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传动 精品 传递 真情 


It SA ll i 


国 茂 减速 机 集团 有 限 公司 (以 下 简称 国 茂 集 团 ) 是 一 家 综合 型 的 民营 企业 集 
团 ， 创 建 于 1993 年 ， 总 部 人 江苏 省 常州 市 武进 区 。 
国 茂 集团 始终 以 “持续 发 展 、 争 创 一 流 ” 为 企业 宗旨 ， 以 “追求 完美 品质 已 大 
是 客户 ”为 质量 方针 ， 推 进 品 牌 战略 ， 提 升 品 牌 内 涵 ， 调 整 经 营 策略 ， 打 造 规模 经 济 光 
MiS, ESA CEA AAI NL, Sth i F125 7 m2, RR 1.22.00 
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多 人 、 全 国 销售 分 公司 100 多 家 、 总 从 业 人 数 和 逾 3 000 人 ， dik RL SEH 
T., RAUBÈ, EMR. BO. OAK Any Gaba: A alk 


自 创 业 以 来 ， 国 茂 集团 所 获 荣誉 无 数 ， 尤其 是 2008 年 ， bite, Sadako, 
-a i 速 机 行业 20 年 发 展 “ 突 出 贡献 奖 ”， 被 评 为 2007 一 2009 年 度 “ 江 苏 省 
国 茂 减速 机 集团 人 作 先进 单位 ”、2008 一 2009 年 度 “ 江 苏 省 民营 企业 纳税 大 户 一 和 “江苏 省 人 























董事 长 Zaye 业 就 业 先 进 单 位 ”、2009 年 度 “江苏 省 安全 生产 诚信 企业 ”。 特 别 是 20109 年 。 


度 ” 商 标 被 行政 认定 为 中 国 驰 名 商标 ， 同 时 集团 还 接连 获得 江苏 省 高 新 技术 编 
江苏 省 工程 技术 申 心 、 常 州 市 四 星 级 明星 企业 :常州 市 “ 闪 级 纳税 信 季 加 
位 、 武 进 区 “十 一 五 ”行业 发 展 成 就 奖 、 man a 
集团 还 于 2011 年 4 月 获得 武进 区 “慈善 Ts ian 
目前 ， Rs os “FUE” 减速 和 
标准 系列 、 专 用 系列 、 大 中 型 非 标 系列 、 新 品 ah 
个 品种 的 减速 机 ， 具 备 了 60 万 台 mines iO 
计 及 制造 的 全 套 技 术 力 量 和 先进 的 测试 手段 。 | 
目前 ， 国 茂 集 团 已 拥有 完整 的 质量 、 环 境 Wal, fe 
并 拥有 从 德国 引进 的 Niles 成 形 磨 齿 机 ， 从 日 本 二 请 WA 
tt K HEEE Pa Sb Fe HEB oe BK NR Se 
系 ， 精 良 的 先进 设备 ， 高 素质 的 员工 队伍 ， 再 加 上 全 国 各 大 城市 100 多 车 
的 联网 服务 ， 极 大 地 满足 了 客户 需求 。 wg 
展望 未 来 ， 国 茂 集 团 在 武进 高 新 区 占 地 面积 近 50 万 m2? 的 “ 国 茂 减速 机 和 电机 三 
发 制造 基地 ”项 目 已 全 面 开 工 建设 。 同 时 ， 后 期 占 地 面积 13 万 m? 的 项 目 也 在 陆续 投放、 
入 建设 。 预 计 ， 整 个 项 目 产 能 容量 达 60 亿 元 ， 近 3 年 内 可 以 完成 。 由 此 ， Fl eae a 
将 在 全 国 减 速 机 行业 内 树立 起 新 标杆 ! 
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上 海 开 维 喜 阀门 集团 有 限 公司 


上 海 开 维 宫 阅 门 集团 (英文 名 称 SHK) 是 长 输 管线 、 石 油 化 


工 过 程 装置 等 严 苛 工 况 专 用 闲 门 供应 商 。 历 经 近 20 年 的 发 展 


创新 ， 集 团 已 形成 以 球 阅 系列 、 低 温 及 高 温 高 压 阅 系列 、 切 
断 开关 控制 阅 系 列 和 特殊 物料 阅 系 列 为 主导 的 产品 结构 ， 提 
供 全 方位 工业 阅 门 集成 解决 方案 。 


SHK 集团 推行 专业 化 .多 品牌 运营 战略 ,集团 下 设 5 家 子 公司 、 
2 家 海外 公司 ， 并 在 国内 设 有 多 处 销售 分 公司 与 办 事 处 。 集 
团 本 部 设 有 独立 的 精 加 工 车 间 、 管 线 阀门 车 间 、 切 断 开关 阅 
FH, RREI EREA, MENADE AA EEN, 
高 低温 试验 车 间 和 仓储 车 间 。SHK 在 建 的 三 期 工厂 ， 占 地 面 
积 近 10 万 m2, 采 用 世界 一 流 的 加 工 . 检测 和 装配 设备 。 届 时 ， 
SHK 在 年 产 球 阅 3 万 台 、 切 断 开 关 控 制 阅 1 万 台 的 基础 上 ， 

产能 将 提升 至 年 产 球阀 20 万 台 、 切 断 开关 控制 阅 5 万 台 . 


在 折 展 主 营 业务 、 保 持 利润 持续 增长 的 基础 上 ，SHK 集团 注 


重 提升 企业 的 核心 价值 ， 发 展 成 为 对 股东 、 对 员工 、 对 客户 、 
对 社会 高 度 负 责任 的 大 型 企业 集团 。 
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SHK Valve Group (SHK for short) is a professional supplier for 
special valves applied to long—distance pipelines, petrochemical 
industry process devices and other harsh working conditions. 
After two decades’ 
acquired a product structure led by ball valve series, cryogenic 


development and innovation, the group has 


valve series, high temperature and pressure valve series, cut—off 
switch control valve series and special process valve series, 
providing integrated solutions for industrial valves. 


SHK Valve Group implements the strategy of specialization and 
multi-brand operation. There are five subsidiaries, two oversea 
companies and many marketing branch companies or offices under 
the group. In the head office, the group has established 
independent finish machining workshop, pipeline valve plant, 
cut—off switch valve plant, painting workshop, NDT workshop, 
wear and high temperature resistance TAT workshop, and 
warehouses. Based on the current productivity, 30,000 sets per 
year of ball valves and 10,000 sets per year of cut—off switch 
control valves, the group is building a phase III factory. With 
nearly 100,000 square meters floor space and first—class 
machining, inspection and assembly equipment in the world, the 
group will improve the annual output of ball valves to 200,000 


sets and cut—off switch control valves to 50,000 sets. 


On the basis of expanding primary business and keeping sustained 
profit growth, SHK Valve Group concentrates on promoting the 
core value of the enterprise, commits to becoming a large group 


enterprise highly responsible to shareholders, employees, 


SS society. 
ui aS 
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AERE OET ERTEAN 1? 


SHK 的 技术 团队 为 之 付出 了 长 期 有 效 的 技术 攻关 努力 ， 专 利 型 的 创新 改进 设计 、 领 先 的 表面 硬化 处 理 技术 ， 
精准 的 机 械 加 工 工艺 ， 快 速 反 应 的 服务 体系 以 及 全 体 员工 的 品质 文化 保证 ， 越 来 越 多 的 客户 选择 并 信赖 我 们 ……… 
。 阀门 类 别 : AHA, AERA. VESRKRGA, BER, NRA. BAA 

9 可 结合 工 况 为 客户 提供 更 多 煤化 工 专用 阀门 定制 解决 方案 …… 











SHK-G#51 
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了 严 区 要 求 。SHK 技 术 团队 ? HO 
ee oe 
线 阀门 ， 具 有 较 好 的 密封 性 能 非 防火 性 能 、 扩 
Raa FO AB A, HEA 30 年 以 上 免 维护 
的 使 用 寿命 。 : 


结构 型 式 ， 全 焊接 简 状 管线 球 国 、 分 体式 管线 球 国 、 as 
， ”大 口径 平板 闸阀 、 双 关 双 断 闻 等 

WA [bE 1/2~60in; 15 -~ 1500mm ( Yipa25.4mm) 

压力 等 级 : 1.0 ~ 42.0MPa(Class150 ~ 2 500) xX 









更 多 SHK 专 用 解决 方案 请 致电 4001-123-999 
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士 海 电 力 修 造 总 三 有 限 公 司 


Shanghai Power Equipment Manufacture Co.,Ltd 
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上 海 电力 修造 总 三 有 限 公司 作为 世界 500 强 企业 -一 国家 电网 公司 旗下 的 公司 ， 
依托 全 球 领先 的 产品 和 技术 ,致力 于 清洁 能 源 的 发 展 , 现 已 成 为 全 球 规模 较 大 的 高 效 、 
清洁 . 燃 煤 电站 调 速 给 水 泵 组 生产 制造 基地 和 电站 调 速 给 水 泵 制造 商 。 

公司 以 科学 发 展 观 为 指导 , 按照 集团 化 运作 、 精细 化 管理 . 精益 化 生产 、 标 准 化 作 
业 的 要 求 , 加 快 实现 产品 设计 虚拟 化 . 零件 制造 数控 化 、 检验 试验 智能 化 、 企业 管理 信 
息 化 和 市 场 商务 电子 化 建设 , 倾 力 打造 数字 化 企业 。 

公司 重点 研发 绿色 节能 减 排 、 高 科技 含量 、 高 性 能 品质 的 配套 百 万 千瓦 等 级 火电 
站 和 核电 站 的 泵 类 , 阀 类 产品 以 及 新 型 焊接 材料 产品 。 









y 上 海 电 力 你 和 总 有 限 人 


azen SHANGHAJ POWER EQUIPMENT MANUFACTURE CO., 
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中 国 机 械 工业 年 鉴 编 辑 委员 会 编 
中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 


机 械 工 业 出 版 社 


China Machine Press 


《中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 》2011 年 刊 设置 综述 、 行 业 概况 、 产 
品 进 出 口 、 企 业 概 况 、 统 计 资 料 、 产 品 与 项 目 、 大 事 记 和 附录 栏目 ， 集 
中 反映 2010 年 通用 机 械 行业 的 发 展 情况 ， 详 细 记 载 7 泵 、 风 机 、 阀 门 、 
压缩 机 、 干 燥 设 备 及 减 变速 机 等 分 行业 的 发 展 情况 ,全面 系统 地 提供 了 
通用 机 械 行 业 企业 的 经 济 指标 。 另 外 ， 本 年 鉴 设 置 的 “核电 产品 之 窗 ” 
者 重 介绍 企业 在 核电 产品 研发 方面 取得 的 成 果 ;“ 风 机 精 选 专栏 ”重点 
介绍 风机 骨干 企业 的 产品 研发 情况 ;“ 人 物 访谈 ”全 方位 展示 了 企业 的 
成 功 之 道 和 先进 的 管理 理念 。 

《中 国 通用 机 械 工 业 和 年鉴》 主要 发 行 对 象 为 政府 决策 机 构 、 机 械 
工业 相关 企业 决策 者 和 从 事 市 场 分 析 、 企业 规划 的 中 高 层 管理 人 员 以 及 
国内 外 投资 机 构 、 贸 易 人 公司、 银行、 证券、 咨询 服务 部 门 和 科研 单位 的 
机 电 项 目 管理 人 员 等 。 
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编辑 委员 会 


主 E 王 瑞祥 全 国政 协 委 员 、 全 国政 协 提案 委员 会 副 主 任 、 
中 国 机 械 工业 联合 会 会 长 


a 主任 BF 中 国 机 械 工业 联合 人 
张 小 套 ”中 国 机 械 工 业 联 合 会 执行 副 会 长 
See RA ”中国 机 械 工业 联合 会 交行 会 长 
陆 仁 琪 ”中 国 机 械 工 业 联 合 ae 
于 清 航 ”中国 机 械 工业 联合 会 执行 副 会 长 
ae re 中 国 机 械 工业 联合 streak 
赵 驰 中 国 机 械 工 业 联 合 会 执行 副 会 长 兼 秘书 长 
宋 晓 刚 ”中 国 机 械 工 业 联 合 会 执行 副 会 长 


王 文 研 ”中 国 机械 工 业 联 合 会 副 会 长 、 机 械 工 业 信 息 研 究 院 院 长 、 
机 械 工 业 出 版 社 社 长 


BR 员 《〈“ 控 姓氏 笔 团 排列 ) 
AF 中 国 建材 装备 有 限 公 司 董事 长 兼 总 经 理 
EPE 中 国航 空 工业 集团 公司 政策 与 法 律 事务 部 部 长 
AT “中国 联合 装备 集团 公司 总 经 理 
thera 中国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公司 董事 长 、 总 经 理 
李 A 国家 能 源 局 能 源 节 约 和 科技 装备 司 司 长 
李海燕 ”中国 机 械 工业 联合 会 副 秘书 长 
Dp 波 工业 和 信息 化 部 副 部 长 、 党 组 成 员 
张 卫 华 ”国家 统计 局 工业 统计 司 副本 长 
BKE ”国家 科学 技术 奖励 工作 办 公 室 主任 
杨 焕 志 ”中 国 船舶 重工 集团 公司 办 公 打 副 主 任 
何 树 高 eh 
周 卫 东 ”中 国 国际 贸易 促进 委员 会 机 械 行业 分 会 副 会 
aX 明 EEA RARA MIREIA 
赵 新 敏 ”中 国 机 械 工业 联合 会 统计 与 信息 工作 部 主任 
aR R ”机械 工业 信息 研究 院 副 院 长 、 机 械 工业 出 版 社 副 社 长 
AA 中 国 农业 机 械 工业 协会 理事 长 
曹 友 生 ”中 国 船舶 工业 集团 公司 政策 研究 室 主任 
RR 中国 机 械 工 业 联 合 会 专家 委员 会 委员 
月 永 滨 “中国 机 械 工 业 联 合 会 特别 顾问 、 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 会 长 
路 明 辉 ”中 国航 天 科技 集团 公司 办 公 厅 副 主 任 
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中 国 通 用 机 械 工业 协会 风机 分 会 副 秘 书 长 

中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 分 会 秘书 

中 国 遂 用 机 械 工业 协会 俏 业 分 会 办 公 室 主任 

中 国 通用 机 械 工 业 协 会 泵 业 分 会 信息 部 主任 

中 国 通用 机 械 工 业 协 会 压缩 机 分 会 副 秘书 长 

中 国 通用 机 械 工业 协会 减 变 速 机 分 会 信息 部 主任 
中 国 通用 机 械 工业 协会 干燥 设备 分 会 

中 国 通用 机 械 工业 协会 阀门 分 会 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 
特约 顾问 单位 特约 顾问 


特约 顾问 单位 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 
TEER AULA PRAT] 
四 平 或 风机 股份 有 限 公司 
宁波 风机 有 了 上限 公司 
江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科 技 股 份 有 限 公司 
KURAI ARELA] 
国友 减速 机 集团 有 限 公司 
杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
上 海 瑞 气 气体 设备 有 限 公 司 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
KEKE 股份 有 限 公 司 
苏州 纽 威 山门 股份 有 限 公司 
上 海 开 维 言 岗 门 集团 有 限 公司 
EVEN SES ° 詹姆斯 伯 雷 阀门 有 限 公 司 
ARR Th BA TSE AS A RA E] 
浙 东 高 中 压 阀 门 有 限 公 司 
江 办 神通 阀门 股份 有 限 公司 
EERI ARA] 
KERE RAA IR ZB] 
EWEGLE ERR AR 
上 海 阿 波 罗 机 械 股份 有 限 公 司 
AER aR BR Zs 
HOUR RL GRAD 有限 公 司 
寺 海 电力 修造 总 三 有 限 公 司 
石家庄 强大 条 业 集 团 有 限 贡 任 公司 
昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公 司 
湖北 三 峡 泵 业 有 限 公司 
中 国 通 用 机 械 工程 总 公司 
江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公司 
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中 国 通 用 机 械 工业 年 签 
竺 约 顾 问 单位 特约 编辑 


特约 顾问 单位 
沈阳 至 风机 集团 股份 有 限 公司 
上 海 鼓 风机 三 有 限 公司 
四 平 或 风机 股份 有 限 公 司 
宁波 风机 有 限 公司 


江苏 金 通 元 流体 机 械 科技 股份 有 限 公司 


长 沙 或 风机 厂 有 限 责 任 公司 
国 茂 减 速 机 集团 有 限 公司 
杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 

上 海 瑞 气 气体 设备 有 限 公 司 
浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 
大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公 司 
办 州 纽 威 立 门 股份 有 限 公司 
上 海 开 维 喜 闪 门 集团 有 限 公 司 








上 海 耐 莱 斯 。 詹姆斯 伯 雷 阅 门 有 限 公司 


中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 
浙 东 高 中 压 阀 门 有 限 公司 

江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 
ERRI ARAF 
KERE RARA] 
EANLERERAT 

上 海 阿波 多 机 械 股 份 有 限 公司 
ERR BR 
Sola CRED 有 限 公司 
上 海 电 力 修造 总 广 有 限 公司 
石家庄 强大 和 泵 业 集 团 有 限 责 任 公司 
昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公 司 
AALS URRY BR Zs i] 

中 国 通 用 机 械 工程 总 公司 

江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 
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2010 年 是 巩固 应 对 国际 金融 危机 成 果 、 全 面 完 成 “十 一 五 ”规划 目标 任务 
的 收 官 之 年 , 也 是 我 国 经 济 最 为 复杂 的 一 年 。 为 继续 应 对 国际 金融 危机 的 影 
响 、 保 持 经 济 平稳 较 快 发 展 ， 中 央 出 台 了 一 系列 政策 措施 ， 防 通胀 、 扩 内 需 、 
调 结构 成 为 宏观 调控 政策 的 主题 。 通 用 机 械 行业 积极 应 对 国内 外 复杂 多 变 的 经 
济 环 境 和 不 确定 因素 ， 坚 持 稳 步 发 展 ， 取 得 了 显著 业绩 企业 的 创新 意识 增 
强 ， 创 新 能 力 提 高 ， 生 产 稳步 增长 ， 效 益 明 显 改善 ， 出 口 加 快 恢复 ， 产 业 结构 
逐步 优化 ， 产 品 结构 调整 如 快 ， 中 高 端 产品 的 占 比 逐步 提高 ， 各 项 指标 均 创 历 
史 新 高 ， 全 面 完 成 了 “十 一 五 ”规划 确定 的 目标 任务 ， 为 “十 二 五 ”规划 开 好 
头 、 起 好 步 莫 定 了 坚实 基础 。 
| “十 一 五 ”时 期 ， 通 用 机 械 行业 产能 规模 快速 扩大 ， 结 构 日 益 优化 ， 经 济 
效益 大 幅 提 升 。2010 年 ， 行 业 龙 头 企 业 实 现 了 跨越 式 发 展 ， 一 批 企 业 成 功 上 
市 ， 重大 技术 三 备 成 套 能 力 和 产品 技术 水 平 明 显 提 高 ， 取 得 了 丰硕 的 成 果 。 

截至 2010 年 年 底 ， 通 用 机 械 行 业 规 模 以 上 企业 7 402 家 , 是 2005 年 的 1. 95 
倍 ，“ 十 一 五 ”期 间 平均 增 速 14. 61%; 从 业 人 员 98 万 人 ， 是 2005 年 的 1. 54%, 
“十 一 五 ”期 间 平 均 增 速 9. 45%; 拥有 总 资产 4 870. 14 亿 元 , 是 2005 年 的 2. 85 
倍 ，“ 十 一 五 ”期 间 平 均 增 速 23.55%。 完 成 工业 总 产值 6 075. 83 亿 元 , 是 
2005 年 的 3. 31 倍 ，“ 十 一 五 ”期 间 平 均 增 速 26. 96%; 实现 销售 收入 5 917. 9942, 
元 ， 是 2005 年 的 3.34 倍 ，“ 十 一 五 ”期 间 平 均 增 速 27. 00%， 利 税 总 额 708. 7 亿 
元 ， 是 2005 年 的 3.71 倍 ，“ 十 一 五 ”期 间 平 均 增 速 32. 09%。 

“十 三 五 ”时 期 ， 通 用 机 械 行 业 将 以 国家 产业 政策 为 导向 ， 瞄 准 国 际 、 
国内 两 个 市 场 ， 紧 紧 围 绕 石化 、 电 力 、 治 金 等 国民 经 济 主要 部 门 和 城市 基础 
设施 建设 对 通用 机 械 装 备 的 需求 ， 加 强 重 大 新 产品 和 节能 产品 的 开发 ， 不 断 
提升 企业 的 自主 创新 能 力 ; 通过 联合 重组 ， 组 建 大 型 企业 集团 ， 在 全 国 形成 
香干 个 通用 机 械 产业 集群 ， 提 高 行业 集成 成 套 能 刀 和 国际 竞争 力 ; 实现 大 型 
石油 化 工 、 大 型 火电 、 大 型 核电 、 大 型 煤化 工 以 及 石油 天 然 气 集 输 等 重大 技 
术 装 备 国产 化 。 

中 国 遂 用 机 械 工 业 协 会 与 中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 委员 会 希望 通过 《中 国 通 
用 机 械 工 业 年 鉴 》， 系 统 、 广 泛 宣传 通用 机 械 行业 在 经 济 发 展 、 深 化 改革 、 新 
产品 新 技术 开发 以 及 推进 重大 技术 装备 国产 化 等 方面 取得 的 成 绩 ， 展 望 发展 前 
景 ， 进 一 步 促 进行 业 的 技术 进步 和 经 济 可 持续 发 展 。 

《中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 》2011 年 版 在 编撰 过 程 中 ， 得 到 了 通用 机 械 行业 
各 有 关 企 事业 单位 和 相关 用 户 的 大 力 文 持 ， 中 国 通用 机 械 工业 协会 与 中 国 机 械 
工业 年 鉴 编 辑 委员 会 在 此 表示 衷心 的 感谢 ， 并 将 一 如 既往 地 为 各 界 朋 友和 广大 
用 户 提供 真诚 的 服务 。 
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沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 封面 
国 茂 减速 机 集团 有 限 公司 封 二 联 版 
上 海 开 维 喜 阀门 集团 有 限 公 司 前 特 联 版 
上 海 电力 修造 总 厂 有 限 公 司 前 特 页 
| 上 海 瑞 气 气体 设备 有 限 公司 目录 页 
上 海 阿波 罗 机 械 股份 有 限 公司 目录 页 
LAAN ARAS 后 特 页 
8 江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 封 三 联 版 
大 连 海 密 梯 克 硝 业 有 限 公司 封底 
企业 风采 
Fy elt LER A RAS] A2~A5 
昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公司 A6 一 A7 
12 上 海 凯 录 稍 业 (集团 ) 有 限 公司 A8 
13 石家庄 强大 有 泵 业 集团 有 限 责 任 公司 A9 
14 ”湖北 三 峡 泵 业 有 限 公 司 A10 
15 浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 A11 
16) 浙 东 高 中 压 阀 门 有 限 公 司 A12 
17 中 国 通用 机 械 工程 总 公司 A13 


18 R on Ey HAK A14 








B6~B9 


B10 一 B13 
阀门 有 限 公司 B14~B17 
CLT LA B _ 囊 核 苏 阐 科技 实业 股份 有 限 公司 i 
O A ”江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 i 
风机 精 选 专栏 


25 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 
26 四 平 鼓风机 股份 有 限 公司 

| na? 宁波 风机 有 限 公司 
28 ”上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 
29 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股份 有 限 公司 
30 ”长 沙 鼓风机 厂 有 限 责任 公司 c11 










气体 设备 + 气体 产品 


我 们 致力 于 气体 分 圈 、 提 纯 、 净 化 、 


压缩 较 术 的 研究 与 应 用 ， 为 您 提供 用 气 解决 方案 
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核 三 级 安全 厂 用 水 泵 





















核 三 级 汽 动 辅助 给 水 泵 


地 址 ; 上 海 市 奉贤 区 南 桥 镇 亿 松 路 555 号 
电话 : 021-67159999 


HAI APOLLO MACHINERY CO.,LTD. 


传真 : 021-67158001 
http://www.apollopump.com E-mail:jq@apollopump.com 








核 三 级 电动 辅助 给 水 泵 


Zz — 


混凝土 蜗 壳 海水 循环 泵 





凝结 水 泵 。 核 三 级 循环 水 过 滤 系 统 反 冲 洗 泵 ” 核 三 级 设备 冷却 水 泵 


上 海 阿波 罗 机 械 股 份 有 限 公司 是 一 家 致力 于 开拓 高 端 泵 产品 的 高 新 技术 企业 ,在 “ 创建 卓越 精英 团队 FT 
造 百 年 盛世 品牌 ”的 长 期 愿景 下 ,通过 不 懈 的 努力 ,公司 获得 了 国家 民用 核 安 全 设备 设计 / 制造 许可 证 ,并 到 
SS 上 海 市 质量 金奖 “、 上 海 市 企业 技术 中 心 ”上海 市 名 牌 产品 ”等 众多 荣誉 称号 。 

公司 成 立 于 2001 年 , 现 占 地 面积 5.3 万 m? ,拥有 各 类 数控 机 加 工 设备 百 余 台 ( 套 ) 公司 三 期 扩建 用 地 新 
增 3 万 m? ,计划 建造 试验 厂房 及 研发 和 生产 的 扩容 性 设施 .公司 现 有 专业 的 水 泵 开发 . 设计、 制造 团 队 360 余 
Aa 本 科 以 上 学 历 的 人 员 占 职工 总 数 的 65% 以 上 ,在 核电 设备 国产 化 目标 的 指引 下 ， 公 司 与 国内 多 家 大 学 和 
科研 院 校 成 立 产 学 研 合作 模式 ,建立 了 长 期 的 技术 合作 关系 。 国 内 一 大 批 核 泵 设计 、 生 产 制造 行业 的 精英 纷纷 
加 盟 到 公司 研发 团队 中 来 。 

公司 目前 已 拥有 混凝土 蜗 壳 海水 循环 泵 、 核 三 级 电动 辅助 给 水 泵 、 核 三 级 汽 动 辅助 给 水 泵 、 核 三 级 安全 厂 
用 水 泵 、 核 三 级 设备 冷却 水 泵 等 世界 级 高 端 产品 的 设计 开发 能 力 和 核心 制造 管理 能 力 ， 同 时 也 成 为 世界 上 少 
数 有 能 力 生产 这 几 类 产品 的 企业 之 一 ,福清 核电 三 一 期 工程 1 号 机 组 海水 循环 泵 已 于 2011 年 顺利 发 货 。 

为 加 强 企业 管理 ,提高 王 作 效率 与 工作 质量 ;实现 管理 流程 的 提升 ， 公 司 与 国内 知名 企业 信息 化 管理 软件 
公司 签订 了 关于 上 海 阿波 罗 机 械 股份 有 限 公 司 企业 信息 化 平台 建设 的 长 期 战略 合作 协议 。 这 标志 着 公司 的 信 
息 化 建设 迈 上 了 新 的 征程 。 





rT Fe AR 


pat 
$} i 


ae 


"Ny anf 
_—— Wh a 
Z 未 来 w 


oe 






邮编 : 201401 


b + 


se 


一 /下 


通用 机 械 行业 “十 二 五 ”发 展 目标 与 


重点 任务 3 
2010 年 通用 机 械 行 业 发 展 综 述 …………………………… 32 
行业 概况 
2010 FE FB AT ib ABE YE Ss 43 
2010 年 风机 行业 概况 ee 59 
2010 年 阀门 行业 概况 pp .. 86 
2010 Æ FEAR ALATA APRIL cence cece rece nee e nee ene eens 92 
2010 年 干燥 设备 行业 概况 ppp， 100 
2010 年 减 变 违 机 行业 概况 .ppp 102 
产品 进出 口 


2010 年 通用 机 械 产品 进出 口 分 析 与 需要 


关注 的 问题 serererrereseeresrersnreerneeneereneneu 113 
2010 年 通用 机 械 产 品 进 口 情况 wee eee eee eee 118 


2010 年 通用 机 械 产 品 出 口 情 况 ee 122 
企业 概况 
持续 发 展 争 创 一 流 


一 一 国 茂 减速 机 集团 有 限 公司 eee 129 
为 了 人 类 的 安全 和 环境 保护 事业 


一 一 大 连 海 密 梯 殉 倘 业 有 限 公 司 eeen 130 
加 快 发 展 方式 转变 
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司 | 中 德 合 资 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公司 
KSB b. KSB Shanghai Pump Co., Ltd.JV 
EMRE AE Ad rh eA CRD A ER KSB AA ee ee 
WA vet Ay 2 700 万 美元 , 总 投资 3 980 J et ee Pd eee 
PATE ee ast e 13. 7 PRS aR E « 
rai et 资方 一 一 德国 KSB 2S va) Dy WE PES % o 1 1 me 
是 世界 泰 业 三 大 知名 公司 之 一 * 在 全 球 有 38 家 独资 或 合资 的 |) -100 多 家 销售 公司 , 共 
有 雇员 12 200 多 人 。 产 品 技术 为 世界 “ 流 ， 产 品种 类 广泛 ， 卓 越 的 全 面 质量 管理 使 其 在 
So a Sa 
ASEPE tp] — E Ft CPPS, RSME h [| A HE ame IC 2S BL E 
Be o bE. 9 Fe IE AG A TPO 7K BE EY Eh Dm Ee EDD 
总 公司 BEF 1930 EREKE PT Seah as iti A PALA BIA EA FW. 
LYSOL ABA AKA TSO MERE, E KSB 总 部 的 持续 不 断 支 持 下 ， 
积极 参与 KSB 的 国际 销售 网 络 , EE koe Pe BR 
水 平 领先 的 泵 制造 公司 ,公司 在 城市 排水 和 污水 处 娃 s 唱 总 油 、 化工、 炼油、 船用 及 大 
型 水 利 建设 等 领域 襄 有 很 高 的 盛誉 , 公司 生产 的 各 类 产品 广泛 应 用 于 能 源 、 工业 、 水 与 污 
水 工程 楼 宇 等 各 个 领域 。 
KSB 集团 的 准则 : 
我 们 的 工作 标准 是 满足 客户 的 需求 
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CPKN 一 标准 化 的 化 工 录 


应 用 : 

: 用 于 输送 侵蚀 性 有 机 和 无 机 流体 
化 工 和 石化 行业 

， 工艺 过 程 

- 制 糖 工业 
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新 一 代 高 压 立 式 多 级 录 


应 用 : 

- Th 

. EL 

”加 热 和 蒸汽 系统 
”食品 工业 

- 冷却 水 供应 等 
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热 油 / 热 水 泵 


应 用 : | 
传 热 系统 (DIN 4754, VDI 3033) 
热 水 循 环 (DIN 4752) 





卧 式 、 多 级 高 压 简 式 泵 


应 用 : 

> 输送 电厂 和 工业 设施 的 锅炉 给 
水 和 凝结 水 

”为 除 氧化 皮 设 备 提供 压力 水 
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昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公司 成 立 于 1998 年 , 位 于 昆明 经 济 技术 开发 区 信息 产业 基地 ， 占 地 面积 40 000m’, g 
有 员工 近 300 人 ， 是 西南 地 区 大 型 的 集 专业 研发 、 生 产 和 销售 耐 腐蚀 、 耐 磨 蚀 、 耐 高 温 化 工 泵 、 阀 门 、 各 式 管 式 分 酸 器 
及 配套 产品 为 一 体 的 高 新 技术 企业 ， 年 生产 能 力 达 20 000 台 ( 套 )。 

公司 秉承 “ 踏 踏实 实 做 人 、 勤 勤 恩 奶 经 营 ”的 经 营 理念 ， 依 靠 高 素质 的 科技 人 才 、 先 进 的 管理 手段 ， 已 在 社会 各 界 
赢得 广泛 赞誉 。 公 司 目前 已 研发 、 生 产 20 多 个 系列 、600 多 个 规格 的 产品 ， 拥 有 专利 20 余 项 (专利 号 ，200610010626 .6 等 ) ， 已 
成 为 我 国 大 型 高 温 浓 硫 酸 液 下 泵 生产 企业 和 磷 复 肥 装 置 用 泵 骨干 生产 企业 ， 其 中 酸 泵 的 国内 市 场 占 有 率 达 78%。 产 品 成 功 
应 用 于 国内 硫 磷 化 工 、 有 色 冶 金 、 矿 山 、 煤 化 工 、 电 力 、 石 油 化 工 和 氧化 铝 等 行业 的 500 多 家 企业 ， 并 出 口 韩 国 、 赞 比 
亚 、 越 南 、 埃 及 、 土 耳 其 、 伊 朗 、 刚 果 、 刚 果 ( 金 ) 和 印度 等 国家 ， 深 受用 户 好 评 。 


























硫 磷 化 工 石油 、 煤 化 工 有 色 冶 炼 矿山 .氧化 铝 
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| 18 | JAY 系列 石油 化 工 流程 票 | 
| 19 | STORPUBAS MMR | 
| 20 | JSMD 系 列 轴 向 剖 分 多 级 离心 蔷 
21 | HZ TR 
| 22 | SW 
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BK. 55 
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管 、 槽 式 分 酸 器 
不 锈 钢 阀门 
| 26 | 特种 合金 











可 为 所 有 领域 提供 服务 
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JLz 系 列 立 式 渣 浆 泵 JLHZ 系 列 立 式 化 工 轴 流 泵 

















JW 系列 化 工 混流 泵 JZ  JZJRIERERA «=| JHZ 系 列 卧 式 化 工 轴 流 泵 。。” JHC 系 列 标准 化 工 泵 





JHG 系 列 超 高 温 浓 硫酸 液 下 泵 是 专 为 低温 位 热能 回收 系统 
| 吸收 塔 输送 温度 过 250'C A498 . 6% ~ 100% AYH2SO. ih HA AS Hh A 
”循环 酸 泵 。 
| | 性 能 范围 : 流量 : 10~3 000m*/h, HHH. 10~32m, 
oa a wea KRAN 通过 吸收 国外 的 先进 技术 ， 自 主 研发 适合 低温 位 热能 回收 
系统 的 JSB 高 铬 镍 奥 氏 体 特种 合金 。 
该 材料 以 奥 氏 体 为 基体 ， 通 过 微 合金 化 处 理 ， 具 有 较 强 的 抗 磨 蚀 、 抗 腐蚀 和 耐 高 温 性 能 ， 经 特殊 热 处 
理 后 ， 其 硬度 可 达到 50HRC， 有 较 好 的 抗 热膨胀 特性 。 
是 我 公司 全 新 研发 适合 HRS 装 置 的 高 铬 镍 奥 氏 体 特 殊 合金 材料 ， 通 过 加 入 微量 元 素 ， 增 加 其 耐 氧化 
性 ， 通 过 降低 含 碳 量 和 加 入 稀有 元 素 ， 增 加 其 耐 晶 间 腐蚀 能 力 ， 经 特殊 热处理 后 ， 具 有 良好 的 强度 、 耐 高 温和 耐 腐蚀 性 ， 
其 在 220'C 静态 99% 一 100% 的 HSO4 中 年 腐蚀 率 小 于 0.05mm。 
采用 PHCAD 水 力 设计 软件 及 CFD 分 析 软 件 ， 实 现 装置 扬程 与 泵 扬程 匹 
配 ， 泵 在 高 效 区 运行 ， 效 率 达 82%，。 
轴 用 JSB--26 锻 坯 制造 ， 具 有 良好 的 吸 振 性 ， 避 免 因 共 振 带 来 的 泵 体 损坏 。 
轴承 体 水 冷却 设计 ， 延 长 轴承 使 用 寿命 
滑动 轴承 采用 “ 硬 对 硬 ” 设 计 ， 提 高 滑动 轴承 承载 和 抗 热膨胀 能 力 ， 
延长 其 使 用 寿命 
采用 双 滑动 轴承 支撑 ， 液 下 深度 可 达 3.5m， 满 足 大 型 循环 槽 工艺 要 求 . W 
采用 新 型 组 合式 密封 ， 确 保 运行 、 停 车 零 泄漏 ， 液 下 配合 部 位 使 用 全 
FOKRA, THER., 

















JHG1840~--20 超 高 温 循环 酸 泵 





应 用 于 云天 化 国际 化 工 红 磷 分 公司 


http: //www.jhpumps.com 中 文 域 名 : 嘉和 和 泵 业 .cn E—mail : jhjt@jhpumps.com 
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凯 泉 集 团 是 国内 集 设计 、 和 生产、 销售 泵 、 给 水 设备 及 泵 用 控制 政 、 电 力 、 石 油 . 化 工 、 矿 山 和 核电 等 领域 数 十 个 大 类 , 近 百 个 系列 ， 
设备 于 一 体 的 大 型 综合 性 泵 业 公 司 ， 是 我 国 泵 行业 的 龙头 企业 。 年 生产 能 力 达 40 万 台 ( 套 )。 在 全 国 各 地 设立 了 31 个 销售 分 公司 、 
集团 总 资产 达 25 亿 元 , 在 上 海 、 浙 江 、 河 北 、 辽 宁 、 安 徽 等 省 市 拥有 8 410 个 办 事 处 ， 实 施 “ 蓝 色 舰 队 ” 服 务 和 4h 快 速 反 应 机 制 。 
家 企业 、3 个 工业 园区 ， 总 占 地 面积 60 万 m。 集 团 现 有 员工 6 100 多 2010 年 集团 销售 额 突破 23 亿 元 ， 连 续 多 年 名 列 全 国泰 行业 销售 额 
人 。 集 团 拥有 上 海 市 级 的 “企业 技术 中 心 ”， 每 年 将 销售 总 额 的 前 茅 。 凯 泉 集 团 将 建立 以 泵 业 为 核心 业务 、 相 关 流体 机 械 为 辅 业 
5% 用 于 技术 创新 和 新 产品 研发 。 并 与 清华 大 学 、 江 苏 大 学 和 建 大 的 业务 体系 ， 通 过 兼并 扩张 、 同 心 多 元 化 发 展 ， 全 力 振兴 民族 泵 
流体 力学 研究 院 等 近 10 所 高 等 院 校 和 研究 所 建立 了 长 期 的 战略 合 业 ， 塑 造 一 个 民族 品牌 ， 力 争 进入 世界 泵 业 前 十 强 。 

作 关系 。 凯 泉 集 团 拥有 1 200 台 QMS, 产品 涵盖 了 建筑 、 市 
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Or 2 大 石家庄 强大 条 业 集团 有 限 贡 任 公司 


er 


石家庄 强大 泵 业 集 团 有 限 责任 公司 (原石 家 庄 水 泵 厂 〉 是 集 科 研 、 设 计 、 制 造 于 一 体 的 渣 浆 泵 、 污 水 泵 、 清 水 泵 、 石 油 化 工 
用 泵 生产 基地 。 集团 下 设 12 个 子 (分 ) 公 司 ,年 生产 能 力 13 000 EE), 主要 为 环境 保护 工程 ,污水 处 理 、 城 市 工 广 给 排水 ,水 利 工程 ,农田 排 溉 冶金 、 
矿山 电力、 煤炭 、 朴 浚 ,石油 化 工 、 建材 和 火电 烟 气 脱 硫 等 企 事业 单 位 提供 各 种 配套 泵 类 产品 与 系统 ， 同 时 提供 阀门 、 旋 流 器 和 控制 柜 等 系列 产品 。 
产品 以 国产 精品 的 形象 畅销 全 国 各 地 , 先后 为 国家 重大 工程 项 目 提 供 了 数 亡 台 各 种 配套 用 泵 , 几 十 种 产品 填补 了 国内 空白 , 有 效 地 替代 了 进口 产品 ， 
实现 了 我 国 渣 浆 泵 、 污水 泰和 清水 泵 老 产 品 的 更 新 换代 。 国 际 市 场 的 占有 份额 不 断 提 升 , 产品 已 出 口 北美 , 南美 , BOM, 非洲 , 东南 亚 , 中 亚 , 北 亚 、 
东亚 、 中 东 等 50 多 个 国家 各 地区。 

集团 设 有 研发 中 心 和 面向 全 行业 服务 的 石家庄 杂质 泵 研究 所 , 拥有 CFD CAE 等 先进 的 设计 手段 ,专门 从 事 杂 质 泵 ,污水 泵 和 潜水 泵 的 设计 理论 、 
水 泵 性 能 、 磨 损 机 理 、 耐 磨 材料 和 新 产品 开发 的 实验 研究 工作 。 集 团 建 有 全 国 较 大 的 测试 精度 达到 国际 标准 的 渣 浆 泵 、 潜 水 高 压 试 泵 站 和 河北 省 
工业 泵 实验 、 测 试 检验 中 心 。 曾 荣获 全 国 “ 五 一 ”劳动 奖状 、 全 国 管理 基础 达标 示范 企业 、 全 国 机 械 企 业 管 理 优秀 企业 、 国 家 “CAD” 示 范 企业 ，、 
国家 “863” 计 划 CIMS 工程 示范 企业 、 河 北 省 “ 质量 效益 型 先进 企业 ”、 河 北 省 “ 科技 先导 示范 业 ”和 石家庄 十 大 明星 企业 等 荣誉 称号 。1997 年 
通过 华 信 技术 检验 有 限 公司 、 美 国 FMRC 公司 的 1809001 质量 体系 认证 以 及 中 国 船 级 社 船用 泵 产品 型 式 认 证 ， 并 荣获 河北 省 “ 质量 管理 奖 ”企业 、 
国家 二 级 计量 单位 和 河北 省 “ 用 户 满意 产品 ”企业 等 称号 





KWPK 污 水 各 zGB 系 列 渣 浆 泵 一 接 气 汞 (IM)  BARIËXKA 
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湖北 三 峡 泵 业 有 限 公司 始 建 于 1958 年 ， 是 中 国 通用 机 械 工业 协会 理事 单位 、 中 国 通 用 机 械 工业 协会 
和 泵 业 分 会 理事 单位 、 中 国 通用 机 械 工业 协会 汞 业 分 会 骨干 重点 企业 之 一 ， 也 是 中 煤 、 中 石化 、 中 石油 总 公 
司 水 泵 定点 生产 厂 ， 湖 北 省 重点 培育 的 科技 成 长 型 企业 。 

公司 地 处 长 江 三 峡 之 西陵 峡 口 的 世界 水 电 名 城 、 全 国旅 游 明 星城 一 一 湖北 省 宜昌 市 ， 位 于 宜昌 市 夷 陵 
经 济 开发 区 龙泉 工业 园 ， 地 理 位 置 优越 ， 交通 便利 ， 与 长 江 三 峡 水 利 枢纽 工程 相距 仅 40 余 公 里 。 公 司 占 
地 面积 6.7 万 m2， 建 筑 面积 3.6 万 mz， 建 有 大 型 水 泵 生产 加 工 车 间 ， 可 年 产 水 泵 2 万 台 ( 套 ) 。 

公司 主要 生产 一 般 清 水 泵 、 矿 用 耐 磨 泵 、 锅 炉 给 水 泵 、 化 工 蔷 、 消 防 泵 、 污 水 泵 、 泥 浆 泵 、 热 水 泵 和 
油泵 等 各 种 单 级 、 多 级 离心 汞 、 轴 流 泵 和 混流 泵 共 20 大 系列 、1 000 多 种 规格 。 产 品 广泛 应 用 于 煤炭 、 矿 
山 、 石 油 、 化 工 、 治 金 、 电 力 、 交 通 、 能 源 、 食 品 、 医 疗 、 环 保 、 科 研 、 国 防 、 城 建 、 消 防 、 农 业 排灌 、 ozenen 
排 洪 及 生活 用 水 等 领域 ， 部 分 产品 出 口 到 东南 亚 及 西亚 地 区 。 公 司 主导 产品 为 矿 用 单 级 、 多 级 离心 泵 ， 产 
品 在 煤炭 行业 具有 较 高 知名 度 和 影响 力 。 共 有 D 型 、DA 型 多 级 泵 ，MD、 MD (P) 型 矿 用 耐 魔 泵 ，|S 型 
单 级 泵 五 大 系列 、 80 多 个 品种 、 600 多 种 规格 的 产品 取得 了 矿 用 产品 安全 标志 证 书 。 特 别 是 MD800 一 —_— 
72. MD720—75, MD650—80 型 等 大 流量 、 高 扬程 矿 用 主 排水 泵 ， 填 补 了 国内 同类 产品 空白 ， 是 国家 重 (Æ = 
点 发 展 领域 一 一 千 万 吨 级 煤矿 井下 采掘 主 排水 设备 ， 有 力 地 支持 了 国家 重点 项 目 建设 。 


CA 一 


轴 向 力 自 平衡 多 级 离心 夺 
_ 


D 型 、MD 型 多 级 离心 泵 


湖北 省 宜昌 市 夷 税 区 《更 陵 经 济 开发 仪 万 果 强 业 园 > 邮编 443111 
: 0717-7783585 7783586 7783589 EA 0717-7783819 7783588 
http://www: hbsxby. com> = E-mai l+Sxbyý@hbsxby. cóm 





是 中 国 通用 机 械 工业 协会 常务 
三 SIR j 
ZZ 有 牌 商 标 被 认定 为 浙江 省 著名 商标 。 公 司 于 1997 年 通过 IS09001 质 量 体 系 认证 
\ 司 技术 中 心 先 后 被 认定 为 省 级 企业 技术 中 心 和 浙江 省 高 新 技术 研究 开发 中 心 
JAME APO., 积极 引进 、 消 化 国际 先进 真空 技术 ， 并 不 断 创 新 ， 先 后 开发 制造 了 50 多 种 
品 : BMARSR. SRRKSR. KH (MH) 式 真 空 汞 、 气 冷 式 真空 泵 .往复 式 真 3 
1] 各 类 真空 机 组 等 。 产品 广 泛 应 用 于 航空 航天 、 化 工 、 医 药 . BT. RH. BH. BK 
并 为 国家 重点 工程 提供 配套 设备 
= KREME. Ermini. 增进 顾客 满意 ”为 所 IH, EH “立足 真空 RR 
] 于 真空 技术 的 开发 和 应 用 。 人 公司 热忱 欢迎 国内 外 用 户 前 来 建立 技术 和 商务 关系 {it 
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大 抽 速 ,高 使 用 压力 ,高 效 节能 
广泛 应 用 于 航天 航空 及 需 大 抽 气 速率 且 高 效 节能 的 场合 
国内 大 型 的 气 冷 罗 茨 泵 机 组 


H 一 150M SUSIE ( 国家 银 质 奖 产品 


O ZJP12008 罗 蒋 真空泵 


O ZHS150 一 6 真空 蒸汽 处 理 系 统 


浙江 省 逢 名 商标 证 书 2 
DG2vE 浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 有 


MM CHET NM MAREN) DE, MLL. 
e Be T 、 ~ 、 你 单位 注册 并 合用 在 TRASH Bw 
Zhejiang Vacuum Equipment Group Co., Ltd. 上 的  @ ee 

( HRMS & ) 


地 址 : 浙江 省 台州 市 椒江 区 轮渡 路 389 号 邮编 : 318000 电话 : 0576-88223511 


浙江 党 手记 行 政策 理 局 
传真 : 0576-88224056 E-mail: zvew@mai|. tzptt.zj.cn http 
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倒 装 油 密 封 旋塞 阐 ”加 长 杆 全 焊接 球 六 水 轮机 进口 球 闪 





三 片 式 固定 球 阀 (Rimi (ARE 。 双 阻 双 排 旋 : 


























企业 简介 Poorte Profile 


中 国 * 浙 东 高 中 压 阀 门 有 限 公司 是 集 科 研 开发 、 生 产 制造 、 销 售 和 技术 服务 为 一 体 的 科技 型 、 外 向 型 的 阀门 生产 企业 ,公司 
创办 于 1985 年 ， 总 部 坐落 于 浙江 省 永嘉 县 葡 北 镇 东 工 工业 区 。 占 地 总 面积 6 万 m ,建筑 面积 4.8 万 WY。 注册 商标 Sz. ze" 
和 aaas .其 中 5 商标 在 国际 注册 9 个 国家 ,是 ”温州 知名 商标 ,注册 总 资本 13 080 万 元 ,下 设 5 家 分 公司 , 在 上 海 创办 
了 上 海 浙 东 阀门 集团 有 限 公司 (注册 资本 5 000 万 元 , 占 地 面积 3.5 万 WT ,建筑 面积 2.8 AM), 

公司 现 有 员工 678 名 ,科技 人 员 210 名 , 其 中 高 级 工程 师 ( 含 教授 级 )9 名 ,工程 师 、 助 理工 程 师 等 68 名 ， 公 司 拥有 “浙江 省 
省 级 高 新 技术 企业 研究 开发 中 心 、 浙江 省 省 级 企业 技术 中 心 和 温州 市 市 级 企业 技术 研发 中 心 ， 拥 有 各 类 数控 加 工 中 心 
等 主要 精良 装备 437 合 ( 套 ) ,现代 化 检验 .检测 设备 263 8E). 

公司 拥有 国家 发 明 等 授权 专利 20 项 , 2008 年 被 认定 为 国家 高 新 技术 企业 、 国 家 出 口 产品 绿色 通道 企业 、 浙 江 省 具有 投资 
价值 成 长 型 企业 、 中国 通 用 机 械 工业 协会 常务 理事 . 浙江 省 泵 阀 工 业 协 会 常务 副 会 长 单位 、 中 国 化 工装 备 总 公司 泵 滴定 点 生产 
企业 .中 石油 一 级 供应 网 络 成 员 、 中 石化 优秀 供应 商 . 国 家 电力 电站 配件 供应 网 络 成 员 . 商务 部 门 “AAA 诚信 企业 “。 产 品 畅 销 全 
国 各 地 , 并 远 销 美国 、 加拿大 及 欧盟 . PR. 东南 亚 等 30 多 个 国家 和 地 区 , 受到 用 户 的 广泛 青睐 和 赞誉 ,年 出 口 额 在 同行 业 中 名 
列 前 茅 ,在 国内 外 赢得 了 良好 的 口碑 ,市 场 前 景 十 分 看 好 。 

我 们 向 国内 外 新 老 客 户 郑重 承诺 : 提供 质量 上 乘 . 货真价实 、 百 分 之 百合 格 的 产品 , 目标 是 创建 一 流 的 国际 阀门 品牌 , 以 优 
良 的 服务 ,合理 的 价格 ,提供 有 价值 的 产品 .热忱 欢迎 国内 外 新 老 客户 莅临 惠顾 ,一 起 实现 双赢 ， 


传真 : 0577- 67353078 传真 : 021—57275522 


E-mail : pans @zhedong-valve.com E-mail: pans @zhedong-valve.com 
Http://www.zhedong-valve.com Http://www.zhedong-valve.com 
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国 机 集团 中 通 公司 


China National General Machinery Engineering Corporation 


79-55 . 是 集 工 程 承包 设备 集成 、 技术 服务 、 进出 口 贸 易 为 一 体 的 专业 工程 


Rik Hite AA Aaa As 皇 专项 设计 

程 承包 商会 和 中 国 通用 机 械 工业 协会 的 会 员 单位 

公司 成 立 30 多 年 来 , 坚持 广泛 服务 于 经 济 建 设 各 个 领域 , 坚持 技术 创新 , 传承 和 弘扬 “诚实 守信 . 优质 服务 “ 
营 理 念 , 业务 领域 不 断 拓展 , 企业 文化 建设 不 断 深入 , 核心 竞争 力 不 断 增强 , 实现 了 持续 健康 发 展 , 已 成 为 管理 


产 优良 . 特色 鲜明 , 在 国内 外 具有 广泛 影响 力 的 专业 工程 公司 .目前 , 公司 正 向 着 国内 一 流 、 国际 著名 的 专 
业 工 程 公 司 迈 进 


Z ] 具 有 对 外 工程 承包 经 营 , 进出 口 5 A, 甲 级 机 械 工程 设计 、 甲 级 
资质 ,是 中 国 机 电 产 品 进 出 口 商 会 .中 国 对 外 
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《和 泵 产品 供应 目录 》 是 由 中 国 通用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 和 机 械 工业 信息 研究 
院 共 同 编纂 ， 机 械 工业 出 版 社 出 版 。 旨 在 方便 用 户 选 型 订货 ， 帮 助 企 业 提升 国内 
外 知名 度 和 市 场 竞争 力 的 权威 性 信息 工具 书 。 该 书 自 2000 年 以 来 ， 已 连续 出 版 了 5 
版 ， 收 录 了 国内 300 余 家 和 泵 产品 生产 企业 的 20 000 多 条 产品 信息 ， 并 包含 了 1 000% 
家 泵 生产 企业 名 录 ， 全 面 、 系 统 、 及 时 、 准 确 地 反映 了 和 泵 行业 的 新 产品 和 技术 动 


向 以 及 泵 行业 的 发 展 情况 。 得 到 了 行业 专家 、 生 产 企业 和 读者 的 一 致 好 评 。 
联系 电话 : 010-68997961 


传 真 : 010-68997968 
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编辑 说 明 


一 、《 中 国 机 械 工业 年 鉴 》 是 由 中 国 机 械 工 业 联 合 会 主管 、 机 械 工 业 信 
息 研究 院 主 办 、 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 大 型 资料 性 、 工 具 性 年 刊 ， 创 刊 于 
1984 年 。 

二 、 根 据 行业 需要 ， 中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 委员 会 于 1998 年 开始 出 版 分 
行业 年 鉴 ， 逐 步 形 成 了 中 国 机 械 工 业 年 鉴 系列 。 该 系列 现 已 出 版 了 《中 国电 
器 工业 年 鉴 》、《 中 国 工程 机 械 工 业 年 鉴 》、《 中 国 机 床 工具 工业 年 鉴 》、 
《中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 》、《 中 国 机 械 通 用 零 部 件 工 业 年 鉴 》、《 中 国 模 
具 工 业 年 鉴 》、《 中 国 液压 气动 密封 工业 年 鉴 》、《 中 国 重 型 机 械 工 业 年 
鉴 》、《 中 国 农业 机 械 工 业 年 鉴 》、《 中 国 石油 石化 设备 工业 年 鉴 》、《 中 
国 塑料 机 械 工 业 年 鉴 》、《 中 国 齿 轮 工 业 年 鉴 》、《 中 国 磨料 磨 具 工 业 年 
鉴 》 和 《中 国 机 电 产 品 市 场 年 鉴 》。 

三 、《 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 》 由 中 国 通用 机 械 工业 协会 和 中 国 机 械 工 
业 年 鉴 编辑 委员 会 共同 编撰 ， 自 2002 年 开始 出 版 以 来 ， 已 经 出 版 了 2004 版 、 
2006 版 、2007 版 、2008 版 、2009 版 和 2010 版 。2011 版 设置 综述 、 行 业 概 况 、 
产品 进出 口 、 企 业 概 况 、 统 计 资 料 、 产 品 与 项 目 、 大 事 记 和 附录 栏目 ， 集 中 
反映 2010 年 通用 机 械 行 业 的 发 展 情况 ， 详 细 记 载 7 俏 、 风 机 、 阀 门 、 压 颖 
机 、 干 燥 设 备 及 减 变 速 机 等 分 行业 的 发 展 情况 ， 全 面 系统 地 提供 了 通用 机 械 
行业 企业 的 经 济 指标 。 

四 、 统 计 资 料 中 的 数据 由 中 国 通用 机 械 工业 协会 及 其 分 会 提供 ， 数 据 截 
至 2010 年 12 月 30 日 。 

五 、《 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 》 主 要 发 行 对 象 为 政府 决策 机 构 、 机 械 工 
业 相 关 企业 决策 者 和 从 事 市 场 分 析 、 企 业 规 划 的 中 高 层 管理 人 员 以 及 国内 外 
投资 机 构 、 贸 易 公 司 、 银 行 、 证 券 、 咨 询 服务 部 门 和 科研 单位 的 机 电 项 目 管 
理 人 员 等 。 

六 、 在 年 鉴 编撰 过 程 中 得 到 了 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 及 各 分 会 、 行 业 专 
家 和 企业 的 大 力 支 持 和 帮助 ， 在 此 深 表 感谢 。 

七 、 未 经 中 国 机 械 工业 年 鉴 编辑 部 的 书面 许可 ， 本 书 内 容 不 允许 以 任何 
形式 转载 。 

八 、 由 于 水 平 有 限 ， 难 免 出 现 错误 及 朴 漏 ， 敬 请 批评 指正 。 


中 国 机 械 工 业 年 鉴 编 辑 部 
2011 年 10 月 
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阐述 通用 机 械 行 业 “ 十 二 五 ”发 展 目标 与 重点 任 
务 ， 分 析 2010 年 通用 机 械 行业 发 展 情况 


Expounding the development target and main 
tasks of general machinery industry in the 12th 
Five-Year Plan period; analyzing the develop- 


ment situation of general machinery industry in 
2010 
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E PAOLA t= -五 gR H 标 与 重点 任务 


通用 机 械 行业 是 逆 备 制造 业 的 重要 组 成 部 分 ， 
在 国民 经 济 中 占据 十 分 重要 的 地 位 ,担负 着 为 石 
MET ALU RBA ,冶金 A EL BT 
织 .医药 等 行业 提供 成 套 技术 装备 和 辅 机 的 艰巨 任 
务 。 通 用 机 械 涉 及 有 泵 、 风 机 、 压 缩 机 阀门、 空 分 装 
置 .分 离 机 械 .干燥 设备 .气体 分 离 设 备 、 气 体 净 化 
设备 .真空 设备 . 减 变速 机 以 及 各 种 专用 设备 ,其 产 
MARKERER AW KIL Ak BEH mE 
AB FET. FET. .纺织 和 医药 等 行业 生产 装备 的 运行 
水 平 。 

一 “十 一 五 ”回顾 

(一 ) 行 业 各 主要 经 济 指标 均 以 两 位 数 增长 


“十 一 五 ”时 期 ,党 中 央 ,国务院 提出 加 快 振兴 
装备 制造 业 , 国家 加 大 了 对 装备 制造 业 的 支持 力 
度 , 依 托 国家 重点 工程 ,支持 企业 技术 改造 和 科技 
攻关 ,大 力 推进 重大 技术 装备 自主 化 ,为 我 国 通用 
机 械 行业 提供 了 良好 的 发 展 机 遇 和 市 场 空间 。 

“十 一 五 ”时 期 ,通用 机 械 行业 工业 总 产值 年 均 
增 速 26. 96% ,资产 总 额 年 均 增 速 23. 55% ,利润 年 
均 增 速 32. 09% ,出 口交 货 值 年 均 增 速 16. 44% 。 

2006 ~2010 年 通用 机 械 行 业主 要 经 济 指标 完 
成 情况 见 表 1, 2006 ~ 2010 年 通用 机 械 行 业主 要 
产品 产量 见 表 2。 


表 1 2006 ~ 2010 年 通用 机 械 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 


2 338. 77 
3 215. 44 
4 311.22 
4 788. 38 
6 075. 83 





2007 
2008 
2009 


注 : 表 中 数据 为 年 报 数 据 。 


企业 数 十 业 总 产值 ， 比 上 年 增长 | 工业 销售 产值 | 比 上 年 增长 | 出 口交 货 值 
(家 ) ( 亿 元 ) (% ) ( 亿 元 ) (% ) (ALIT) 










比 上 年 增长 
(% ) 





2 279. 11 28. 09 407. 70 39.70 
3 108. 94 37. 62 
4 145.08 24, 37 
4 658. 85 -10.81 
5 868. 73 





R2 2006 ~2010 年 通用 机 械 行业 主要 产品 产量 











R AG 3 752. 47 5 946. 93 6 211.78 6 931. 29 8 096. 26 

其 中 :真空 条 台 397. 63 634. 18 
风机 AR 263. 97 432. 30 452. 78 930. 49 1 376. 88 

其 中 :鼓风机 台 143. 09 21. 35 
气体 压缩 机 台 1 841. 05 3 093. 30 3 087. 14 10 164. 02 15 933. 30 

其 中 :制冷 用 气体 压缩 机 万 台 8 898. 81 13 967. 81 
阀门 Fit 205. 75 260. 32 326. 78 458. 39 539. 04 
气体 分 离 及 液化 设备 万 台 3. 62 0. 95 
减速 机 万 台 229. 18 351. 44 396. 41 370. 30 531. 37 
分 离 机械 AG 3. 14 3, 29 2. 02 
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(二 ) 重 大 技术 装备 成 套 能 力 和 产品 技术 水 平 
明显 提高 

1. 重大 技术 装备 成 套 能 力 

“十 一 五 ”时 期 ,通用 机 械 行 业 产 品 结构 根据 市 
场 需 求 不 断 优 化 ,中 高 端 产 品 的 占 比 逐 年 提高 , 产 
品 品 种 规格、 数量 基本 满足 了 国民 经 济 各 领域 的 
需求 ;通过 引进 消化 吸收 .自主 创新 和 集成 创新 , 取 
得 了 一 系列 重大 技术 装备 研究 成 果 ,部 分 满足 了 大 
型 石化 .煤化 工 . 电 力 和 冶金 等 领域 重大 技术 装备 
的 成 套 需 求 。 部 分 产品 的 设计 制造 技术 已 接近 或 
达到 国际 同类 产品 先进 水 平 。 国 产 通用 机 械 产 品 
价值 量 国 内 市 场 占 有 率 已 达到 80 和 % 以 上 。 以 石化 、 
西 气 东 输 、 电 力 、 化 肥 等 重大 工程 项 目 为 依托 的 主 
导 产 品 国产 化 的 比例 不 断 提高 。 其 中 ,年 产 1 000 
万 tt 炼油 浪 备 的 国产 化 率 已 达到 90% 以 上 (包括 
1 000 万 t/a 常 减 压 蒸馏 装置 .350 万 t/a 催化 裂化 
装置 .300 万 t/a 加 和 氧 精 制 和 加 和 毛 裂 化 装置 .200 万 
t/a 渣 油 加 氧 脱硫 装置 .100 万 t/a 延迟 焦化 装置 和 
100 万 va 连续 重 整 装置 等 ) ;100 万 t/a 乙烯 装置 、 
60 万 ~ 100 万 t/a PTA( 精 对 莱 二 甲酸 ) 装 置 国产 化 
率 达 到 75% ~ 80% ;30 万 va 合成 氨 .52 万 t/a 尿 
素 装 置 国产 化 率 达 到 90% ;60 万 kW 超 临 界 发 电 
机 组 中 的 通用 机 械 辅 机 的 国产 化 率 达 65% ;冶金 、 
环保 等 重点 工程 中 的 通用 机 械 国 产 化 率 均 达 到 
85% ; 百 万 千瓦 超 超 临界 机 组 . 百 万 千瓦 核电 机 组 
配套 的 通用 机 械 辅 机 、 煤 制 油 装置 中 的 通用 机 械 成 
套 设备 国产 化 比例 也 在 不 断 提 高 ,这 都 在 很 大 程度 
上 减少 了 我 国 对 国外 装备 的 依存 度 ,改变 了 我 国 成 
套 技 术 装 备 长 期 引进 的 局 面 。 

2. 产品 技术 水 平 

以 加 氧 反 应 絮 高 压 换 热 器 、 高 压 空冷 器 为 代 
表 的 静 设 备 ,从 钢 液 熔炼 、 大 型 锻件 .焊接 、 不 锈 钢 
堆 焊 ,到 现场 组 装 等 技术 ,都 已 达到 国际 先进 水 平 。 
其 中 ,中 国 第 一 重型 机 械 集团 公司 制造 的 世界 上 最 
大 吨位 的 2 020t 加 氧 反应 器 ,达到 国际 领先 水 平 。 
但 一 些 与 流程 密切 相关 的 反应 设备 ,由 于 反应 器 内 
件 受 国外 工艺 专利 技术 的 限制 , 尚 需 与 国外 合作 制 
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造 。 在 动 设备 方面 :离心 式 压缩 机 、 轴 流 式 压缩 机 
及 80 ~125 吨 级 的 往复 式 活 塞 压 缩 机 设计 制造 技 
术 已 接近 或 达到 国际 同类 产品 先进 水 平 。 石 油 化 
THR 30% 的 产品 处 于 20 世纪 80 年 代 国 际 水 平 ， 
50% 的 产品 达到 和 接近 90 年 代 国际 水 平 ,20% 的 
产品 已 达到 国际 先进 水 平 。 一 般 工艺 流程 泵 、 耐 腐 
蚀 泵 都 能 满足 要 求 , 但 石化 装置 中 的 大 型 激 冷 水 
R 、 激 冷 油泵 .输油管 线 泵 .小 流量 高 扬程 化 工友 及 
耐 强 腐蚀 和 固体 颗粒 冲刷 的 料 浆 泵 等 与 国际 先进 
水 平 还 有 和 较 大 差距 , 仍 需 进口 。 石 化 装置 中 应 用 的 
一 般 阀 门 ,与 国外 水 平 相当 , 其 品种 规格 基本 可 满 
ik, (AR RETA RS ERR 
料 ,特殊 结构 的 阀门 国内 当前 设计 制造 还 有 困难 。 
常用 的 过 滤 机 、 离 心机 与 国外 相 比 ,大 型 立 式 、 卧 式 
螺旋 印 料 离心 机 品种 规格 少 ,还 不 能 完全 满足 石油 
化 工 生产 的 需求 。 

我 国生 产 的 烟 气 (石化 尾气 ) 回收 透 平 机 组 的 
使 用 寿命 .振动 .噪声 等 关键 性 能 指标 均 与 国外 机 
组 相当 ,达到 国际 先进 水 平 。 

乙烯 及 深加工 装置 中 的 大 型 挤 压 造 粒 机 长 期 
依靠 进口 ,国产 20 万 t 大 型 混 炼 挤 压 造 粒 机 组 已 研 
制 成 功 ,打破 了 国外 对 我 国 大 型 造 粒 机 组 的 技术 和 
市 场 的 垄断 局 面 , 为 进一步 研制 30 万 t 及 以 上 烯烃 
装置 用 大 型 混 炼 挤 压 造 粒 机 组 打下 了 基础 。 

3. 取得 的 成 就 

(1)15 万 t 规 模 裂 解 炉 已 实现 国产 化 ,并 批量 
生产 。 

(2) 沈 阳 鼓 风机 集团 股份 有 限 公司 分 别 为 镇 海 
石化 .天 津 石化 和 抚顺 石化 吾 万 吨 乙烯 装 置 研制 的 
裂解 气压 缩 机 、 丙 烯 压缩 机 和 乙烯 压缩 机 已 交付 用 
户 ,实现 了 国产 化 。 

(3) 上 海 电 气压 缩 机 和 夺 业 公司 自行 研制 的 
816mm 螺杆 压缩 机 已 在 中 石化 南 化 公司 和 青海 昆 
仑 碱 业 有 限 公 司 投 入 运行 。 

(4) 沈 鼓 集 团 压 缩 机 公司 研制 的 世界 最 大 活塞 
推力 的 1 250kN 往复 式 压 缩 机 已 成 功 应 用 于 加 氧 
装置 。 


(5) 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 为 中 石化 天 津 
100 万 t/a 乙烯 装置 成 功 研制 了 4 列 迷 宫 密 封 工艺 
压缩 机 。 

(6) 百 万 吨 乙烯 装置 用 的 多 股 流 低温 冷 箱 由 杭 
州 杭 氧 股份 有 限 公司 研制 成 功 ,并 批量 供 货 。 

(7) 由 中 国 第 一 重型 机 械 集团 公司 制造 的 世界 
最 大 的 2 000t 加 氨 反 应 器 已 在 神华 煤 制 油 项 目 中 
投产 。 

(8) 国 产 首 台 20 万 va 挤 压 造 粒 机 已 经 过 工 
业 运 行 考核 ,为 大 型 挤 压 造 粒 机 全 面 实现 国产 化 、 
打破 国外 公司 长 期 垄断 打下 了 基础 。 

(9) 天然 气 长 输 管线 40in (1 000mm ) 、46in 
(1 500mm) 大 口径 全 焊接 球阀 研制 成 功 。 

(10)2 万 kW 电 驱 动 管线 压缩 机 组 和 3 万 kW 
典 气 轮机 驱动 管线 压缩 机 已 在 研制 中 。 

(11) 为 5 000ms 高 炉 配套 的 轴 流 压缩 机 研制 成 
功 并 出 口 国外 。 

(12) 具 有 国际 先进 水 平 的 6 万 m/h 大 型 空 分 
设备 已 批量 生产 。 

(13) 开发 的 20 万 va 聚 乙烯 气相 反应 器 .20 
万 va 高 压 聚 乙烯 超 高 压 管 式 反 应 器 .30 Wa 
丙烯 环 管 反应 器 已 投入 正常 运行 ,完全 符合 工艺 流 
程 的 要 求 , 改 变 了 此 类 设备 长 期 进口 的 局 面 。 

(14) FAT EAR EER BURR 
余热 排出 泵 ,低压 安 注 泵 、 水 压 试验 泵 等 全 部 核 二 
级 和 泵 和 设备 冷却 泵 .重要 厂 用 水 泵 等 全 部 核 三 级 泵 
国产 化 取得 重大 进展 , 国产 化 率 由 岭 澳 核 电 的 4% 
提高 到 70% 。 

(15) 部 分 核 一 级 ,大 部 分 核 二 级 和 全 部 核 三 级 
阀门 实现 国产 化 ,国产 化 率 由 上 岭 澳 核电 的 6% 提高 
zI 70% 。 

(三 ) 行 业 发 展 存在 的 制约 因素 

1. 产业 集中 度 低 

我 国 通 用 机 械 制 造 业 集中 度 低 , 大 型 骨干 企业 
少 ,围绕 大 型 骨干 企业 的 中 小 企业 群体 也 未 形成 。 
由 于 历史 原因 ,形成 了 地 区 同 构 化 和 大 而 全 、 小 而 
全 的 生产 方式 , 低 水 平 重复 建设 严重 ,缺乏 规模 经 


鹿 和 集群 效应 。 横 回 面 临 严重 的 同业 恶性 竞争 , 国 
内 同行 不 能 一 致 对 外 ;纵向 面临 产业 链 不 健全 ,上 
下 游 企业 不 能 协同 “作战 ”, 难 以 形成 横向 的 产业 规 
模 。 东 北 和 中 西部 地 区 集中 了 一 批 大 型 特大 型 状 
备 制造 企业 ,但 总 体 来 说 产业 集中 度 不 高 ,即使 中 
国 第 一 重型 机 械 集 团 公司 .中 国 第 二 重型 机 械 集团 


公司 .沈阳 辟 风 机 集团 股份 有 限 公 司 AL 


(集团 ) 有 限 公司 这 样 的 企业 在 企业 规模 、 融 资 能 
力 、 研 发 能 力 及 工程 成 套 能 力 等 各 方面 都 无 法 与 美 
国 GE 公司 德国 西门 子 公司 日 本 三 菱 重工 业 株式 
会 社 等 国际 大 公司 相 抗衡 。 我 国 通用 机 械 制造 业 
还 没有 进入 世界 工业 500 强 的 企业 ,在 规模 和 技术 
水 平方 面 都 具有 国际 竞争 力 的 大 型 企业 还 很 少 。 

2. 成 套 能 力 弱 

工程 成 套 一 直 是 我 国 的 薄弱 环节 。 受 体制 、 资 
金 和 观念 的 限制 , 绝 大 多 数 企业 的 经 营 模式 还 停留 
在 产品 加 工 制造 环节 ,依托 技术 引进 和 自主 开发 ， 
发 展 成 套 设计 、 系 统 集成 及 工程 总 承包 的 能 力 普遍 
不 够 ,很 难 提升 供给 档次 和 扩大 市 场 空间 。 重 大 技 
术 装 备 工程 成 套 的 内 容 主要 包括 工艺 ( 软件) 和 设 
备 (硬件 ) 配 套 , 主机 、 辅 机 及 其 他 相关 附属 器 材 本 
套 , 为 用 户 提供 满足 其 整体 需求 的 * 交 钥匙 " 工程 。 
但 是 通用 机 械 制造 业 缺 少 工程 设计 REREH 
造 . 供 货 等 综合 性 的 大 企业 (工程 公司 ) 以 及 整体 服 
务 意识 。 在 发 展 硬件 时 ,往往 忽视 软件 的 发 展 ;在 
发 展 主机 时 ,往往 忽视 辅 机 的 发 展 ,不 仅 硬件 与 软 
件 .主机 与 辅 机 不 能 协调 发 展 ,同时 软件 和 辅 机 长 
期 处 于 滞后 发 展 状态 ,致使 系统 集成 能 力 差 ,难以 
满足 用 户 整体 的 需求 。 这 也 是 国内 通用 机 械 制 千 
企业 难以 在 国内 重大 工程 中 中 标 , 仅 能 在 国外 企业 
中 标 后 分 包 部 分 硬件 产品 的 主要 原因 。 结 果 是 国 
外 公司 中 标 后 ,利用 国内 企业 的 生产 能 力 在 国内 生 
产 硬件 设备 ,国内 企业 成 为 名 副 其 实 的 打工 者 。 成 
套 能 力 弱 ,也 是 制约 行业 ,企业 向 高 层次 发 展 的 重 
要 因素 之 一 。 

3. 创新 动力 不 足 

企业 是 自主 创新 的 主体 ,虽然 我 国企 业 研发 经 
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费 的 投入 已 超过 政府 的 投入 ,但 从 功能 上 看 ,企业 
并 没有 成 为 自主 创新 的 真正 主体 , 究 其 原因 ,实质 
是 创新 动力 不 足 。 我 国正 处 在 经 济 转型 时 期 ,企业 
的 产权 制度 尚 不 成 熟 .不 稳定 ,特别 是 从 事 重大 技 
术 装 备 制造 的 企业 多 是 国有 或 国有 控股 企业 ,企业 
高 级 管理 人 员 采 用 任用 制度 ,近期 业绩 往往 是 企业 
经 营 者 和 经 营 团 队 最 迫切 的 追求 ,而 自主 创新 投入 
周期 长 .风险 大 ,难以 取得 近期 业绩 ,从 而 失去 了 自 
主创 新 的 欲望 。 其 次 ,在 追求 速度 、 扩 大 投资 .追求 
外 延 式 扩大 再 生产 的 导向 下 ,企业 宁愿 扩大 低 水 平 
复制 生产 能 力 , 却 很 少 对 技术 和 人 力 资源 进行 投 
入 ;宁愿 在 同类 档次 产品 上 进行 低 水 平 恶 性 竞争 ， 
也 不 愿意 采取 差异 化 战略 ,通过 自主 创新 提高 效 
益 ;宁愿 引进 、 再 引进 ,持续 跟踪 模仿 ,也 不 愿意 走 
消化 吸收 、 再 创新 之 路 ,实现 技术 跨越 式 发 展 。 

4. 共性 技术 创新 体系 缺 位 ,科技 投入 作用 不 
明显 

产业 部 门 科 研 院 所 改制 后 ,首先 考虑 生存 ,和 急 
功 近 利 ,追求 短期 效益 ,失去 了 行业 技术 归口 的 作 
用 ,削弱 了 科研 院 所 对 行业 共性 技术 和 基础 技术 的 
研究 ,造成 产业 共性 技术 研究 开发 缺 位 。 当 前 ,有 
些 企业 虽然 建立 了 工程 研究 中 心 ,但 大 多 形 同 虚 
设 ,只 能 应 付 企业 生产 中 的 工艺 提高 和 产品 改进 。 
由 于 市 场 的 不 断 扩大 和 通用 机 械 装备 制造 业 的 良 
好 发 展 趋势 ,人 力 资源 的 重要 性 已 逐渐 超过 物质 资 
源 , 人 力 资 源 管理 面临 着 越 来 越 严峻 的 挑战 。 但 许 
多 企业 缺乏 对 自 有 技术 人 员 .管理 人 员 ARIA 
的 培养 和 重用 ,不 能 很 好 发 挥 他 们 的 聪明 才智 ; 创 
新 政策 不 到 位 , 扼 制 了 这 部 分 人 员 的 创新 积极 性 ， 
无 意识 进行 超前 技术 开发 和 研究 ,企业 难以 担负 起 
创新 主体 的 功能 。 产 学 研 的 联盟 .用户 和 制造 商 的 
联盟 .同行 企业 间 的 联盟 ,由 于 缺乏 有 效 的 组 织 合 
作 机 制 , 对 于 那些 需要 多 个 组 织 .许多 科技 人 员 合 
作 完 成 的 创新 项 目 ,很 难 结 成 创新 战略 联盟 。 企 业 
在 引进 技术 后 , 自己 无 力 开展 消化 吸收 ,又 出 于 市 
场 竞争 的 考虑 ,不 愿意 吸收 科研 单位 和 高 校 参加 ， 
难以 形成 产 学 研 密切 合作 的 联合 消化 吸收 的 体制 。 


6 


据 对 220 家 企业 的 调查 ,只 有 2% 引进 技术 的 企业 
与 科研 单位 联合 进行 消化 吸收 。 

5. 某 些 产品 还 不 能 满足 国内 需求 

由 于 通用 机 械 装备 制造 企业 技术 创新 能 力 弱 
以 及 技术 引进 重 硬 件 轻 软件 轻 吸 收 创新 的 客观 现 
状 , 决 定 了 我 国 重大 技术 装备 难以 达到 国际 先进 水 
平 难以 满足 国民 经 济 发 展 的 需求 。 许 多 产品 的 机 
械 特 性 等 主要 性 能 参数 虽 与 国外 相当 ,但 加 工 工艺 
粗糙 .质量 管理 落后 ,产品 的 可 靠 性 与 国外 相 比 ,还 
有 较 大 差距 。 国 内 通用 机 械 装备 制造 企业 普遍 缺 
乏 在 高 温 高压 ,大 流量 等 高 参数 以 及 低温 、 超 低 
温 、 耐 腐蚀 等 特殊 环境 和 工 况 条 件 下 提供 可 满足 操 
作 精 度 .自动 控制 .配套 性 .专用 性 水 平 较 高 的 大 规 
模 产品 的 能 力 。 

国内 石化 装备 生产 企业 虽然 经 过 几 个 五 年 计 
划 的 技术 改造 ,引进 和 添置 了 部 分 国内 外 先进 设 
备 , 使 工艺 装备 水 平 得 到 了 较 大 提高 。 但 从 总 体 上 
来 看 ,通用 设备 多 ,专用 设备 少 ,缺乏 高 . 精 、 尖 关键 
设备 ,工艺 制造 水 平 不 高 ;试验 检测 手段 不 完善 , 致 
使 产品 的 加 工 精度 和 质量 在 硬件 上 难于 保证 ;同时 
企业 管理 水 平 相对 较 低 ,质量 保证 体系 不 完善 , 缺 
乏 全 员 质 量 意识 ,造成 产品 质量 在 软件 上 难以 保 
证 ,从 而 致使 一 部 分 国产 重大 技术 装备 性 能 不 稳 
定 ,可靠 性 差 ,故障 率 高 ,寿命 期 短 ,满足 不 了 工 况 
复杂 .高 参数 .连续 化 生产 和 追求 高 效益 的 使 用 要 
求 ,缺乏 令 用 户 满意 的 名 牌 产 品 。 

二 “十 二 五 “市场 需求 分 析 

1. 电力 领域 

2010 年 ,我 国电 力 装机 容量 达到 9. 62 亿 kW。 
随 着 “建设 小 康 社会 “工业 化 、 城 镇 化 "建设 步伐 
的 加 快 ,预计 “十 二 五 "期间 我 国 的 能 源 需 求 还 将 快 
速 增长 ,2015 年 前 ,我 国 “ 以 煤 为 主 ” 的 电力 消费 结 
构 仍 然 很 难 改变 , 煤 电 的 逐年 需求 还 会 增长 。 

“十 二 五 “电力 工业 发 展 目标 是 :2015 年 发 电 
装机 容量 将 达到 14. 37 亿 kW, 其 中 ,水 电 装 机 容量 
2. 84 亿 kW ,抽水 蕃 能 4 100 万 kW , 煤 电 装 机 容量 
9.33 亿 kW, 核 电 装机 容量 4 300 万 kW ,风电 装机 


容量 1 亿 kW, | 

“十 二 五 期间, 电力 投资 将 达 53 000 亿 元 ,其 
中 ,电源 投资 27 500 亿 元 ,电网 投资 25 500 亿 元 。 

2020 年 全 国 发 电 装 机 容量 将 达 18. 85 亿 kW， 
年 均 增长 5.6% 左右 。 其 中 ,水 电 装 机 容量 3.3 亿 
kW ,抽水 蓄 能 装机 容量 6 000 万 kW , 煤 电 装机 容量 
11.6 亿 kW, 核 电 装 机 容量 9 000 万 kW, 风 电 装 机 
容量 1.8 亿 kW, 气 电 装 机 容量 4 000 万 kW ,太阳 
能 发 电 装机 容量 2 000 万 kW, 生 物质 等 发 电 装机 
容量 500 万 kW. 

“十 三 五 "期间, 电力 投资 将 达 58 000 亿 元 , 比 
“十 二 五 ”时 期 增长 9.4% 。 其 中 ,电源 投资 29 500 
亿 元 ,电网 投资 28 500 亿 元 。 

“十 二 五 "电力 工业 发 展 思 路 :优先 开发 水 电 ， 
“十 二 五 ”期 间 新 开工 项 目 5 000 万 kW 以 上 ,加 大 
抽水 更 能 电站 开发 力度 和 规模 ;优化 发 展 煤 电 , 重 
点 建设 16 个 大 型 煤 电 基地 ,包括 山西 . 陕 北 、 宁 东 、 
HERR IR .鄂尔多斯 . 锡 盟 . 呼 盟 . 堆 林 河 、 宝 清 、 哈 密 、 
HEAR .伊犁 .淮南 . 彬 长 . 陇 东 及 贵州 煤 电 基地 ,可 开 
发 总 规模 超过 6 亿 kW ,正在 开展 的 前 期 工作 的 装 
机 规模 约 4 亿 kW; 大 力 发 展 核 电 , 采 用 成 熟 、 先 进 
的 核电 技术 ,在 辽宁 山东 ,江苏 、 福 建 . 广 东 ., 广 西 
和 海南 等 沿海 省 区 加 快 发 展 核电 ,积极 推进 江西 、 
湖南 .湖北 .安徽 和 吉林 等 中 部 省 份 内 陆 核电 项 目 ， 
建成 * 东 中 部 核电 带 "; 积极 发 展 风电 ,重点 是 “三 
北 “ 和 沿海 地 区 ;促进 发 展 太 阳 能 发 电 ,重点 在 经 济 
发 达 地 区 和 西北 太阳 能 资源 丰富 地 区 ;适度 发 展 天 
然 气 集中 发 电 , 用 于 调 峰 和 缺 电 地 区 。 

常规 火电 设备 “十 二 五 " “十 三 五 "将 保持 一 
个 合理 的 发 展 速度 。 超 ( 超 ) 临界 火电 设备 对 机 、 
R .网 等 通用 设备 的 需求 ,不 但 不 会 下 降 ,而 且 会 带 
来 新 的 发 展 机 过 。 

一 座 压 水 堆 核电 站 有 1 000 多 台 各 类 泵 和 1 万 
多 种 各 类 阀门 ,价值 量 占 设备 总 投资 的 25% ~ 
30% , 行 十 二 五 "期 间 以 新 建 50 MELET, WE R 
的 需求 量 将 达到 80 亿 ~ 100 亿 元 。 

核电 . 超 超 临界 火电 机 组 将 是 通用 机 械 行业 


“十 二 五 ”期 间 的 重要 市 场 ,主要 产品 有 核 一 、 二 ,三 
级 泵 , 核 一 ,二 、 三 级 阀门 ,常规 岛 泵 、 阀 等 ,海水 循 
环 训 ,给 水 有 汞 ,凝结 水 泵 ,循环 水 有 汞 ,高 温 高 压 阀 门 ， 
KER, VEL TT FE GW Hh YK HF AF 

另外 ,水 电 以 及 风电 和 太阳 能 发 电 等 新 能 源 发 
电 设 备 也 离 不 开通 用 机 械 产 品 ,如 直径 5 ~6m 的 引 
KRATT Ya AE EHL Ae a FRE AE 49) A E A 
机 等 。 

2. 石油 化 工 领域 

“十 一 五 ”时 期 ,我 国 石油 石化 产业 飞速 发 展 ， 
我 国 已 成 为 全 球 第 二 大 石油 和 石化 产品 生产 .消费 
大 国 。2010 年 ,我国 原油 产量 达 4 亿 t, 天然气 产量 
达 1 000 亿 m ,乙烯 产量 达 1 800 FA ts “FZE” 
乃至 “十 三 五 ”时 期 将 是 我 国 石油 和 石化 行业 由 大 
到 强 的 转折 期 。 

石油 和 石化 行业 包括 石油 .天然 气 等 勘探 . 石 
油 炼 制 . 天 然 气 化 工 以 及 煤化 工 、 盐 化 工 、 生 物化 工 
等 油气 能 源 基础 化 工 原材料 合成 材料 、 农 用 化 学 
品 .国防 化 工 品 .新 型 材料 .专用 化 学 品 和 精细 化 工 
品 等 领域 的 勘探 . 炼 制 和 加 工 制造 ,有 20 多 个 细 分 
行业 ,可 生产 6 万 个 (种 ) 产 品 。 “十 二 五 时 期 ,我 
国 炼 油 乙烯、 合成 材料 等 发 展 规划 如 下 : 

炼油 。 扩 建 和 新 建 原油 储备 基地 ,在 长 三 角 、 
珠 三 角 \ 环 渤海 和 成 渝 地 区 建设 成 品 油 储备 基地 。 
扩大 液化 天 然 气 (LNG ) 进口 来 源 和 渠道 ,在 沿海 地 
区 适当 建设 液化 天 然 气 接收 站 。 到 2015 年 ,形成 
若干 个 2 000 万 t/a 级 的 炼油 生产 基地 ,长 三 角 \ 珠 
三 角 和 环 渤 海地 区 的 炼油 能 力 占 比 进一步 提高 , 炼 
油 企业 平均 规模 达到 700 万 t 左 右 。 到 2015 年 , 原 
油 加 工 能 力 控 制 在 6.5 亿 t/a 以 内 ,成 品 油 产量 达 
到 3 亿 t 左 右 ; 汽 油 质量 标准 达到 国共 以 上 ,柴油 质 
量 标准 达到 国 亚 以 上 , 轻 油 收 率 达到 78% ; 吨 原 油 
加 工 耗 标 油 低 于 60kg。 

乙烯 。 依 托 炼 油 企 业 改 扩建 及 新 增 大 炼油 项 
目 ,综合 平衡 区 域 市 场 容量 ,适当 安排 大 型 乙烯 项 
目 建设 ,乙烯 装置 平均 规模 达到 60 万 t, 提 高 乙烯 
自给 率 。 鼓 励 乙 烯 原料 向 多 元 化 方向 发 展 ,推进 烁 
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油 ` 乙 烯 ,芳烃 等 一 体 化 的 综合 大 型 石化 基地 建设 。 
积极 开展 烯烃 基础 性 .共性 关键 技术 和 装备 的 自主 
创新 研发 ,统筹 规划 乙烯 副产品 等 资源 的 综合 利 
用 。 到 2015 年 ,全 国 乙烯 产能 达到 2 600 7 t Æ 
右 , 当 量 乙 烯 自给 率 达到 70% 左右 ;丙烯 产能 2 200 
万 ,自给 率 75% 左 右 。 

合成 材料 。 合 成 橡胶 :加 快 丁 基 橡 胶 ( 特 别 是 
商 化 丁 基 橡胶 ) 乙 丙 橡胶 和 蜡 成 橡胶 工业 化 生产 
技术 和 设备 的 开发 。 加 快 特种 橡胶 的 开发 和 生产 。 
发 展 茶 乙 烯 类 藤 段 共聚 橡胶 SIS 和 SEBS 等 产品 ， 
增加 专用 产品 占 比 。 发 展 有 利于 提高 橡胶 工业 产 
品 品质 、 档 次 的 合成 橡胶 新 产品 ,增加 粉末 橡胶 A 
体 橡胶 等 专用 品种 和 产量 。 合 成 纤维 :提高 通用 型 
纤维 的 质量 ,重点 发 展 高 附加 值 的 差别 化 纤维 和 多 
纤 材 料 ,提高 功能 性 纤维 的 占 比 。 大 力 发 展 特种 合 
成 纤维 ,加快 己 内 酰胺 .丙烯 膊 、 乙 二 醇 等 装置 的 技 
术 改 造 , 增 加 碳 纤 聚 丙烯 膊 原 丝 的 供应 ,二 甲 茶 
(PX) 的 自给 率 力争 达到 85% 左右。 

有 机 化 学 原料 。 加 快 推进 国内 缺口 较 大 、 具 有 
市 场 竞 争 力 的 基础 有 机 化 工 原料 和 高 端 有 机 化 工 产 
癌 的 规模 化 生产 ,鼓励 发 展 重要 农药 、 染 料 、 医 药 中 
间 体 ,鼓励 发 展 丙烯 直接 氧化 法 制 环 氧 丙烷 .甘油 法 
制 环 氧 握 丙烷 、 丁 二 烯 法 制 己 二 膊 等 先进 生产 工艺 
和 裂解 碳 五 的 分 离 及 深加工 、 煤 焦油 深加工 等 技术 。 

装备 。 大 力 提 高 千 万 吨 级 炼油 、 百 万 吨 级 乙 
烯 、 大 型 对 葵 二 甲酸 、 大 化 肥 、 大 型 煤化 工 、 大 型 天 
然 气 及 液化 天 然 气 、 化 工 气 体液 化 和 储 运 、 页 岩 气 


压 裂 等 成 套 设备 的 技术 水 平 ,大 型 离心 压缩 机 组 、 


大 型 容积 式 压 缩 机 组 ,关键 泵 立 、 反 应 热 交 换 器 、 大 
型 反应 塔 \ 大 型 干燥 设备 、 挤 压 造 粒 机 特大 型 空 分 
设备 低温 泵 等 重点 设备 的 自主 化 率 力争 达到 90% 
以 上 ,推进 开发 深水 勘探 重大 装备 深水 水 下 生产 
设施 .深水 工程 施工 作业 重大 装备 及 研制 应 急 维修 
装备 。 争 取 到 2015 年 ,研制 10 ~ 15 套 具 有 国际 竞 
争 优势 的 大 型 成 套 石 油 和 化 工装 备 , 提 升 橡胶 机 械 
制造 的 竞争 优势 ,其 中 ,1 500 万 ~2 000 万 t/a 炼油 
和 -120 万 ya 乙烯 列 为 示范 工程 项 目 。 
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3. 石油 天 然 气 集 输 及 天 然 气 液化 

2015 年 ,我国 天 然 气 消费 量 将 达 2 500 亿 m ， 
2020 年 将 达 3 500 亿 ~4 000 亿 mm ;未 来 5~10 年 
将 是 我 国 继 西 气 东 输 一 线 、 二 线 , 川 气 出 川 之 后 的 
大 发 展 时 期 。 

“十 二 五 ?期 间 ,我 国 天 然 气 集 输 及 天 然 气 液化 
产业 按照 “稳定 东部 .加快 西部 .开发 海域 .拓展 海 
外 ”的 思路 ,重点 开拓 海域 及 主要 油气 盆地 和 陆地 
油气 新 区 ;完善 油气 干线 管 网 和 配套 设施 建设 ; 逐 
步 形成 以 油田 和 大 型 原油 码头 为 中 心 ,覆盖 主要 炼 
化 企业 ,东西 衔接 ,南北 贯通 ,国内 原油 .进口 原油 
和 和 成品 油 灵活 调度 的 管道 输送 网 络 。 

大 型 天 然 气 液化 也 是 “十 二 五 ”期 间 国 家 将 要 
重点 突破 和 发 展 的 项 目 。 我国 在 中 东 签 订 了 开发 
两 个 2 500 万 t/a 气田 的 意向 协议 ,已 经 对 260 万 
t/a 天 然 气 液化 工艺 和 关键 设备 的 研发 项 目 进行 了 
两 年 的 论证 和 前 期 准备 。 

天 然 气 长 输 管线 关键 设备 主要 包括 管线 压缩 
机 组 和 大 口径 全 焊接 球阀。 天 然 气管 线 设备 将 在 
“于 二 五 ”期间 保持 较 大 的 市 场 需求 , 仅 “ 川 气 东 
送 ” 闹 门 进口 量 就 高 达 14 亿 元 。 

天 然 气 液化 装置 (LNG ) 中 的 5 万 kW 超低温 
离心 压缩 机 、5 万 kW 高 速 变频 电动 机 、 大 功率 高 压 
变频 系统 、 多 股 流 低温 冷 箱 .17 万 m 大 型 低温 储 
把 等 关键 设备 是 “十 二 五 ”的 重点 攻关 任务 。 

“十 二 五 ”期 间 ,我 国 将 建设 1 万 多 公里 的 输 油 
管线 和 2 万 多 公里 的 输 气 管线 。 其 中 ,包括 西 气 东 
输 二 线 东 段 . 西 气 东 输 三 线 、 西 气 东 输 四 线 以 及 中 
俄 . 中 缅 输 油 、. 输 气管 线 。 为 此 ,管线 压缩 机 组 E 
线 输 油泵 ,管线 阀门 将 有 数 百 亿 元 的 市 场 需求 。 

4. 煤炭 领域 

2010 年 ,煤炭 生产 总 量规 模 达 32 44 t, Bl) 2015 
年 ,全 国 煤炭 需求 为 38 亿 t。 按 照 国家 为 应 对 气候 
变化 提出 的 “到 2020 年 非 化 石 能 源 占 一 次 能 源 需 
求 15% 左 右 和 单位 GDP 二 和 氧化 碳 排 放 降低 40% ~ 
45% ”的 目标 , “十 二 五 ”必然 强化 节能 减 排 措 施 ， 
须 将 能 源 消费 总 量 控 制 在 一 定 指 标 内 。 按 照 煤炭 


占 一 次 能 源 消 费 总 量 65% 左右 的 目标 测算 ,煤炭 
需求 总 量 为 38 {Z t, EL EE 2010 年 减少 5 个 百 
分 点 。 

到 2015 年 ,全 国 煤炭 生产 企业 要 形成 10 个 亿 
吨 级 和 10 个 5 000 万 吨 级 大 型 企业 集团 ,合计 产量 
占 全 国 煤 炭 总 产量 的 65% 以 上 ,承担 起 稳定 国内 市 
场 . 保 障 煤 炭 供应 和 参与 国际 竞争 的 任务 。 全 国 煤 
矿 采 煤 机 械 化 程度 达到 75% 以 上 , 千 万 吨 级 煤矿 达 
到 60 处 。 

“十 二 五 ”规划 将 考虑 以 下 几 个 方面 :一 是 布局 
结构 ,空间 布局 将 进一步 向 西 发 展 ,步伐 将 越 来 越 
大 ;二 是 产业 结构 继续 向 多 元 化 方向 发 展 ,重点 是 
发 电 ,尽管 “十 一 五 ”时 期 煤矿 发 展 了 很 多 煤化 工业 
务 , 但 是 占 主导 地 位 的 还 是 发 电 ; 三 是 组 织 结构 上 ， 
将 继续 向 大 型 煤炭 企业 集团 方 同 发 展 ;四 是 技术 结 
构 ,大 力 发 展 机 械 化 ,煤矿 机 械 化 是 煤矿 工业 的 基 
础 ;五 是 产品 结构 调整 。 

重点 发 展 800 万 ~ 1 000 万 t/a 井下 厚 煤层 综 
采 成 套 设 备 、150 万 ~200 万 t/a 薄 煤 层 自动 化 综 采 
成 套 设备 .1 000 万 ~2 000 万 + 大 型 露天 煤矿 采掘 
设备 。 通 用 机 械 作为 煤矿 开采 的 重要 辅 机 ,主要 有 
大 型 矿山 排水 泵 ,空气 压缩 机 矿井 通风 机 煤层 气 
回收 压缩 机 , 减 变速 机 以 及 洗 选 煤 用 的 真空 泵 . 压 
滤 机 等 。 

5. 煤化 工 领域 

“十 二 五 ”期 间 , 将 有 序 开展 新 型 煤化 工 的 研发 
示范 ,努力 提高 示范 项 目的 技术 经济 和 环保 水 平 。 
在 全 面 总 结 示 范 工程 经 验 、 评 价 技术 的 先进 性 、 可 
靠 性 .经 济 性 和 碳 排放 指标 的 基础 上 ,稳步 推进 产 
业 化 发 展 。 加 大 核心 技术 装备 的 开发 和 应 用 ,重点 
包括 :先进 煤气 化 技术 ,大 型 空 分 技术 .合成 气 变换 
与 净化 技术 、 煤 基 多 联 产 关 键 技 术 、. 褐 煤 高 效 清净 
综合 利用 技术 .甲醇 芳 构 化 技术 .甲醇 重 白 产业 化 
技术 .煤层 气 开发 利用 关键 技术 和 60 万 t/a 以 上 规 
模 甲 醇 合成 技术 等 基础 技术 。 推 进 煤 的 洁净 利用 ， 
提高 高 灰 、 高 硫 、 低 值 煤 的 综合 利用 水 平 。 

“十 二 五 ”规划 已 明确 5 套 煤 化 工 项 目 作为 示 


范 工程 。 山 西 省 已 吸收 5 000 多 亿 元 的 资金 , “十 
二 五 ”期 间 投 向 煤化 工 产 业 , 其 中 中 国 海洋 石油 总 
公司 投资 1 000 多 亿 元 ,计划 5 年 内 建设 年 产 100 
亿 m /a 煤 制 天 然 气 项 目 ;中 煤 能 源 集团 有 限 公司 
“十 二 五 "投资 1 010 亿 元 ,在 临汾 建设 能 源 化 工 循 
环 经 济 绿色 园区 项 目 ; 中 国 大 唐 集 团 公 司 投 资 


工 000 亿 元 ,计划 在 临汾 浮山 煤 电 循环 产业 园 及 逆 


州 建设 煤 制 天 然 气 一 体 化 项 目 等 。 

“十 二 五 "期 间 将 建设 若干 上 下 游 一 体 化 的 大 
型 煤化 工 基地 。 争 取 在 “十 二 五 ?期 间 ,形成 若干 以 
国有 大 型 央企 为 代表 的 “ 煤 一 电 一 化 "一体 化 的 企 
业 集 团 和 大 型 煤化 工 生产 基地 ,继续 加 大 煤化 工 技 
术 装 备 国产 化 力度 。 

煤化 工 成 套装 置 中 主要 设备 包括 气 化 炉 、 气 化 
塔 各 种 换 热 右 、 煤 液化 加 毛 反 应 器 ,5 000m 及 以 
上 的 大 型 储 铅 、8 万 m/h 及 以 上 的 大 型 空 分 装置 、 
大 型 离心 式 压缩 机 、 大 推力 往复 压缩 机 、 各 种 离心 
F ARR ,特种 阀门 及 大 型 油 煤 浆 均 化 搅拌 器 等 。 

6. 冶金 领域 

未 来 五 年 ,我 国 钢铁 工业 在 新 增产 能 和 产业 布 
局 上 ,要 由 过 去 在 内 陆 发 展 , 回 沿 海 和 靠近 原料 、 靠 
近 用 户 的 地 区 发 展 转变 。 在 品种 方面 ,重点 发 展 方 
回 是 高 速 铁 路 .城市 轨道 交通 ,海洋 工程 和 海上 石 
油 开采 、 大 型 和 特殊 性 能 船舶 和 舰艇 .节能 环保 汽 
车 特 高 压 电 网 等 领域 用 的 特种 钢材 。 

“十 二 五 "期 间 将 完成 广东 湛江 和 广西 防城港 
等 沿海 现代 化 钢 厂 建设 。 山 东 的 日 照 港 .福建 的 宁 
德 港 等 沿海 项 目 在 “十 二 五 > 期间 的 布局 也 有 望 陆 
续 展 开 。 

在 冶金 领域 ,通用 机 械 行业 将 重点 发 展 重 大 产 
品 和 高 效 节能 产品 。 主 要 有 6 万 ~8 万 m wh 的 大 
型 空 分 设备 ,3 000 ~6 000m 高 炉 鼓 风机 ,为 4530m 
烧结 机 配套 的 烧结 引 风 机 和 除尘 设备 高炉 余热 回 
收 装 置 等 。 此 外 还 有 大 量 各 种 气体 压缩 机 、 有 泵 、 阀 
门 、 真 空 设备 及 各 种 减速 机 等 通用 机 械 产 品 。 

7. 环保 领域 

我 国 环保 行业 “十 二 五 ”发 展 规划 指出 ,为 适应 
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全 球 环 境 保 护 和 可 持续 发 展 的 要 求 ,以 及 围绕 国家 
经 济 社会 发 展 与 生态 环境 保护 的 要 求 ,优先 安排 制 
约 区 域 或 行业 可 持续 发 展 的 重大 或 共性 技术 的 研 
发 ,逐步 解决 制约 经 济 发 展 和 群众 反映 强烈 的 环境 
问题 ,改善 重点 区 域 和 流域 的 环境 质量 ;基本 建成 
基于 环境 污染 和 生态 退化 全 防 全 控 的 环境 科技 创 
”新 体系 和 环境 技术 管理 体系 ;围绕 约束 性 指标 攻克 
一 批 具 有 自主 知识 产权 的 控 源 减 排 共 性 和 关键 技 
AR ,围绕 环境 质量 改善 构建 适合 我 国 国情 的 环境 管 
理 技术 体系 ,围绕 风险 防范 构建 风险 管理 和 风险 控 
制 技术 体系 。 

环保 装备 方面 。 以 垃圾 处 理 、 脱 硫 脱 硝 、 环 境 
监测 等 为 重点 领域 ,研发 焚烧 烟 气 控制 系统 、 渗 小 
液 处 理 等 垃圾 处 理 技术 ,大 型 十 业 装 置 除尘 、 烟 气 
脱 硝 等 大 气 污染 控制 技术 与 装备 。 

水 泥 行业 .火电 行业 石油 和 化 学 工业 Ee 
Mk 农药 行业 \ 制 革 毛 皮 行 业 、 酒 精 酿造 行业 、 造 纸 
行业 等 重点 行业 的 清洁 生产 技术 ,污染 防治 共性 技 
术 与 设备 的 研发 。 

城市 污水 (城镇 污水 处 理 及 回 用 方面 ) ,城市 生 
活 垃 圾 (城市 垃圾 回收 处 置 与 资源 化 .城市 垃圾 焚 
烧 与 资源 化 .城市 垃圾 填 埋 、 餐 厨 垃圾 资源 化 利用 
等 方面 ) ,机 动车 污染 ,船舶 污染 等 的 防治 技术 与 设 
备 的 研发 。 

“十 二 五 "期 间 ,环保 产业 将 继续 保持 较 高 的 市 
场 供 求 。 通 用 机 械 制 造 企 业 在 环保 产业 的 市 场 主 
要 是 火电 厂 烟 气 脱硫 、 赔 硝 中 的 耐 蚀 杂 质 泵 、 除 尘 
风机 ,工业 污水 和 城市 污水 有 泵 、 压 滤 机 ,分离 机 械 、 
风机 阀门 等 ,造纸 碱 回收 过 程 中 的 压 滤 机 .大 型 压 
榨 脱 水 机 .平面 阅 等 ,城市 垃圾 焚烧 及 热能 利用 成 
套 设备 ,大 型 海水 淡化 成 套 设备 等 。 

8. 通用 机 械 产 品 节能 技术 开发 与 应 用 

Fe MELERI RA EMAR RAHN 
械 产 品 , 据 不 完全 统计 ,每 年 全 国 发 电量 的 40% ~ 
45% 要 消耗 在 这 类 产品 上 。 泵 、 风 机 压缩 宙 年 耗 
电量 统计 见 表 3。 





RI 和 泵 、 风 机 ,压缩 机 年 耗 电量 统计 














佑 计 估计 耗 电量 
产品 台数 

耗 电量 全 
名 称 (A) HSB HO 


( 10kW +h) (% ) 











2 700 
2 200 
1 100 


在 石化 和 石油 行业 的 生产 中 ,原料 .半成品 和 
成 品 大 多 是 液体 气体 ,而 将 原料 制 成 半成品 各 成 
品 ,需要 经 过 复杂 的 工艺 过 程 ,条 、 风机、 压缩 机 、 疾 
门 在 这 些 过 程 中 肩负 了 输送 气体 .液体 和 提供 化 学 
反应 的 压力 流量 的 作用 。 此 外 ,在 很 多 装置 中 还 用 
R .阀门 来 调节 温度 。 

在 石油 化工 化肥, 石化 工 .制药 等 工业 中 , 压 
4G0L UL FR KR KSE, 占 整个 装置 设备 
HY 50% 以 上 ,是 提高 整体 装置 系统 效率 和 安全 运行 
的 重要 保障 。 

在 矿业 和 冶金 工业 中 ,有 泵 、 风 机 ,压缩 机 、 阔 门 
也 是 使 用 最 多 的 设备 。 矿 井 需 要 用 泵 排水 、 风 机 排 
风 ,在 选矿 、 冶 炼 和 轧 制 过 程 中 , 需 用 泵 来 供水 、 压 
缩 机 供 气 等 。 

在 电力 部 门 ,核电 站 需要 核 主 泵 、 二 级 泵 三 级 
R , 核 级 阀 , 热 电厂 需要 大 量 的 锅炉 给 水 泵 ,冷凝 水 
条 MEA AKA AEE RAE FR Be A AP VBL A A RU 
机 等 。 

在 国防 建设 中 ,飞机 军舰. 坦克 潜艇 等 都 需 
HAR 、 风机、 压缩 机 .阀门 等 。 而 且 对 这 类 产品 有 
很 多 的 特殊 要 求 , 如 输送 高 温 高压 和 有 放射 性 的 
气体 .液体 。 

在 船 船 制造 工业 中 ,每 艘 远洋 轮 上 所 用 的 泵 、 
风机 .压缩 机 IAEA AWE, RK NEER 
式 各 样 的 。 

总 之 ,无 论 是 飞机 、 火 第 .坦克 、 潜 艇 ,还 是 钻 
井 .采矿 、 火 车、 船舶 ,或 者 是 日 常 的 生活 ,到 处 都 需 
要 用 和 .风机 、 压 缩 机 .阀门 ,到 处 都 有 这 类 产品 在 
运行 。 他 们 是 经 济 建设 中 必 不 可 少 的 设备 ,在 国民 
经 济 各 领域 中 得 到 广泛 的 应 用 。 泵 .风机 压缩 机 、 


阀门 产品 的 发 展 速度 已 远 远 高 于 国民 经 济 的 发 展 
速度 ,提高 这 类 产品 的 效率 是 行业 当前 的 首要 
任务 。 

当前 ,全 国 在 运行 的 泵 、 风 机 、 压 缩 机 约 有 
6 000 多 万 台 , 总 装机 容量 已 超过 3.5 亿 kW, 全 国 
泵 、 风机、 压缩 机 每 年 用 电量 约 占 总 发 电量 的 
40% ~45% , 节 电 潜力 很 大 ,平均 每 台 产 品 按 10% 
节 电 率 、 对 现 运行 的 泵 、 风 机 压缩 机 按 30% 的 改造 
率 , 则 每 年 节 电 约 500 亿 kW ， h。 因 此 ,加 大 通用 
机 械 产 品 的 节能 技术 开发 与 应 用 是 通用 机 械 行业 
“十 二 五 ”时 期 的 重点 任务 。 


三 ,行业 发 展 思 路 及 目标 
1. 发 展 思路 


以 国家 产业 政策 为 导 问 ,瞄准 国际 国内 两 个 市 
场 , 紧 紧 围绕 石化 .电力 .新 能 源 、 新 材料 等 工业 的 
需求 ,以 及 城市 基础 设施 建设 等 国民 经 济 发 展 的 重 
点 任务 ,加 大 重大 通用 机 械 装备 新 产品 和 节能 产品 
的 开发 力度 ,不 断 提升 企业 的 自主 创新 能 力 ;通过 
联合 重组 ,组建 大 型 企业 集团 ,在 全 国 形 成 若干 个 
区 域 性 的 通用 机 械 产业 集群 ,提高 行业 集成 成 套 能 
力 和 国际 竞争 力 ;实现 大 型 石油 化 工 、 大 型 火电 、 大 
型 核电 、 大 型 煤化 工 以 及 石油 天 然 气 集 输 等 重大 技 
术 装 备 的 国产 化 。 

2. 发 展 目标 

(1) 到 “十 二 五 ” 末 , 在 石化 .核电 、 超 超 临 界 火 
电 KRAER 天然气 液化 .煤化 工 等 重点 领域 通 
用 机 械 装 备 国 产 化 率 分 别 比 “十 一 五 ”时 期 提高 5 ~ 
10 个 百分点 ,价值 量 市 场 占有 率 达 85% 以 上 。 

(2) 加 大 高 端 和 节能 产品 研发 力度 , 到 “十 二 
五 " 末 , 开 发 50 个 高 端 和 节能 新 产品 并 形成 系列 ， 
完成 重大 技术 攻关 20 项 ,使 大 型 空 分 装置 .离心 压 
缩 机 、 轴 流 压 缩 机 、 容 积 式 压 缩 机 、 化 工 流程 泵 、 石 
化 和 电力 各 种 赔 门 等 高 端 产品 的 设计 .制造 关键 单 
元 技术 达到 国际 先进 水 平 ,部 分 产品 处 于 国际 领先 
水 平 。 行 业 的 产业 结构 和 产品 结构 发 生 明 显 变化 ， 
中 高 端 产品 的 占 比 由 “十 一 五 ”时 期 的 25% 提高 
到 40% 。 


(3) 到 “十 二 五 ” 末 , 全 行业 产值 超过 1 万 亿 
元 ,形成 产值 超过 100 亿 元 的 企业 3 ~5 家 ;产值 50 
亿 ~100 亿 元 的 企业 5 ~ 10 家 ;产值 10 亿 ~50 亿 
元 的 企业 60 ~ 80 家 。 

(4) “十 二 五 "期间, 在 泵 、 风 机 、 压 缩 机 、 阔 门 、 
空 分 设备 5 个 重点 行业 分 别 建立 工程 研究 中 心 和 
若干 个 企业 战略 同盟 ,组 织 高 校 研 究 院 所 ,企业 共 
同 参 加 产品 联合 设计 。 

(5) “十 二 五 ?期间 ,重点 培育 沈阳 鼓风机 集团 
股份 有 限 公 司 .陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 、 杭 州 
制 氧 机 集团 有 限 公司 ,四川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 公 
司 .开封 空 分 集团 有 限 公 司 等 大 型 骨干 企业 由 纯 制 
造 业 向 工程 成 套 和 现代 服务 业 转 变 。 

四 、 重 点 任务 

“十 二 五 "期 间 , 石 化 通用 机 械 行业 应 紧 紧 围绕 
石化 .核电 、 超 超 临 界 火电 、 天 然 气 集 输 、 天 然 气 液 
化 .煤化 工 等 重点 领域 孤 须 的 石化 通用 机 械 产品 开 
展 的 研发 与 制造 ,开发 节能 减 排 产品 ,配合 用 户 实 
现 节能 减 排 目标 ; 开 展 共性 技术 研究 ,提高 行业 整 
体 技术 水 平 ,努力 实现 * 十 二 五 "的 发 展 目标 。 

1. 重大 技术 装备 

(1) 百 万 千瓦 核电 、 超 超 临界 火电 ,大 型 水 电 装 
备 。 人 国内 在 建 或 筹建 的 三 代 核 电站 用 泵 。 研 发 
满足 多 工 况 及 高 汽 蚀 性 能 要 求 的 余热 排出 泵 EA 
水 泵 机 组 、 主 循环 泵 海水 循环 泵 、 常 规 岛 凝 结 水 
泵 ,以 及 研发 满足 性 能 曲线 约束 的 带 多 工 况 点 运行 
要 求 的 高 效 超 低 比 转速 .高压 小 流量 的 水 力 化 容 
(化 学 成 分 与 容积 调剂 ) 补水 泵 等 。@@ 二 代 改 进 型 
百 万 千瓦 级 核电 站 用 泵 。 研 发 国内 在 建 或 筹建 的 
二 代 改 进 型 百 万 千 万 机 组 核电 站 用 泵 ,包括 上 充 
WE . 安 注 泵 .余热 排出 泵 、 常 规 岛 主 给 水 泵 
机 组 .常规 岛 凝 结 水 泵 等 。 这 类 泵 应 满足 各 种 特定 
水 力 性 能 和 多 工 况 点 运行 的 要 求 , 具 备 耐 辐射 . 搞 
地 震 、 耐 杂质 磨损 及 抗 冷 热 交 变 冲击 等 各 种 特定 功 
fE OKERE. WEW EEJ FIE N 
门 性 能 要 求 的 阀门 与 铸件 。@ 超 超 临界 百 万 千瓦 
火电 机 组 用 泵 。 研 发 满足 百 万 千瓦 超 超 临界 火电 





11 


中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


机 组 可 靠 运 行 要 求 的 泵 ,包括 高 压 锅炉 给 水 泵 , 主 
循环 有 泵 .凝结 水 泵 。@@ 超 超 临 界 百 万 千瓦 火电 机 组 
阀门 。 研 发 满足 百 万 千瓦 超 超 临界 火电 机 组 可 靠 
运行 要 求 的 阀门 ,包括 主 蒸汽 闲 阀 . 抽 气 止 回 闪 、 气 
动 芍 水 阀 .高 加 三 通 阀 .WB36 电动 曾 立 、 大 口径 三 
偏心 金属 硬 密封 蝶 痪 。@ 水 电 阐 门 。 研 发 抽水 车 
能 电站 进 水 球阀 .大 口径 水 轮机 进 水 双 密 封 蝶阀 ， 
满足 水 电 发 展 需 要 。 

(2) 百 万 吨 乙烯 油气 长 输 管线 .大 型 化 肥 、 煤 
WI KRABI. OR, HAZ AiR E 
EY TT ARE AR Zs Wes FEA Be PF A 
装置 中 的 高 温 油泵 、 油 气 混 输 泵 ;研发 满足 长 距离 
输油管 线 的 需求 ,降低 原油 输送 能 耗 ,具有 完备 可 
靠 的 就 地 与 远程 监控 系统 的 长 输 管线 油泵 ;研发 50 
万 t/a RRA) PER WAR; WR ERRET 
BER E TA UAL EK. Sy ULVE BG ER JA 
蚀 性 强 介 质 ,流量 可 达 600m/h, HEH HE D aak 
25MPa 的 隔膜 泵 等 。 凶 阀门 。 研 发 天 然 气 长 输 管 
线 全 焊接 球阀 与 抗 高 硫 天 然 气 集 输 工程 用 高 压 阅 
门 ,乙烯 .天然气 液 化 装置 用 低温 球阀 ,煤化 工 用 镍 
KAREAR. GEHL Wil 000 7 t PETA, 
100 万 t Cok 4 YH te eB m OY ACHE 7 (1 200 
KN MELE TG EET) ER SRL, Z A Hil YB A 
机 ,大 型 多 列 (6 IRAE) ES RSL, RPE a 
机 (螺杆 直径 630mm 以 上 ) ,长 输 管 线 压 缩 机 组 ,50 
万 t 以 上 合成 氨 四 大 压缩 机 组 (合成 气压 缩 机 组 、 
CO, 压缩 机 组 .采用 水 平 剖 分 结构 的 氨 制 冷 用 氨 压 
缩 机 组 ,低温 甲醇 洗 用 氨 冰 机 组 ) 以 及 36 万 ~45 
万 t/a 大 型 硝酸 “四 合 一 ” 透 平 机 组 (空气 压缩 机 、 
氧化 氮 压 缩 机 .尾气 透 平 .汽轮机 ) SS. OAK 
备 。 研 发 煤化 工装 置 用 特大 型 (6 万 m/h 及 以 上 ) 
空 分 设备 。 空 分 流程 的 设计 和 计算 以 及 空 分 装置 
的 工艺 系统 成 套 集成 .新 型 高 效 空 分 精 饮 塔 的 研 
制 . 特 大 型 多 层 主 冷凝 蒸发 器 的 研制 分馏 塔 系统 
超低温 态 下 安全 可 靠 性 设计 、 计 算 机 自动 化 控制 


技术 深化 应 用 5 万 m/h 及 以 上 的 大 型 中 高 压 氧 
气压 缩 机 ,低温 泵 、 低 温 阀 等 的 设计 制造 技术 的 
研制 。 

2. 节能 减 排 装备 

(1) 节 能 装备 。Q@ 加 油 站 油库 油 气 回收 设备 。 
油气 回收 系统 的 气 液 比 1.0 ~ 1.2, 油 气 排放 浓度 
<25g/ m ,油气 处 理 效 率 宇 95% 。 回 冶金 行业 工业 
过 程 烧结 余热 .高 炉 煤气 余热 余 压 回收 与 热能 的 综 
合 利用 ,高 炉 .转炉 、 焦 炉 等 煤气 发 电 以 及 利用 燕 汽 
轮机 驱动 30 000kW 以 内 的 旋转 设备 (压缩 机 、 倘 
等 ) 成 套 技术 的 开发 。 电 大 型 高 炉 用 离心 鼓风机 、 
XG 一 75/3. 82 一 Q 型 蒸汽 锅炉 高炉 顶 压 与 烧结 余 
热能 量 回 收 联合 发 电 装备 (STRT) 的 研发 。 人 由 煤层 
气 回 收 用 的 螺杆 压缩 机 ( 单 `. 双 螺杆 ) 组 ,蒸汽 再 压 
缩 技术 (MVR) 装 备 的 研发 。 包 石油 、 石 化 .煤炭 等 
行业 生产 中 排放 的 废气 回收 再 利用 的 高 性 能 大 型 
压缩 机 成 套 设 备 的 研发 。@ 螺 杆 双 循环 低温 热能 
回收 技术 及 成 套 设 备 的 开发 。 

(2) 减 排 装 备 。 中 燃 煤 电站 烟 气 SCR 脱 硝 技 
术 装 备 。 避 钢铁 烧结 机 烟 气 脱硫 技术 装备 。@ 高 
效 环 保 节 能 污 泥 脱 水 厢 式 隔膜 压 滤 机 。 人 @ 节 能 
智能 高 压 离心 风机 开发 与 应 用 。 

五 .通用 机 械 行业 “十 二 五 ”重点 产品 发 展 任务 

通用 机 械 行业 “十 二 五 ” 紧 紧 围 绕 电力 ,石化 、 
原油 与 天 然 气 集 输 .天 然 气 液化 、 煤 化工、 环保 与 资 
源 综合 利用 等 领域 开展 关键 产品 的 人 研发 与 制造 , 实 
现 国家 重点 工程 装备 国产 化 的 目标 ,配合 用 户 部 门 
完成 节能 减 排 目 标 。“ 十 二 五 ”通用 机 械 行 业 重点 
产品 发 展 任务 见 表 4。 

六 、 通 用 机 械 行 业 “ 十 二 五 ”关键 技术 攻关 任务 

通用 机 械 行业 “十 二 五 ”期 间 , 在 关键 技术 方面 
主要 针对 通用 机 械 产 品 的 寿命 与 可 徘 性 .振动 与 史 
声 .新 材料 的 应 用 、 材 料 表 面 处 理 .安全 运行 监控 、 
节能 技术 等 方面 进行 重点 攻关 。 “十 二 五 "通用 机 
械 行业 关键 技术 攻关 任务 见 表 3。 


产品 名 称 
百 万 千瓦 核电 装备 
三 代 核 电 装 备 
CAP1400 屏 项 电动 
(KER) 


AR TAHE HR 


EHAR 


wA EZ 7K FR 


R4 


“十 二 五 "通用 机 械 行业 重点 产品 发 展 任务 


主要 技术 性 能 指标 需 突破 的 关键 技术 





立项 理由 


结构 型 式 为 单 级 . 单 吸 .无 轴 | ROR KARA) 核 主 票 的 国产 化 对 于 国家 


封 .高 转动 惯量 .离心 式 屏 蔽 电动 


FRA RAR, SE ME SHE | 总 体 设 计 、 结 构 分 析 强 度 校 核 、 转 


漏 . 抗 地 震 . 耐 辐 归 等 特性 


流量 364m°/h, 扬程 103.6 ~ 
115. 8m ,转速 1 480 r/min, 汽 刨 余 
E <2. 65m ,设计 温度 204. 4Y , 设 
it He HW 6.205MPa, 运行 压力 
0. 069 ~ 3. 792MPa, 运行 温度 10 
~177T 


额定 工 况 : 流 量 21. 67m'/s, 扬 
FE 12. Sm ,效率 88% 





流量 2 050m’ Ah ,扬程 300m, 首 
级 叶轮 出 口中 心 线 处 汽 蚀 余 量 
<5. 2m, WYK S84. 5% 


ir RE FR BT a HE, 





子 动 特性 分 析 、 安 全 及 可 靠 性 分 
析 、 抗 震 分 析 ; 屏 酸 电 动 硝 的 自主 
制造 技术 研究 ,材料 研究 、 特 殊 工 
艺 研 究 .装配 研究 ; 屏 珊 电动 到 全 
流量 高 温 高 压 的 试验 研究 


同时 满足 多 工 况 及 高 汽 蚀 性 能 
要 求 的 过 流 部 件 水 力 模型 的 研 
制 ;运行 压力 大 范围 波动 及 轴 向 
力 方向 交替 变化 状况 下 , 轴 向 力 
平衡 及 轴承 支撑 系统 及 整体 结构 
满足 抗震 要 求 的 设计 ; 导 叶 流 道 
机 械 加 工 工 艺 及 口 环 内 表面 蜂窝 
的 加 工 工 艺 的 研发 


满足 多 工 况 运行 条 件 及 高 效 水 
力 模型 的 研制 ;大 型 双 相 不 锈 钢 
结构 件 的 焊接 工艺 及 热处理 工艺 
的 开发 ;降低 泵 进口 淹没 深度 , 进 
水 流 道 设计 技术 的 研究 ;大 型 立 
式 斜 流 泵 全 速 性 能 测试 技术 的 
研发 


可 靠 、 先 进 .结构 紧凑 的 总 体 结 
构 的 研究 设计 ;高 抗 汽 蚀 性 能 、 高 
效 ,性 能 曲线 平坦 无 驼峰 的 水 力 模 
型 的 研究 ; 泵 轴 向 力 自 身 平 衡 的 平 
衡 装置 及 止 推 轴承 的 研究 设计 


经 济 安全 装备 制造 业 的 振 
兴 、 核 电 关 键 设备 的 国产 化 、 
防止 核电 关键 技术 受制 于 国 
外 和 提高 自主 创新 意义 重 
大 。 只 要 研制 成 功 ,投资 的 
回报 和 回收 是 完全 有 保证 
的 ,每 套 核电 机 组 4 RER 
价值 近 1 亿美 元 ,如 能 全 部 
实现 国产 化 ,对 我 国 装备 制 
造 业 的 发 展 起 到 重大 拉动 作 
用 。 当 前 国内 筹建 核电 站 
23 座 ,项 目 依托 石 岛 湾 核 电 
站 工程 ,通过 开展 CAP1400 
屏蔽 电动 泵 研发 ,使 我 国 具 
备 自主 研制 百 万 千瓦 核电 机 
组 的 能 力 , 确 保 研 制 的 产品 
技术 达到 国际 先进 水 平 

国内 在 建 或 筹建 的 
AP1000 及 CAP1400 .1700 等 
三 代 核 电站 ,每 台 机 组 需 配 
套 两 台 正 常 余 热 排 出 泵 , 预 
计 未 来 10 年 内 每 年 将 需要 
余热 排出 汞 20 ~ 24 台 。 当 
前 三 代 核 电 AP1000 配套 的 
正常 余热 排出 泵 均 从 国外 进 
口 ,国产 化 意义 重大 


国内 在 建 或 筹建 的 
AP1000 三 代 核 电站 ,每 台 
HALE 3 SEWER, M 
计 未 来 10 年 内 每 年 将 需要 
AP1000 + 48 36 E 30 ~ 36 
台 。 当 前 三 代 核 电 AP1000 
配套 的 主 循 环 泵 均 从 国外 进 
口 ,实现 国产 化 意义 重大 


“十 二 五 ”期 间 年 产 10 ~ 
12 套 机 组 ,每 套 机 组 3 台 
R ,年 需求 30 ~36 台 
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C) 


产品 名 称 主要 技术 性 能 指标 和 需 突破 的 关键 技术 立项 理由 


三 代 核 电 AP1000/| 最 高 温度 360T ,最 高 压力 | BAHT RIS AN) 积极 发 展 核电 是 我 国 重要 
CAP1400 关键 痊 门 117.2MPa, 最 大 通 径 950mm ,要求 | 压力 边界 密封 性 及 整 机 安全 性 | 的 能 源 战略 ,2010 ~ 2015 年 
(QR RRA ERA) RR, AAW HR. | 和 可 靠 性 技术 的 研究 ;特殊 材料 | 核电 建设 高 蜂 期 要 具备 年 产 
隔离 阀 、 稳 压 器 比例 | 无 泄漏 . 抗 冷 热 交 变 冲 击 及 定时 | 和 特殊 加 工 工艺 的 研究 ;高 可 靠 |10 ~ 12 大 百 万 千瓦 核电 装 
m R RAE LR E | 阻 断 等 特定 功能 性 执行 器 (包括 爆破 单元 .电动 /| 备 能 力 。 其 中 , 核 级 泵 、 阀 、 
























































给 水 隔离 阅 和 主 给 水 电 液 联动 执行 器 等 ) 的 研究 ;试验 | 核 级 仪 控 系 统 是 核电 装备 自 
调节 阀 等 ) 装置 及 试验 技术 的 研究 主 化 的 薄弱 环节 

二 代 加 核电 装备 

RR Ai) BRED RAMA) ” 主 泵 高 效 , 多 工 况 点 水 力 模 型 的 | ”积极 发 展 核电 是 我 国 重要 
ER, Fa JE a ke Ba OR | 地震、 无 泄漏 、 抗 冷 热 交 变 冲击 及 | A), FOI J OD Fe T RELO | 能 源 战略 ,2010 ~ 2015 年 核 
雾 阀 和 安全 阀 、 大 口 | 定时 阻 断 等 特定 功能 稳定 性 的 计算 ; 核 一 级 阀门 及 主 蒸 | 电 建 设 高 峰 期 要 具备 年 产 


fa a E E R A E E 
等 ) 


汽 隔 离 阀 结 构 的 设计 计算 ,高 可 靠 
性 密封 的 研制 ;通过 结构 设计 、 特 
殊 材料 研制 及 加 工 工艺 满足 核 一 
RR \ 疯 各 种 特定 功能 要 求 ; 核 一 
级 泵 \ 阀 试验 装置 及 试验 技术 的 
研究 

高 效 . 低 汽 蚀 、 多 工 况 点 水 力 模 
型 的 研制 ;通过 结构 设计 、 特 种 材 
料 研制 及 加 工 满足 核 二 级 有 泵 各 种 
特定 功能 要 求 ; 抗 热 冲击 及 杂 


10 ~ 12 套 百 万 千瓦 核电 装 
SHEA. HP, BARA, 
核 级 仪 控 系统 是 核电 装备 自 
主 化 的 薄弱 环 市 









满足 各 种 特定 水 力 性 能 和 多 工 
况 点 运行 要 求 , 还 需 具 名 耐 辐射 、 
变 冲 击 等 各 种 特定 功能 


核 二 级 泵 、 卫 (包括 
ERR AR EE 
SR .余热 排出 泵 .水 压 
试验 对 等 ,二 级 主 蒸 

























汽 隔 膜 阁 等 ) 试验 装置 的 设计 及 试验 技术 的 研 
究 ;Kl 电动 机 的 研制 
常规 岛 主 给 水 泵 | 介质 温度 178.10, 流量 | 高 效率 的 水 力 模 型 的 研究 ;高 | 2011 年 起 预计 每 年 新 建 
机 组 3 194. 532t/h, 扬程 830m, 效率 | 温 高 压 下 的 承 压 件 的 设计 和 制 |10~12 个 核电 机 组 ,需要 主 
285% 造 ; 叶 轮 的 五 轴 加 工 技术 ;机 组 振 | 给 水 泵 机 组 30 ~36 套 , 国 内 
动 的 控制 ,转动 部 件 的 动力 学 的 | 还 没有 生产 厂家 
行为 分 析 ; 高 温 高 压 全 流量 试验 
和 热 冲击 试验 技术 的 研究 
常规 岛 循 环 水 泵 驱 | 功率 5 000 ~ 8 000kW ,转速 | 采用 ADAMS 动力 学 分 析 软 件 | 到 2020 年 我 国 将 建 至 少 
动 齿轮 箱 900 ~ 1 000 r/min, 速 比 4.5~7.5 | 建立 5 000kW 以 上 大 功率 同 轴 立 130 座 百 万 千瓦 级 的 核电 站 。 


式 齿 轮 箱 的 动力 学 模型 ,分 析 传 动 
系统 的 动力 学 特性 ,获得 动力 学 特 
性 参数 ;采用 有 限 元 和 边界 元 分 
析 ,结合 先进 的 振动 .噪声 测试 技 
术 和 手段 ,建立 5 000kW 以 上 大 功 
率 齿 轮 箱 的 振动 和 噪声 的 预测 模 
型 ;采用 的 具 式 挡 板 与 输入 轴 花 键 
错位 一 齿 ,并 将 齿 式 挡 板 固 联 在 输 
入 轴 上 ,采用 上 悬挂 在 齿 式 挡 板 上 的 
齿 套 处 于 浮动 状态 进行 的 定位 , 解 
决 了 大 功率 立 式 齿 轮 箱 浮 动 定 位 
的 难题 ,达到 了 理想 的 均 载 效果 


保守 估算 每 个 核电 站 需 4 套 
齿轮 箱 机 组 ,30 座 核 电站 共 
a 120 套 , 加 上 亚洲 其 他 国 
家 320 套 的 需求 , 至 2020 
年 ,我 国 亚 洲 总 需求 量 达 
540 套 
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产品 名 称 主要 技术 性 能 指标 需 突破 的 关键 技术 


百 万 火电 装备 
锅炉 给 水 泵 机 组 


EMAR OL 


超 临界 . 超 超 临 界 
火电 机 组 关键 阀门 
[EJE ERA A, 
MEAR, ZER GI 
热 器 、 再 热 器 ) ,电磁 
Hit ie YC PCV ) ,高 排 
Be FH TE ik HB, “7% 
HLH SE Fd GLK FB, 
控制 阐 ( 减 温水 、 高 加 
Mik FYB AK .蒸汽 
减 压 站 RAK GE BE IA 
系统 等 ) 等 ] 

百 万 吨 乙 烯 装备 


BS TA/ KR 


{Rit CHa FR 





转速 5 500 xmin 左 右 ,最 佳 效 
率 点 效率 86% ,流量 2 000 ~2 400 
m ,扬程 3 600 ~4 000m 


额定 工 况 :流量 15m’/s, 扬程 
20. 6m ,效率 88% 


最 高 工作 温度 610% ,最 高 工作 
压力 35MPa, 部 分 阀门 动作 时 间 
| ~5s 


流量 1 600 ~ 3 600m’/h, 扬程 
90 ~150m, 急 冷 油 中 含有 大 量 焦 
炭 颗粒 ,温度 达到 205°C , AeA SK 
动 + 电动 机 驱动 

介质 为 低温 乙烯 .丙烯 .甲烷 、 
乙 烷 等 ,温度 -160T, 流 量 
1 000m’ Ah ,扬程 1 000m 


| 结构 与 材料 的 研究 ; 节 流 原理 与 









水 力 模 型 研制 ;平衡 状 置 设计 ; 
轴 端 密封 设计 ; 重要 零件 材料 
研究 


满足 多 工 况 运行 条 件 及 高 效 水 
力 模型 的 研制 ;大 型 双 相 不 锈 钢 
结构 件 的 焊接 工艺 及 热处理 工艺 
的 研发 ;降低 泵 进口 淹没 深度 , 进 
水 流 道 的 设计 技术 研究 ;大 型 立 
式 斜 流 录 全 速 性 能 测试 技术 的 
研究 


耐 高 温 材料 的 铸造 与 锻造 技术 
的 研究 ;阀门 零 部 件 热 应 力 、 热 变 
形 分 析 技 术 的 研究 ;阀门 的 控制 
技术 ,动作 可 靠 性 的 研究 ;密封 副 





调节 特性 的 研究 















承 压 过 流 部 件 的 精密 铸造 与 加 
工 技术 的 研究 ;两 相 介 质 + 热 冲 
击 条 件 下 的 轴 封 设计 与 整 机 设计 


克服 材料 在 低温 下 的 特性 变 
化 ;低温 下 机 械 密封 系统 的 设计 





( 续 ) 
立项 理由 


全 部 进口 ,项目 完成 后 ,可 
打破 国外 供应 次 垄断 的 局 
面 ,按照 市 场 的 实际 情况 ， 
2012 ~ 2015 年 间 , 预计 有 泵 组 
每 年 可 实现 销售 额 25 000 
万 元 ,其 中 ,国产 化 后 可 以 节 
约 外 汇 530 万 美元 ,同时 在 
全 国 范围 内 , 可 以 为 诸多 的 
电厂 用 户 提 供 更 好 、 更 快捷 
的 产品 售后 服务 ,保证 电厂 
的 安全 可 靠 运行 

国内 在 建 或 筹建 的 超 超 临 
界 百 万 千瓦 火电 机 组 ,每 台 
机 组 需 配 套 3 ~4 GERM 
泵 ,为 保证 电力 供给 国内 每 
年 至 少 建成 16 ~ 20 台 超 超 
临界 百 万 千瓦 火电 机 组 , 需 
KM EMR 60 ~ 80 台 。 
当前 ,大 型 主 循环 录 全 部 进 
口 ,实现 国产 化 意义 重大 

预计 “十 二 五 ”期 间 , 每 年 
新 建 600MW .660MW .1 000 
MW 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 
80 余 套 ,每 套 机 组 约 需 配置 


500 多 台 此 类 关键 阅 门 
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( 续 ) 


产品 名 称 主要 技术 性 能 指标 需 突破 的 关键 技术 立项 理由 




































EEE 流量 4 000m°/h, FE 500m, B) 高效 的 水 力 模 型 的 研制 , 抗 高 
BE 450°C ,压力 7.5SMPa ,介质 为 油 | 温 汽 蚀 性 能 和 可 靠 的 运行 技术 的 

及 工艺 液体 研究 
KW RE RG | 应 用 于 14 万 tVa HDPP 和 30 万 | 齿轮 吴 合 传动 系统 ,专用 减速 
粒 机 tva HDPE 装置 ; 主 电动 机 功率 为 | 器 和 推力 轴承 组 ,螺杆 咕 合 机 理 


6 OOOkW 和 10 000kW; 转子 ( 螺 
杆 ) 转 速 为 360 r/min .270 r/min 和 
210 r/min 160 r/min 
LAT Abi Ye Ay R fe DER AS T , BA E 
乙烯 收 率 达 到 29% 以 上 ,热效率 
达到 93% 以 上 ,运行 周期 不 低 
F 70d 


和 优化 组 合 , 机 电 一 体 化 .智能 化 
和 网 络 化 控制 ,模拟 仿真 等 技术 
的 研发 

开发 具有 高 选择 性 、 运 转 周期 
长 热效率 高 的 20 万 Va KER 
解 炉 ,并 形成 20 万 t/a 大 型 裂解 
炉 成 套 工艺 技术 


机 组 性 能 调节 、 通 流 部 分 表面 
处 理 的 研究 .开发 小 轮 载 比 大 流 
量 系 数 的 财 式 叶轮 模型 级 


转子 直径 816mm, A E| 大 型 转子 及 机 壳 制 造 工艺 技术 
1 000m?/min ,最 大 功率 5 500kW | 的 开发 ;大 直径 转子 密封 和 大 型 
机 组 试验 验证 技术 的 研究 


大 型 混 炼 挤 压 造 粒 机 组 包括 粉 
体 及 辅料 的 计量 、 混 合 、 挤 压 造 











20 万 tVa 以 上 大 型 
裂解 炉 












聚 乙 烯 装置 用 循环 
气压 缩 机 





流量 57 000m? /h, IH 3 000kW 








BA MER Ze TS 
螺杆 压缩 机 










30 万 ~40 Ht 
its . BEA a Se 


主 电 动机 功率 为 10 000 ~ 
12 000kW ,转子 公称 直径 450mm, 











当前 ,国内 乙烯 工程 用 的 
大 型 挤 压 造 粒 机 组 全 部 进 






















挤 压 造 粒 机 转子 转速 360 r/min 270 rmin( 双 | 粒 、 工 艺 水 与 聚合 物 颗粒 分 离 , 粒 | 口 ,每 年 需求 量 6 ~8 套 
速 ) 料 的 于 燥 贮 存 , 以 及 工艺 水 循环 
等 具有 高 技术 含量 的 全 套 工艺 
装置 
乙烯 冷 箱 介质 为 乙烯 及 其 他 烃 类 介质 ,| 高 效 板 翅 式 换 热 器 的 冷 箱 总 体 
FEF) =6MPa, KÆ 设计 技术 .高效 高 压 翅 片 的 研制 、 
高 压 大 截面 换 热 器 针 焊 技术 、 二 
相 流体 均匀 分 布 技术 的 开发 等 
FAH, A A i 
PTA 装备 
PTA 装置 用 大 型 多 大 功率 多 轴 离 心 压 缩 机 及 高 精 | ”当前 国内 已 经 核准 的 60 ~ 
轴 工 艺 空气 压缩 机 组 度 高 速 齿 轮 箱 设计 制造 技术 , 尾 | 100 万 t PTA 装置 有 30 套 以 


气 回 收 透 平 设计 制造 技术 ,多 股 
流 、 低 品位 蒸汽 汽轮机 设计 制造 
技术 , 整 机 试验 验证 技术 等 的 
研究 


(A EAA DL, Te NL, 
尾气 透 平 ,电动 机 及 
齿轮 箱 ) 


上 ,其 中 大 型 工艺 空气 压缩 
机 压力 离心 机 大 型 高 速达 
等 关键 设备 基本 进口 











精制 高 速 进 料 泵 介质 为 工艺 液体 ,转速 宇 25 000) ”高效 水 力 模 型 的 研制 , 泵 组 集 
r/min, fE > 120m 成 技术 的 研究 
压力 螺旋 卸 料 离 | 转 鼓 直 径 >1 200mm, 带 压 操作 | 大 型 压力 离心 机 设计 制造 技术 
心机 及 试验 验证 技术 的 研究 
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产品 名 称 主要 技术 性 能 指标 需 突破 的 关键 技术 立项 理由 


百 万 吨 以 上 PTA 装 | 介质 为 对 茶 二 甲酸 .水 ,PTA 于 | 干燥 流程 工艺 计算 技术 的 研 















































































置 干燥 机 燥 机 ,直径 宇 4 500mm, 换 热 面 积 | 究 ;干燥 机 整体 应 力 分 析 设 计 ; 
4 000m ,生产 能 力 宇 170tVh; 介 质 | 进 、 出 料 密 封装 置 可 靠 性 设计 ; 冷 
HELER R k, CTA 干 | 凝 液 排 放 装 置 可 靠 性 设计 ;螺旋 
燥 机 ,直径 宇 4 200mm, 换 热 面积 | 进 料 机 优化 结构 设计 ;干燥 机 简 
2 500m? ,生产 能 力 宇 170 t/h 体 加 工 制造 技术 的 研究 
PDF 系列 连续 加 压 | 过 滤 面 积 10 ~ 50m’, 主轴 转速 | 分 配 头 的 密封 及 行星 回转 组 合 | BRERA RMA 
过 滤 机 2~4 rmin, 主 电动 机 功率 45 ~ | 与 过 滤 腔 之 间 的 密封 的 研发 降 离 心机 ,用 于 PTA 行业 ， 
160kW , 辅 电 动机 功率 3 ~ 11kW， 我 国 PTA 年 产量 1 400 万 ti; 
工作 温度 200C, T FE 和 危 化 品行 业 有 毒 有 害 悬 浮 液 
力 1.0MPa 的 分 离 
和 干 万 吨 级 常 减 压 装 | 介质 为 减 压 酒 油 等 ,温度 | 高 效 的 水 力 模型 的 研制 , 抗 高 
置 中 的 高 温 油泵 370°C ,流量 2 600m’ Wh, 扬程 400m | 温 汽 蚀 性 能 、 可 靠 的 高 温 条 件 下 
运行 技术 的 研发 
油气 多 项 混 输 泵 介质 为 石油 .天然 气 、 水 等 , 流 | 完成 适应 含 气量 从 0 ~100% 介 | 陆地 海上 油田 开采 原油 和 
| Ht 40 ~ 500m°/h HE 30 ~500m |1 质 的 变化 , 泵 内 气 液 两 相 流 流动 | 天 然 气 需要 大 量 油 气 多 项 泥 
的 三 维 数值 分 析 和 性 能 预测 HR, SW ES KE 
石油 化 工 节能 干燥 | ” 带 内 置换 热 器 的 流 态 化 干燥 装 | ”开发 稳定 运行 的 先进 燃烧 干燥 | ”当前 已 在 盐 、 硝 、 碱 . 己 二 
单元 设备 置 ,能 源 利 用 效率 达到 75% ,干燥 | 装置 ;研制 大 型 动态 间接 换 热 干 | 酸 等 国内 大 型 化 工 生 产 企业 
强度 达到 500kg/m ; 燕 汽 回转 干 | 燥 装 备 及 高 效 节 能 换 热 设 备 ; 开 | 进行 了 应 用 ,推广 200 BS 
燥 装 置 能 源 利 用 率 达 到 80% 以 上 | 发 石油 化 工 废弃 物 干燥 、 利 用 减 |( 套 )。 代 替 了 进口 装备 ,大 
排 技术 与 装置 ;研究 干燥 系统 先 | 大 促进 了 化 工行 业 干 燥 技 术 
进 自 控 技 术 装备 的 更 新 换代 和 升级 , 提 
高 了 我 国 化 工行 业 产品 的 竞 
争 力 ,对 化 工 和 石化 行业 节 
能 减 排 具有 重要 意义 
大 型 石油 及 石化 装 | PRAMAS, BE) 材料 选 型 原则 及 其 使 用 和 控 | 中 国 石油 化 工 集团 公司 计 












置 用 加 氧 阀 门 ( 包 括 
MERN, ERE RY FRE E 
(Ba = ) 


划 至 2013 年 共 投 产 建 设 24 
套 加 和 氧 装置 ,每 套 加 所 装置 
此 类 阀门 需求 量 约 上 百人 台 
左右 


制 技术 的 研究 ; 铸 、 锻 .和 焊 、 热 处 
理 . 密 封 检 测 等 特殊 工艺 的 研 
究 ; 有 限 元 设计 计算 分 析 技 术 的 
研究 ; 阀门 整体 可 千 性 技术 的 
研究 


370€ ,流量 2 600m vvh ,扬程 400m 















KEL eR ERK 
然 气压 缩 机 组 


型 式 为 对 称 平衡 型 ,6 列 2 级 有 
油 润滑 往复 活塞 式 , 容 积 流量 150 
万 m /a( 标 准 状态 ) ,压缩 介质 为 
天 然 气 , 吸 气压 力 1.0MPa, 排 气 
压力 6. 1MPa, 轴 功率 3 995. 7kW, 
转速 995 r/min, 气 氏 直径 
431. 8mm ,304. 8mm ,行程 152mm 


准确 及 时 的 控制 和 通信 技术 的 
研究 ; 贴 合 压缩 机 性 能 特性 的 计 
算 机 软件 的 开发 ;满足 变 工 沉 的 
零 部 件 的 设计 与 开发 


在 油气 田 并口 增 压 、 天 然 
气 集 输 、 注 气 、 气 举 、 天 然 气 
处 理 ,燃气 燃料 气 增 压 等 重 
大 工程 领域 中 具有 广泛 的 需 
求 和 应 用 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 




























































( 续 ) 
6 列 迷 官 密封 压 | 流量 11 000m/h, 活 塞 力 300kN | 迷宫 压缩 机 的 总 体 结构 设计 技 | 大 型 石化 装置 新 建 或 扩建 
缩 机 (此 为 迷宫 压缩 机 的 最 大 规格 ) ,| 术 的 研究 ;迷宫 密封 结构 技术 的 | 改造 .中 国 石油 天 然 气 股份 
行程 300mm .37Smm 两 种 , 列 数 6 | 研究 ;活塞 杆 的 精确 导向 对 中 技 | 有 限 公司 建 设 的 大 型 聚 烯 烃 
列 及 以 上 , 压力 20MPa, 转速 | 术 的 研究 ;活塞 杆 刚 性 与 结构 耐 | 装置 .化 工行 业 的 大 型 甲醇 
370 ~ 500 r/min 磨 性 技术 的 研究 ;关键 件 ( 机 身 、| 装 置 、 冶 金 行业 的 大 型 制 氧 
BAH A EE) 机 械 加 工 工 | 装置 等 ,国内 相关 行业 对 迷 
艺 技 术 的 研究 ; 气 氏 与 机 丑 的 同 | 宫 密封 压缩 机 的 需求 量 将 以 
轴 度 活塞 杆 的 精确 导向 对 中 ,各 | 每 年 10% 的 速度 递增 ,10 年 
列 活塞 与 相应 气缸 的 径 向 间 阶 等 | 后 的 市 场 需求 将 达 30 亿 ~ 
装配 工艺 技术 的 研究 50 亿 元 
2 万 va 聚 甲醛 装 | 介质 为 聚 甲 醛 、 水 ,干燥 机 直径 | 干燥 流程 工艺 计算 技术 的 研 !， 全 部 进口 
置 干燥 机 组 >2 150mm , 换 热 面积 400m? 究 ; 干 燥 机 整体 应 力 分 析 的 研究 ; 
进出 料 密封 装置 可 靠 性 设计 ; 冷 
凝 液 排放 装置 可 靠 性 设计 的 研 
究 ; 螺 旋 进 料 机 结构 设计 的 研究 
工艺 流程 用 大 型 对 | 最 大 综合 活塞 力 1 S00kN ,主轴 | ”上 压缩 机 总 体 设计 和 布置 的 安全 | 依托 炼 化 行业 上 千 万 吨 炼 
称 平衡 固定 多 列 多 级 | Bi 400mm ,行程 360mm ,转速 300 | 性 技术 的 研究 ;压缩 机 可 靠 性 分 油 及 扩 至 千 万 吨 炼油 规模 的 
无 油 润滑 往复 式 活塞 | min, 连 杆 长 度 900mm, 功率 | 析 与 提高 技术 的 研究 ;压缩 机 设 | 项目 中 对 制 氧 装置 原料 气压 
压缩 机 5 000 ~ 10 000kW 计 计 算 技 术 的 研究 ;与 工作 介质 | 缩 机 的 需求 ,以 及 国内 为 提 


匹配 的 零 部 件 材料 选用 技术 的 研 
究 ;大 功率 驱动 时 压缩 机 关键 节 
能 技术 的 研究 


高 汽 , 柴 油 的 品质 开展 的 60 
万 t/a 连续 重 整 装置 ,80 万 
t/a 加 氧 改 质 装 置 中 对 50t 
和 63t 活塞 压缩 机 的 需求 ， 
为 用 户 提 供 专业 化 定制 的 大 
型 工艺 流程 用 往复 式 活塞 式 
压缩 机 将 有 广泛 的 市 场 前 景 


2010 年 硝酸 产量 突破 960 
万 +, 据 行业 测算 ,未 来 3 年 
将 达到 1 500 万 t, HEAR 36 
万 t 装 机 能 力 计算 ,需要 15 





36 万 吨 级 硝酸 装置 | ”装置 规模 1 2000/d, 介质 为 空 
四 合 一 机 组 [会 汽 轮 
机 、 轴 流 压 缩 机 、 氧 化 
Zi (NO, ) 压缩 机 、 尾 


硝酸 装置 四 合 一 机 组 与 系统 工 
艺 匹配 技术 的 研究 ; 轴 流 压缩 机 
与 氧化 氮 压 缩 机 、 尾 气 透 平 的 性 
能 匹配 技术 的 人 研究 ;氧化 氮 上 压缩 


气 透 平 及 齿轮 箱 ] 机 与 尾气 透 平 样机 的 开发 ;特殊 | 台 ( 套 ) 
介质 材料 选 型 的 研究 ;工艺 流程 
与 配套 设备 的 选 型 设计 
石油 .天 然 气 长 输 管 
道 装 备 


天 然 气 长 输 管道 离 | ”介质 为 天 然 气 ; 电 驱 机 组 流量 
> He a BL, 1 000 000m’/h, AO FE HW 6 -~ 
8MPa ,出 口 压 力 10 ~ 12MPa ,功率 
2 万 kW; 燃 驱 机 组 流量 
1 800 000m/h, 入 口 压力 6 ~ 
8MPa ,出 口 压力 10 ~ 12MPa ,功率 
3 万 kW 


“管道 离心 压缩 机 设计 制造 技术 
的 研究 ; 增 压 站 多 机 组 负荷 分 配 
控制 技术 以 及 在 线 监 测 技术 等 的 
研究 








“十 二 五 "期 间 , 我 国 将 建 
设 4 万 km 的 石油 天 然 气 长 
答 管道 ,其 中 输 气 压缩 机 组 、 
SATIS SLUR TG AE HB 
备 当前 仍 依赖 进口 













( 续 ) 
变频 驱动 电动 机 TRS 万 kW, 转速 3 120 ~ | 高 速 电 动机 转子 设计 制造 技术 
5 040r/ min 的 研究 ,无 刷 励 磁 技 术 、 大 功率 变 
频 技 术 与 关键 设备 的 研制 
驱动 燃气 轮机 转速 宇 5 000 r/min,30MW 级 及 燃气 轮机 整 机 、 压 气 机 HA 
以 上 驱动 燃气 轮机 轮 , 燃 烧 系 统 和 控制 系统 等 设计 
制造 及 集成 技术 以 及 整 机 试验 验 
证 技术 的 研究 
大 口径 全 锻 焊 油气 40in ( 1000 mm )、48in| 焊 缝 无 热处理 工艺 技术 、 高 压 
长 输 管道 球阀 (1 200mm) 、Class600 级 及 以 上 全 | 密封 技术 、 气 液 联动 驱动 装置 长 
BORIA E IB RR 给 管道 阀门 特定 性 能 试验 验证 技 
术 等 的 研究 
管道 油泵 流量 1 300 ~ 3 100m Wh, 扬程 | 高 效 水 力 模型 的 研发 ;大 型 转 
350 ~ 1 200m 子 和 和 泵 壳 制 造 工 艺 技 术 的 研究 ; 
大 功率 无 水 冷 轴承 的 研制 ;机 组 
试验 验证 技术 的 研究 
大 型 天 然 气 液化 装备 
预 冷 压 缩 机 介质 为 丙烷 或 混合 冷 剂 等 , 功 | 高 效 模型 级 的 研发 ;大 型 转子 | 是 天 然 气 液化 的 关键 处 理 


深 冷 混合 冷 剂 离心 
压缩 机 


大 功率 变频 驱动 电 
动机 
工业 燃气 轮机 


大 型 高 效 冷 箱 


大 型 缠绕 管 换 热 侨 


大 型 天 然 气 液化 
fie te 


R > 3 万 kW , ERE S85 % 


介质 为 丙烯 、 丙 烷 等 ,功率 宕 4 
万 kW, 多边 效率 宇 85% 


42MW .62MW .96MW 高 速 变 频 
电动 机 

效率 36% .功率 30MW 级 驱动 
燃气 轮机 


约 40 个 铝 制 板 翅 式 换 热 句 4 单 
元 并 联 , 夹 点 最 小 温差 达 °C, E 
J =6MPa 


PE 7 A BR e HA a A = 100 ~ 
170m /mi , 管 程 压力 = 7MPa, 换 
热 面积 约 4 万 m 

20 万 m 预 应 力 混凝土 全 仓 容 
bib EW sae, RR THR AN 


RATE will TRARY FE 大 
型 机 组 联动 试车 和 验证 技术 的 
研究 


高 效 模型 级 的 研发 ;大 型 转子 
及 机 学 制造 工艺 技术 的 研究 ; 低 
温 材 料及 关键 工艺 技术 的 研究 ，; 
大 型 机 组 试验 验证 技术 的 研究 

高 速 变频 电动 机 、 大 功率 变频 
器 自主 设计 制造 技术 的 研究 

燃气 轮机 的 整 机 、 压 气 机 动力 
涡轮 ,燃烧 系统 和 控制 系统 等 的 
设计 制造 及 集成 技术 的 研究 

高 效 翅 片 设计 计算 及 工艺 技 
术 、 高 压 大 截面 冷 箱 馈 焊 技 术 的 
研究 ; 冷 箱 总 体 设计 计算 软件 的 
开发 

设计 制造 接 术 、 螺 旋 形 多 层 复 
迭 铝 管 与 不 锈 钢 简体 的 焊接 工艺 
技术 及 试验 验证 技术 的 研究 

结构 设计 ,密封 及 保温 技术 的 
研究 ;低温 材料 及 现场 焊接 组 装 
技术 的 研究 


设备 ,国内 尚 无 目 主 产品 ,中 
国 石 油 天 然 气 集团 公司 .中 
国 海洋 石油 总 公司 液化 项 目 


有 较 大 规模 的 市 场 需求 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


产品 名 称 主要 技术 性 能 指标 需 突破 的 关键 技术 立项 理由 


KÆ LNG 成 套装 置 | ERRA 10 设计 容量 >2 万 | 日 动 化 装备 集成 与 安全 控制 技 
自动 化 仪表 控制 系统 | 点 ;最 小 控制 周期 达到 SOms ,时 间 | 术 的 研究 ;DCS 远程 管理 与 诊断 
同步 精度 1ms; 无 故障 运行 > 40 | 技术 研究 ;现场 总 线 数字 化 控制 
万 h 技术 研究 ; APC 先 控 技术 及 OTS 
仿真 系统 技术 的 研究 


低温 两 相 流 高 效 传 热管 的 设计 


















大 型 开架 式 LNG 汽 | 第 三 代 超 级 LNG 汽化 器 ,管内 

























化 器 介质 为 LNG, , 管 外 介质 为 海水 , 设 | 制造 技术 和 多 支管 并 联 的 均匀 分 
计 温度 -196C ,压力 8MPa 配 技术 的 研究 
LNG 冷 能 回收 空 分 | LNG 压力 8MPa ,能 力 : 液 0; + | 工艺 技术 的 开发 ;高 压 两 相 流 
设备 液 N, :10 000 ~ 20 000m’/h 换 热 器 的 设计 制造 技术 的 开发 
大 型 煤化 工装 备 


高 压 油 煤 浆 进 料 隔 | 出 口 压力 20MPa 以 上 ,工作 温 
ARR (24 ERr MA | BE 290° ,固体 含 率 50% 
体 颗粒 输送 ) 





多 支点 大 推力 动力 端的 设计 ; 
特殊 冲洗 、 密 封 结构 液 力 端的 设 
计 ; 特 殊 介质 工 况 下 易 损 件 寿 命 


煤 制 油 是 解决 我 国 油 资源 
短缺 的 重要 措施 之 一 ,由 于 
煤 制 油 工艺 条 件 苛刻 ,关键 



















的 提高 ;电气 ,检测 和 控制 系统 的 | 设备 主要 依靠 进口 
设计 
液化 反应 器 离心 循 | 出 口 压 力 20MPa 以 上 ,工作 温 | 耐 磨 结 构 、 特 殊 密 封 结 构 和 电 
RRR BE 480°C ,固体 含 率 50% 气 控制 系统 的 设计 
长 寿命 高 压 差 减 | 压 差 20MPa, 高 固 含 率 , 气 , 液 、| 材料 .结构 的 设计 , 抗 冲 击 与 耐 
ER 国 三 相 流 体 用 ,寿命 2 000h 以 上 | BBA ARERR AOE 
煤 制 油 合成 反应 器 | 介质 为 柴油 ` 石 脑 油 `. LPG, 设备 | ”直径 大 ,成 形 .焊接 .组 对 ,超大 | 煤 制 油 合成 反应 器 是 煤 制 









Hi = 8m, iit FEA 二 3.0MPa， 
设计 温度 300 ~ 400°C 






型 压力 容 能 耐 热 钢 复 合板 的 焊 
接 , 超 大 型 设备 的 运输 ,超大 型 设 
BB EY FF Se SER AR YH FE 


油 的 核心 关键 设备 , 列 人 国 
家 “863” 计划 的 尖端 产品 ， 
工业 化 试验 已 经 成 功 , 当前 
正在 进行 大 规模 工业 化 生 
产 ,已 有 3 家 公司 在 新 疆 建 
设 , 内 蒙古 .山西 等 地 产 煤 地 
区 都 在 酝酿 该 项 目 ,是 解决 
我 国富 煤 少 油 的 大 问题 ,每 
套装 置 反 应 器 壳 体 产值 近 
20 亿 元 ,市 场 前 景 非常 广 阅 


煤化 工 用 锁 渣 闹 用 于 煤气 
化 后 煤渣 的 排放 ,每 套 煤 气 
化 装置 至 少 需要 十 多 台 锁 潮 
阀 , 现 基本 依靠 进口 ,价格 较 
AR EMKE, ~ 3 年 
后 需 维 修 或 更 换 。 我 国 对 该 
项 目的 开发 研制 具有 较 大 的 
意义 






KAE TAR y i] 阀门 压力 600Lb .900Lb , 阀门 通 
42 6 ~ 16in( 150 ~ 400mm) ,同门 


介质 为 矿渣 和 高 温 渣 水 


闹 门 频繁 开关 密封 面 设计 工艺 
技术 的 研究 ; 耐 高 温 、 耐 磨损 材料 
制造 工艺 的 研究 ;有 限 元 设计 计 
算 分 析 技 术 的 研究 ;阀门 整体 可 
靠 性 技术 的 研究 
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me st 
综述 


(5E) 


产品 名 称 主要 技术 性 能 指标 需 突破 的 关键 技术 立项 理由 


煤化 工 高 温 硬 密封 ( ”最 高 温度 750Y ,压力 600Lb, 最 | 阀门 750Y 高 温 时 为 零 泄漏 设 | 系列 化 高 压 蝶 阐 产品 应 用 
蝶阀 Ki 48in(1 200mm) 计 制 造 技 术 的 研究 ;攻克 大 口径 | 于 煤化 工 、 合 成 氨 等 高 压 苛 
加 工 工艺 及 材料 热 变 形 等 技术 难 | 刻 工 况 ,以 替代 国外 进口 
点 ;人 研制 模块 化 互 换 阀 座 的 三 偏 | 产 品 
LE BAGH 

攻克 高 压 差 条 件 下 同时 要 求 其 
泄漏 等 级 达到 VI 级 技术 ;攻克 高 
压 氧气 在 内 内 高 速 流动 与 零件 发 
生 摩擦 ,产生 火花 技术 ;阀门 接触 
氧气 的 工艺 技术 的 研究 



















BE AG TATA (| 压力 600Lb、900Lb, 最 大 通 径 
括 切 断 痢 和 控制 阅 ) | 16in( 400mm) ,介质 为 氧气 


由 于 高 压 氧 气 的 易 爆 特 
性 ,氧气 阀 本 身 是 一 个 易 爆 
的 危险 装置 ;为 确保 安全 , 煤 
化 工 氧气 类 闪 基 本 依靠 进 
口 ,价格 高 昂 ,开发 研制 该 项 
目 以 替代 进口 产品 


























1200 万 m/d 以 上 | 甲 煤化 循环 气压 缩 机 、 氨 气 制 | ”叶轮 内 部 二 次 流动 分 析 与 控制 | 煤 制 气 设备 是 发 展 煤 化 工 
煤 制 天 然 气 离心 式 压 | 冷 压缩 机 、 天 然 气 加 压 机 技术 的 研究 ;开展 端 齿 加 工 工艺 | 和 煤 清洁 燃烧 发 电 的 关键 设 
缩 机 的 研究 ;压缩 机 内 部 通 流 部 分 表 | 备 之 一 ,当前 大 型 煤 制 气 设 

面 强化 技术 的 研究 ;高 强度 高 抗 | 备 尚 需 解 决 许多 关键 问题 ， 


腐蚀 叶轮 材料 及 其 特种 加 工 工艺 
的 研究 ; 耐 高 温 强 抗 腐蚀 能 力 的 
密封 结构 及 材料 的 研究 ;低温 机 
组 防 喘 振 系 统 的 开发 与 设计 ; 输 
气 站 整 站 多 机 组 控制 系统 的 设计 


应 用 于 煤化 工 、 治 金 . 石 油 化 
工 等 领域 ,年 需求 量 20 套 以 
上 。 项 目 依 托 辽 宁 大 唐国 际 
阜新 煤 制 天 然 气 及 输 气管 线 
工程 ,完成 机 组 的 研制 任务 ， 
并 确保 研制 的 产品 的 技术 达 
到 国际 先进 水 平 





















45 万 Va ARAS 
45 万 Va ARAR 
Fis FA ge He 


新 型 国产 耐 腐蚀 材料 的 研究 和 
试验 ; 轴 系 湿 转 子 动力 学 的 研究 
分 析 ; 高 压 月 平衡 抗 结晶 和 品 间 
腐蚀 的 结构 技术 的 研究 ; 高效 水 
力 模 型 的 研究 


当前 45 万 va ARA Be 
F , 液 氨 桶 依赖 进口 


流量 85 ~ 150m/h, 扬程 
2 600m 

流量 60 ~ 150m’/h, 扬 程 
1 200m 











6 万 上 人 省 及 以 上 空 | 流量 6 万 mA 特大 流量 系数 闭 式 基本 级 的 研 | MEREL ae .石化 等 


分 装置 用 压缩 机 组 制 开发 ;大 型 机 壳 结 构 优化 设计 | 行业 的 持续 稳定 发 展 ,给 空 
( 单 轴 、 多 轴 ) 及 系列 化 设计 ;SVK/VK 系列 组 | 分 设备 行业 带 来 了 难得 的 发 


装 式 压 缩 机 系列 化 设计 ; 半 开 式 
基本 级 系列 开发 ; 封 严 涂 层 阻 燃 
性 能 的 研究 及 应 用 


展 机 遇 。 未 来 两 年 ,我 国 将 
需要 10 套 左右 6 万 m Ah 到 
8 万 m/h 等 级 的 空 分 装置 
配套 


风门 结构 设计 及 计算 ; 阁 门 压 
力 边界 、 密 封 性 和 整 机 安全 性 和 
可 靠 性 的 技术 人 研究 ;特殊 材料 和 
特殊 加 工 工艺 的 研究 ;试验 装置 
及 试验 技术 的 研究 


空 分 系统 和 液化 天 
然 气 系统 超低温 阅 门 
(EL HE TAT BD, BR a R, 
ak TY AR, SE ed A ER 
等 ) 


最 低温 度 - 254 ,最 高 压力 
2 500Lb ,最 大 通 径 800mm 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


产品 名 称 
大 型 环保 装备 及 资源 
综合 利用 设备 
5 000m? 以 上 大 型 
治 金 能 量 利用 装置 


5 000 ~5 800m’ 高 
炉 大 型 鼓风机 组 


大 型 高 炉 鼓 风机 组 
成 套 设备 


4 000 ~5 800m 大 
型 高 炉 能 量 回收 透 平 
发 电 装 置 (TRT) 


大 型 高 炉 煤气 余 压 
透 平 回收 利用 装置 
( BPRT) 


污 泥 干燥 焚烧 一 体 
化 设备 


大 型 污 泥 脱 水 月 式 


22 


主要 技术 性 能 指标 需 突破 的 关键 技术 


高 炉 炉 容 5 000m? 以 上 ,介质 为 | 高 精度 顶 压 控制 技术 的 研究 ; 
高 炉 煤 气 , 功 率 宇 20 000kW ,效率 | 新 叶 形 的 开发 和 阻尼 叶 根 的 研 
86% 究 ; 透 平 叶片 强度 可 靠 性 的 研究 ; 

机 组 控制 软件 开发 及 组 态 的 研 
究 ; 一 键 式 操 作 智 能 控制 系统 的 
研发 

介质 为 空气 ,流量 9 000 ~ | 高 效 气动 优化 设计 ,开发 高 效 
14 000m/min, 排 气压 力 0.55 ~ | 新 叶 形 ;开发 安全 可 靠 低 边 齿 时 
0. 68MPa ,机 组 效率 达到 91% 以 | HR, He ZS] SEE; Bo de 
上 ,驱动 功率 45 000 ~70 000kW | 控制 技术 、 大 型 电动 机 和 变频 装 

| 置 的 开发 

流量 8 000 ~ 12 500m’/min, 鼓 | ”高 效 叶 形 及 其 气动 设计 技术 的 
风机 功率 30 000 ~ 65 000kW, 多 | 研究 ;机 过 焊接 技术 的 研究 ;叶片 
变 效 率 宇 90% 以 上 安全 可 靠 性 技术 的 研究 


高 炉 炉 容 4 000 ~5 800m ,介质 | 4 000 ~5 800m’ 大 型 高 炉 3H 一 
为 高 炉 煤 气 ,功率 宇 2 万 kW, 效 |TRT 系统 的 研究 ;4 000 ~5 800m’ 
率 86% 大 型 高 炉 新 叶 形 的 开发 和 阻尼 叶 

根 的 研究 ; 透 平 叶片 强度 振动 可 
靠 性 的 研究 ;4 000 ~5 800m 大 型 
高 炉 透 平 机 组 控制 软件 的 开发 及 
组 态 研 究 ; 一 键 式 操作 智能 控制 
系统 的 研发 

比 单 台 套 透 平 机 组 发 电 效率 提 | 轴 系 关键 设备 变速 离合 器 需要 
高 3% 以 上 ;降低 产品 成 本 约 20% | 进行 全 新 的 开发 ;对 工艺 系统 进 
左右 一 步 研 究 ,对 影响 轴 系 的 关键 部 

分 进行 设计 计算 

该 技术 可 实现 污 泥 减 量 70% 以 | 重点 研究 污 泥 干燥 焚烧 一 体 化 
上 ,于 化 热效率 82% 以 上 技术 ,将 污 泥 干 化 和 污 泥 燃烧 两 
套 设 备 联合 起 来 ,建立 转 简 干燥 
| 污 泥 循环 流 化 床 焚 烧 一 体 化 系 
统 , 开 发 循环 流 化 床 干 燥 焚 烧 一 
体 化 设备 ,最 大 限度 地 实现 污 泥 
无 害 化 , 减 量化 和 资源 化 处 理 

日 处 理 量 :污水 30 000m /d, 泥 | 开发 与 研制 的 为 污 泥 脱 水 设备 
饼 6 000m;/d; 工 作 压 力 1.6MPa, | 配套 的 .显著 改善 污 泥 固 液 分 离 特 
隔膜 压榨 压力 3. OMPa; 泥 饼 含水 | 性 的 污 泥 预 处 理 技 术 与 设备 ,对 预 
率 50% 以 下 , 污 泥 回收 率 98% 以 1 处 理工 艺 和 相关 参数 进行 系统 优 
上 , 泥 饼 可 用 率 100% ;隔膜 滤 板 | 化 ,采用 隔膜 滤 板 高 压 过 滤 压 榨 的 
可 压榨 次 数 30 000 次 工艺 ,提高 了 污 泥 脱 水 性 能 





( 续 ) 
立项 理由 


在 未 来 5 年 内 3 000 -~ 
5 800m 高 炉 鼓 风机 组 的 需 
求 约 有 40 套 以 上 


主要 依靠 进口 设备 


未 来 十 年 内 , 随 着 我 国 环 
保 要 求 的 提高 ,全 国 对 市 政 
污 泥 处 置 设 备 的 新 增 需求 量 
据 估计 在 1 000 套 以 上 ( 价 
值 300 亿 ~ 500 亿 元 )。 市 
政 污 泥 减 量化 技术 作为 核心 
技术 有 着 广阔 的 应 用 前 景 


产品 名 称 


反 渗透 高 压 海水 淡 
ER 


KAIZER 


传动 装备 


MILAM EAN 
减速 器 的 工业 机 器 人 


TB9000 系列 摆 线 针 


磨 机 减速 机 


主要 技术 性 能 指标 需 突破 的 关键 技术 


介质 为 海水 ,流量 500 -~ 
5 000m Ah ,压力 7 ~9MPa 


流量 16 000 ~ 25 200m Ah, 扬程 
24. 5 ~ 80m ,效率 80% ~ 85% , 汽 
tha <3. 5m, H =4 000kW 


用 于 生产 成 套 减 速 器 系列 产品 
的 工业 机 器 人 ,可 完成 16Skg 以 上 
的 点 焊 和 300kg 以 上 重 载 搬运 , 负 
载 转 矩 400 ~ 5 OOON . m, FI 
故障 时 间 宇 50 000h 


承载 能 力 比 普通 摆 线 针 轮 减速 
机 提高 50% 以 上 ,体积 和 重量 在 
相同 功率 条 件 下 减轻 50% 以 上 ， 
机 械 传动 效率 平均 达 92% 以 上 ， 
品 声 : 针 贞 中心 圆 直径 390mm 以 
下 为 75dB 以 下 , 针 齿 中 心 圆 直径 
420mm 以 上 为 80dB 以 下 

功率 120 ~ 7 600kW ,输入 转速 
600 ~ 1 000 r/min, ,输出 转 矩 13 ~ 
290kN . m 


高 效 水 力 模型 的 研发 ;长 期 稳 
定 运行 结构 的 研究 ;适合 输送 海 
水 的 材料 及 关键 工艺 技术 的 研究 

应 用 CFD AR, KARIR 
实体 泵 性 能 相符 (流量 ,扬程 . 效 
率 及 汽 蚀 余 量 等 ); 双 有 泵 充 结 构 ， 
FE 150t, hÆ RW (mm); 
4 850 x6 500 x 5 000, 耐 压 达 到 
3MPa ,强度 变形 需 控 制 在 3mm 以 
内 ;叶轮 帽 与 叶轮 本 体 采 用 液 氮 
冷 装 工艺 ,保证 叶轮 帽 在 泥 沙 冲 
击 磨损 下 不 掉 落 ;自主 研制 耐 磨 
材料 KBTB, 硬度 保证 在 58HRC 
以 上 的 前 提 下 , 仍 有 很 高 的 冲击 
看 性 6 ~8J/cm 





动态 特性 测试 技术 ,模拟 实际 
工 况 的 减速 器 加 载 方式 及 工作 可 
靠 性 与 使 用 寿命 的 测试 方法 


摆 线 齿 形 优化 技术 使 摆 线 针 轮 
减速 机 的 承载 能 力 大 幅 提 高 ; 采 
FRET Se ET A FA FL BF hv HBR 
核 计算 技术 ;对 磨 削 用 砂轮 采用 
二 硫化 钼 乙醇 溶液 浸润 工艺 


推力 轴承 高 承载 能 力 下 可 靠 性 
技术 的 研究 ;润滑 冷却 系统 .控制 
系统 技术 的 研究 ;高 可 靠 性 的 密 
封 \ 防 渗 漏 技术 的 研究 ;高 功率 、 
高 密度 、 高 承载 能 力 下 的 轻 量化 
技术 的 研究 


( 续 ) 
立项 理由 


是 海水 淡化 的 关键 设备 ， 
现 大 型 海水 淡化 工厂 设备 全 
部 进口 

KIER EE RAGE O 


Fe sl TMP AR Sb 
机 器 人 的 自动 化 生产 线 相关 
产品 的 年 产销 额 已 突破 10 


| 亿 元 。 特 别 是 “十 五 ”以 来 ， 


市 场 需求 有 了 井喷 式 的 发 
展 ,需求 量 每 年 以 15% ~ 
20% 的 速度 增长 。2007 年 ， 
我 国 工 业 机 器 人 拥有 量 约 
24 000 台 ,多 功能 机 器 人 年 
需求 量 约 10 000 台 ( 套 )。 
据 不 完全 统计 , 当前 我 国 仪 
汽车 行业 .电子 和 家 电 行 业 、 
烟草 行业 .新 能 源 电池 行业 
等 ,年 需求 机 器 人 自动 化 生 
产 线 就 达 300 多 条 ,产值 约 
为 60 多 亿 元 


我 国 的 能 源 结构 在 相当 长 
的 时 间 段 内 主要 还 是 依靠 火 
EE , 燃 煤 机 组 仍 有 一 定 的 市 
场 空 间 
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表 5 


重 介质 高 马赫 | 流量 系数 0. 06 ~ 0. 145 ,能 头 系 
数 基本 级 系列 | 数 0.6~0.7, 机 做 马赫 数 1.1 


研究 并 解决 转 | 研究 流体 激 振 等 自 激 振 动机 
子 非 线 性 振动 | 理 ,解决 转子 非 线 性 振动 失 稳 
问题 问题 


大 型 叶轮 疲劳 | 研究 大 型 离心 叶轮 的 疲劳 破坏 
寿命 预测 分 析 ”| 机理 ,进行 叶轮 安全 可 靠 性 的 分 
析 手 段 的 研究 开发 ,保证 离心 叶 
轮 的 服役 寿命 


J75 钢 在 LNG 
压缩 机 上 应 用 的 
研究 


掌握 LNG 压缩 机 用 了 75 钢 焊 后 
在 室温 和 - 180 下 的 拉 伸 、 冲 击 
性 能 以 及 对 应 的 显 微 组 织 结构 ， 
明确 这 种 低温 材料 ,经 不 同 的 热 
处 理 后 各 自 适 用 于 制造 LNG 压缩 
机 的 哪些 动 载 和 静 载 部 件 

叶轮 流 道内 壁 沉积 类 金刚 石 薄 
膜 (DLC) 厚度 在 10 ~ 12um 与 基 
RAIE A HE R RE, int BE HE KR te 
高 ,具有 低 表 面 能 ,可 以 抑制 叶轮 
表面 的 沉积 结 垢 ;具有 高 便 度 , 低 
摩擦 系数 和 优良 化 学 惰性 ,可 以 
承受 复杂 气流 或 粉尘 的 冲刷 

心 部 力学 性 能 : 届 服 强度 
=850MPa , $i t3 JE = 950MPa , Wr 
后 伸 长 率 兰 12% ,断面 收缩 率 
235% ,冲击 力 宇 40J( 齿 环 切 向 )， 
心 部 硬度 290 ~ 330HBS; 表层 性 
能 :表面 硬度 宇 600 HVO. 3 , 渗 层 深 
度 可 在 0.20 ~ 1. 1mm 之 间 任 意 选 
定 , 渗 层 脆性 <2 级 , 氮 化 物 形态 
1 ~3 级 为 合格 

FV520(B) 钢 叶 | MiG 专用 焊丝 的 研制 ;保护 气 
轮 MiG 焊接 试验 | 体 成 分 的 控制 
研究 


叶轮 流 道内 壁 
沉积 类 金刚 石 镀 
膜 的 研究 


深层 离子 氨 化 
工艺 的 研究 





“十 二 五 "通用 机 械 行业 关键 技术 攻关 任务 


”主要 技术 指标 及 攻关 内 容 当前 水 平 及 国外 差距 


当前 国内 用 于 C,H, CO, 等 石 
化 装置 重 介质 压缩 机 的 高 马赫 数 
闭 式 基 本 级 属于 空白 。 国 内 闭 式 
基本 级 马赫 数 在 0.95 以 下 ,美国 
GE 公司 等 国外 厂商 已 有 1.0 以 
上 基本 级 。 从 而 造成 国产 上 述 压 
缩 机 组 级 数 增加 、 尺 寸 偏 大 


前 沿 研 究 , 国 际 先进 


国外 人 研究 起 步 较 国 内 早 ,相应 
分 析 技 术 的 工程 应 用 性 更 强 


当前 CRYOSTAR 公司 的 LNG 
用 压缩 机 的 产量 占 全 球 该 类 产品 
总 产量 的 50% ,其 低温 材料 的 应 
用 工作 环境 为 - 162°C , 且 极 限 工 
作 温 度 还 会 达到 更 低 


与 国外 合作 人 研究 该 项 技术 , 当 
前 处 于 国际 领先 地 位 


表面 处 理 一 直 是 国内 外 关注 的 
焦点 , 随 着 制造 业 的 发 展 , 对 材料 
表面 性 能 的 要 求 提 高 ,该 技术 研 
究 属 于 国内 先进 水 平 


高 效率 、 低 成 本 的 气体 保护 焊 
(MIG) 是 焊接 技术 发 展 方向 





市 场 需 求 预测 
用 于 各 种 规模 乙烯 装置 
的 丙烯 压缩 机 ,70 万 ta 以 
上 乙烯 装置 10 ~ 15 套 左 
右 ; 以 及 用 于 化 肥 装 置 的 
CO, 压缩 机 


该 项 技术 的 研究 和 应 用 ， 
对 于 保证 离心 压缩 机 的 长 
期 安全 可 靠 运行 ,将 起 到 重 
要 的 作用 ,产生 的 经 济 效益 
和 社会 效益 显著 


(2) 


序号 | ”技术 名 称 主要 技术 指标 及 攻关 和 内容 当前 水 平 及 国外 差距 市 场 需求 预测 


8 叶轮 整体 加 工 | 材料 费用 节省 一 半 , 避 免 了 焊 | ”同行 业 厂家 只 有 美国 CE 公司 
技术 的 开发 应 用 | 接 叶轮 引发 的 变形 、 缺 陷 和 应 力 | 有 这 样 的 技术 
不 均 现象 ,提高 了 叶轮 强度 和 抗 
腐蚀 能 力 , 使 压缩 机 工 况 范 围 大 
大 增加 , 同时 叶轮 的 制造 效率 和 
质量 都 有 显著 的 提高 








9 | 透 平 产品 中 低 | 工作 温度 - 100Y ,极限 温度 | ”当前 国际 该 领域 的 低温 材料 的 | ”研究 应 用 - 150Y 长 期 工 
温 材 料 应 用 及 表 应 用 工作 环境 为 - 150°C , 且 极 限 | 作 的 高 速 旋转 件 的 材料 选 
面 处 理 技术 研究 工作 温度 还 会 达到 更 低 择 , 保 证 优秀 的 低温 性 能 、 

工艺 性 能 和 产品 服役 性 能 ， 

而 这 种 材料 广泛 应 用 于 乙 

烯 三 机 中 ,当前 随 着 石化 设 

备 的 大 型 化 ,乙烯 三 机 的 需 

求 越 来 越 多 ,估计 每 年 大 约 


市 场 需 求 量 在 20 台 左 右 
10 透 平 产品 中 高 | 长 期 工作 温度 为 600 ~700C 当前 国际 该 领域 的 高 温 材料 的 | ”研发 和 应 用 600 ~ 700°C 
温 材 料 应 用 技术 应 用 工作 环境 为 600 ~ 700°C 长 期 工作 的 高 速 旋 转 件 用 
研究 材 ,保证 材料 高 温 状态 的 是 


变性 能 高温 持久 强度 等 指 
标 ,应 用 先进 的 表面 处 理 技 
术 在 保证 产品 的 制造 工艺 
性 能 以 及 优异 产品 服役 性 
能 和 机 组 能 效 的 同时 提高 
产品 面 对 恶 劣 工 沈 时 的 抗 
高 温 冲 蚀 . 汽 蚀 的 能 力 


11 透 平 产品 中 耐 | 适应 HS HF, HCL, HAC 等 腐 | 随 着 化 工 制 造 业 的 发 展 ,介质 | 研发 和 应 用 在 温度 应力、 
腐蚀 材料 应 用 及 | 刨 环 境 及 弱酸 强 腐蚀 等 介质 要 求 | 环境 条 件 日 益 苛 刻 , 该 技术 研究 | 介质 共同 作用 的 复杂 工 况 下 





表面 处 理 技 术 属于 国内 先进 水 平 的 高 速 旋 转 关 键 零 部 件 用 
研究 材 及 先进 表面 防护 技术 

12) 透 平 产品 中 材 | ”提高 透 平 机 组 的 平均 使 用 寿 | 提高 机 组 抵抗 疲劳 断裂 的 能 为 | ”采用 喷 丸 .物理 /化 学 气 
料 抗 疲劳 失效 性 | 命 ,控制 机 组 发 生 低 寿命 疲劳 失 | 一 直 是 国内 外 关注 的 焦点 相 沉 积 、 激 光 强 化 ,特殊 热 
能 研究 效 几率 在 3% 及 以 下 处 理 等 方法 提高 材料 抵抗 


疲劳 裂纹 萌生 以 及 扩展 的 

能 力 , 应 用 先进 的 技术 预 估 

和 在 线 监 测 产 品 的 服役 情 

枕 并 为 用 户 提 出 生产 运行 

建议 

13 | 高 强度 材料 在 | 届 服 强度 大 于 1 000MPa 高 强 | 压力 高 .流量 大 、 紧 次 型 机 组 发 | 随 着 机 组 效率 、 压 力 等 要 
旋转 机 械 中 的 | 度 材料 在 旋转 机 械 中 的 应 用 求 的 提高 ,需要 开发 应 用 强 
应 用 度 高 工艺 性 能 好 的 材料 
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序号 | 技术 名 称 主要 技术 指标 及 攻关 内 容 当前 水 平 及 国外 差距 


14 


16 


17 


20 
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透 平 叶片 动 频 


学 习 、 掌握 动 频 及 动 应 力 的 计 





与 国外 合作 研究 该 项 技术 , 当 


动 应 力 分 析 技 术 | 算 方法 ,使 理论 计算 与 实际 测量 | 前 处 于 国际 领先 地 位 


节能 应 用 技术 


用 于 特大 型 空 
分 装置 的 主 冷凝 
蒸发 器 新 型 结构 

空 分 装置 自动 
变 负 蓓 控制 技术 
( ALC) 


Z A BS FA EK 


错 等 特殊 合金 的 
冶炼 工艺 与 加 工 
技术 


流体 机 械 零 
件 . 部 件 及 控制 
系统 


大 型 流体 机 械 
安全 运行 动态 监 
测 系统 


误差 控制 在 5% 以 内 


容量 范围 300 ~ 1 500kW 及 
> 1 500kW 


采用 新 型 结构 可 以 减少 产品 尺 | 


才 减轻 重量 ,提高 效率 


自动 变 负 载 可 提高 空 分 装置 的 
节能 效果 


流量 2 ~2 000m Ah, 扬程 10 ~ 
600m ,适用 于 各 种 强 腐蚀 介质 输 
送 ,最 小 流量 控制 阅 流 量 2 ~ 
500mvh ,压力 32MPa 


研发 风机 、 水 和 泵 叶轮 .齿轮 箱 、 
轴承 .密封 .压缩 机 气 隅 、DCS 数 
字 化 控制 系统 技术 ;研发 高 效 叶 
轮 模型 及 其 气动 水 力 模 型 设计 
技术 和 叶轮 安全 可 靠 性 技术 ; 研 
发 风机 .压缩 机 、 水 泵 成 套 设备 优 


| 化 设计 及 控制 方案 


通过 监测 系统 对 多 产品 ,多 场 
合 机 组 的 运行 进行 远程 监测 . 故 
障 诊断 与 预防 性 检修 ,提高 机 组 
的 运行 效率 ;升级 工业 服务 支持 
中 心 ,深化 呼叫 中 心 的 应 用 ,通过 
远程 视频 支持 和 人 员 定 位 等 功 
能 ,实现 远程 支持 集中 管控 ,保证 
机 组 安全 运行 ;建设 企业 数据 中 
心 .强化 网 络 安全 体系 .实施 虚拟 
化 应 用 等 ,为 整体 系统 提供 安全 
有 效 的 基础 保障 


国内 比较 多 的 是 5 ~400kW 容量 
范围 的 变频 调控 节 电 技术 ,而 在 大 
容量 范围 ,这 方面 的 技术 尚 不 过 关 ， 
缺乏 可 配套 应 用 的 技术 产品 

国外 设计 的 燕 发 器 体积 小 , 重 
Be ,效率 高 ,国内 已 起 步 


国外 此 项 技术 很 成 熟 ,并 广泛 
应 用 ,国内 刚 起 步 , 需 加 快 开发 推 
广 应 用 





( 续 ) 
市 场 需求 预测 
风机 汽轮机 的 动 叶 片 发 
生 断 裂 破坏 的 最 主要 原因 
是 由 振动 引起 的 疲劳 破坏 ， 
通过 动 频 , 动 应 力 的 计算 分 
Bila ,将 会 合理 地 避让 叶片 
的 动 频 活动 区 域 采取 及 时 
的 补救 措施 ,使 动 应 力 大 大 
降低 ,并 且 使 叶片 发 生 断 裂 
事故 的 几率 大 大 减少 。 当 
前 该 项 技术 可 应 用 在 风机 
及 汽轮机 的 产业 中 ,市 场 前 
景 非常 巨大 
在 市 场 接受 的 合理 价格 
情况 下 ,市 场 需求 较 大 


有 市 场 前 景 


FAR oR i Boh BE A fay 
的 空 分 装置 





技术 名 称 主要 技术 指标 及 攻关 内 容 当前 水 平 及 国外 差距 市 场 需求 预测 


核 级 阅 门 共性 | 编制 各 类 阀门 的 抗震 ,应 力 分 | ”当前 国内 核 级 阀门 的 试验 鉴定 | 核电 是 我 国 能 源 发 展 战 
技术 及 试验 技术 | 析 、 试 验 鉴 定 技术 规范 等 文件 ;对 | 无 自己 的 规范 ,主要 是 依据 法 国 | 略 的 重要 部 分 ,市 场 广阔 
各 项 相关 试验 研究 进行 分 析 , 验 的 RCC—M 和 美国 ASME ,并 缺少 
证 ,归纳 总 结 和 评估 论证 ;建立 热 | 相应 的 测试 台 架 
冲击 及 部 分 性 能 测试 系统 







七 .通用 机 械 行业 “十 二 五 ”标准 制定 任务 平 。 制 定 这 类 标准 的 工作 量 大 ,要 求 高 ,所 用 的 时 
“十 二 五 "期间 ,通用 机 械 行 业 要 根据 产品 发 展 。” 间 多 ,是 行业 的 重要 任务 之 一 。“ 十 二 五 ”通用 机 械 
和 技术 发 展 的 需要 及 其 水 平 来 制定 通用 机 械 产品 。 行业 标准 制定 任务 见 表 6。 
的 标准 ,使 这 些 产 品 能 反映 “十 二 五 ”的 生产 技术 水 


表 6 “十 二 五 "通用 机 械 行业 标准 制定 任务 


序号 制 修订 标准 名 称 制 修订 内 容 


JB/T 7676 ”能量 回收 透 平 膨胀 机 (已 | ”规定 了 轴 流 式 能 量 回收 透 平 膨胀 机 及 其 辅助 设备 设计 的 基本 要 求 ， 
作废 ,修订 版 已 报批 国家 ) 检验 与 试验 ,标志 .包装 .运输 及 贮存 等 
Bi AF He XL 规定 了 特种 用 途 罗 菠 鼓 风机 (以 下 简称 鼓风机 ) 产 品 防爆 . 防 燃 的 
设计 制造 试验 检验, 标志、 包装 、 运 输 .成 套 供应 及 保证 期 的 特殊 技 
术 要 求 。 适 应 于 在 最 低 闪 点 浓度 以 下 ,爆炸 极限 区 域外 爆炸 环境 中 输 
送 的 气体 与 空气 形成 的 易 燃 、 易 爆 的 气体 混合 物 的 鼓风机 。 其 含 持 量 
< 100mg mi ,最 大 微粒 尺寸 不 得 超过 风机 气缸 内 相对 运动 部 件 最 小 
工作 间 际 的 一 半 


规定 了 电站 空冷 风机 的 技术 要 求 .检验 方法 ,检验 规则 标志、 包装 
及 运输 ,贮存 及 保养 和 质量 保证 。 适 用 于 输送 的 气体 介质 为 温度 低 于 
80°C 、 相 对 湿度 和 100% 的 电站 空冷 系统 用 的 轴 流 风机 ,其 他 空冷 系统 
用 风机 也 可 参照 执行 。 国 内 尚 无 电站 空冷 风机 标准 ,需要 制定 新 的 标 
准 来 满足 电站 空冷 风机 产品 和 技术 发 展 的 需要 ,维护 和 巩固 国产 风机 
的 知识 产权 地 位 ,进一步 提高 国内 产品 的 国际 竞争 力 

工作 条 件 ( 运行 环境 温度 ,海拔 .空气 相对 湿度 .可 燃气 体 .爆炸 性 气 
体 环境 等 ) ;结构 要 求 ; 材 料 选 用 要 求 ;所 配 用 的 隔 爆 型 电动 机 及 附属 
电 紫 部 件 要 求 ; 制 造 要 求 :机 这 尺 寸 偏差 及 形 位 公差 等 ;安全 要 求 : 接 
地 标志 和 装置 等 

等 同 采用 ISO 10439: 2002。 适 用 于 石油 .化 学 和 气体 工业 中 用 于 输 
送 空气 或 其 他 气体 的 离心 压缩 机 ,不 适用 于 升 压低 于 34kPa 的 通风 机 
和 鼓风机 ,也 不 适用 于 整体 齿轮 增 速 组 装 型 离心 式 空 气压 缩 机 。 规 定 
了 基本 的 设计 内 容 和 辅助 设备 及 检验 .试验 .安装 运行 等 

适用 于 变压器 冷却 系统 用 通风 机 。 主 要 技术 内 容 包 括 型 式 及 基本 
参数 ,技术 要 求 .试验 方法 .检验 

三 螺杆 泵 的 型 式 与 基本 参数 技术 要 求 ,试验 方法 .检测 规则 等 

隔膜 泵 的 基本 参数 .技术 要 求 .试验 方法 与 检测 规则 等 

HAEREA .基本 参数 技术 要 求 .试验 方法 与 标志 
















防爆 屋顶 通风 机 


电站 直接 空冷 风机 


石油 ,化工 和 气体 工业 用 离心 压缩 机 


变压器 专用 低 噪声 冷却 通风 机 


ZIRI R 
IRR 
ERER 
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序号 制 修订 标准 名 称 


10 


pak 
ho 


14 
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BLA 、 动 车 用 全 无 油 润滑 往复 式 活塞 空 
气压 缩 机 


压缩 气体 净化 设备 的 方法 标准 


汽车 加 气 站 用 天 然 气 液压 压缩 机 


活塞 蝶 杆 串 联 太 缩 机 


( 续 ) 
制 修订 内 容 


该 项 目 是 国家 科技 支撑 重大 科技 专项 “关键 技术 标准 推进 工程 ”中 
的 《主要 节能 产品 和 设备 节能 标准 与 能 效 标识 研究 》 课 题 , 单 螺杆 空 
压 机 作为 主要 节能 设备 产品 列 人 ,并 要 求 制定 国家 标准 ,以 推动 该 节 
能 产品 的 开发 和 能 效 标识 认证 工作 的 开展 。 当 前 ,国内 单 螺 杆 空 气压 
缩 机 产量 已 居 世 界 第 二 , 且 核 心 制造 技术 均 为 国内 上 自主 研发 控制 。 标 
准 制定 时 ,主要 研究 其 产品 的 能 效 指标 ( 比 功 率 ) ,确定 与 国家 节能 要 
求 相符 的 控制 指标 及 达到 节能 要 求 相配 套 的 制造 要 求 .工艺 要 求 和 检 
测 方法 。 通 过 标准 的 制定 以 达到 控制 和 进一步 降低 该 类 压缩 机 的 能 
耗 、 促 进 产品 质量 和 可 车 性 的 提高 


该 产品 是 为 满足 我 国 动车 飞速 发 展 需求 而 开发 的 新 型 压缩 机 ,结构 
紧凑 技术 先进 ,发 展 势 头 良 好 。 当 前 已 批量 化 生产 ,并 在 用 户 行业 推 
广 应 用 。 而 国内 外 均 无 该 类 产品 的 标准 ,给 生产 、 检 验 及 交付 使 用 带 
来 一 定 麻烦 ,因此 该 标准 的 制定 已 迫在眉睫 。 标 准 制定 时 主要 研究 : 
QD 与 动车 相 适 用 的 规格 系列 ,便于 以 最 少 最 优化 的 规格 ,满足 各 类 动 
车 的 需求 。@ 满 足 动车 需求 的 最 佳 性 能 参数 ,使 其 产品 能 高 效 可 靠 地 
运行 。 久 相应 的 设计 制造 要 求 及 检测 方法 





自 1991 年 起 ,ISO 制定 了 一 系列 关于 压缩 空气 质量 的 国际 标准 
ISO 8573 系列 。 该 系列 标准 针对 压缩 空气 中 的 主要 污染 物 划 分 了 质 
量 等 级 并 规定 了 污染 物 含量 的 测量 方法 。 由 于 与 之 相应 的 国家 标准 
迟 迟 没 能 制定 ,国内 各 压缩 空气 净化 设备 厂家 的 产品 无 统一 的 测试 标 
准 , 造 成 所 谓 性 能 数据 相近 的 产品 在 用 于 同一 个 压缩 空气 系统 时 ,其 
过 滤 净 化 差别 很 大 。 为 了 方便 用 户 选 择 和 正确 比较 压缩 空气 过 滤 净 
化 设备 ,急需 建立 一 套 统一 的 针对 净化 设备 的 试验 标准 。 该 方法 标准 
包括 压缩 空气 含 湿 Ae 含油 的 测定 ,过 滤器 的 性 能 测定 标准 等 。 有 其 
体 将 采用 对 应 的 5 个 国际 标准 ,选择 确定 适合 我 国 国情 的 测试 技术 和 
方法 ,并 在 研究 制定 标准 的 同时 ,建立 起 规范 的 权威 级 的 试验 台 位 


世界 各 国正 在 广泛 开展 汽车 替代 燃料 的 研发 工作 ,其 中 天 然 气 汽 车 
以 其 低 排 放 .抑制 温室 效应 和 摆脱 对 石油 的 依赖 这 三 大 特性 ,在 世界 
范围 内 得 到 普及 和 推广 。 天 然 气 液压 压缩 机 是 天 然 气 加 气 站 使 用 的 
主要 设备 ,具有 节能 降 耗 ,污染 减 排 的 突出 效果 ,因此 成 为 压缩 机 行业 
中 技术 发 展 最 快 ,市 场 增长 速度 极 高 的 一 个 新 类 别 产品 。 当 前 ,国内 
液压 压缩 机 的 开发 .生产 已 经 形成 产业 化 规模 ,因此 非常 有 必要 建立 
一 个 标准 来 规范 该 种 产品 的 生产 及 检验 。 标 准 制定 时 主要 对 其 材料 
及 制造 加 工 要 求 .产品 的 性 能 指标 及 测定 方法 子 以 规定 


油气 田 的 钻 采 .天 然 气 输送 管线 的 吹 扫 等 需要 大 排 量 高 压力 的 压缩 
机 。 活 塞 螺杆 串联 压缩 机 充分 利用 了 螺杆 压缩 机 适合 在 中 大 气量 .中 
等 压力 下 运行 和 活塞 压缩 机 适合 小 排 量 .高 压力 下 运行 的 特点 ,将 两 
者 优化 组 合成 一 个 整体 。 当 前 ,活塞 螺杆 串联 压缩 机 已 经 越 来 越 广泛 
地 应 用 于 石油 开采 和 西 气 东 输 工程 ,改变 了 该 设备 长 期 以 来 依靠 进口 
的 状态 


16 
17 
18 
19 
20 


计划 


制 修订 标准 名 称 
涡 旋 式 压缩 机 


的 意义 


大 型 空 分 装置 成 套 设备 验收 规范 
大 型 低温 液体 贮 槽 验收 规范 
天 然 气 液化 分 离 装 置 成 套 设备 验收 规范 


核电 靖 门 技术 条 件 
火电 阅 门 技术 条 件 


八 、 十 二 五 通用 机 械 行业 公共 服务 平台 建设 


通用 机 械 行业 建设 公共 服务 平台 是 为 了 更 好 
地 服务 于 企业 , 面 回 通用 机 械 的 区 域 优 势 和 特色 产 
业 , 文 持 产 业 聚 集 区 的 中 小 企业 和 区 域 经 济 的 发 


国家 核电 工 | 沈阳 鼓风机 | 针对 60 万 ~100 A kW) 沈阳 鼓风机 集团 核 汞 公司 与 奥地利 安 


程 实验 室 





制 修订 内 容 


核电 净 门 设计 .制造 ,材料 .试验 .检验 等 
JET Bert 制造 ,材料 .试验 ,检验 等 


涡 旋 式 压 缩 机 具有 排 量 小 .噪声 低 .节能 的 特点 ,市 场 需 求 越 来 越 
大 ,国内 已 有 多 家 企业 在 研制 或 生产 ,产品 质量 和 性 能 都 得 到 用 户 较 
高 的 认可 。 行 业 需 要 制定 相关 标准 以 规范 涡 旋 式 压缩 机 的 健康 发 展 ， 
以 及 有 利于 涡 旋 式 压 缩 机 在 一 些 对 技术 性 能 指标 要 求 较 高 的 行业 应 
用 ,对 在 小 排 量 领域 发 展 节能 环保 的 空气 压缩 机 产品 有 着 长 远 而 重要 


展 。 公 共 服 务 平台 的 服务 范围 包括 产品 钱 发 \ 设 


计 、 试 验 . 生 产 加 工 ,产品 检测 .信息 ,咨询 .培训 、 管 


表 7 “十 二 五 "通用 机 械 行业 公共 服务 平台 建设 计划 


FARAR | 核电 机 组 核 安全 一 、 二 、 三 
级 条 实现 国产 化 的 需要 : 
BEWEER, MA 
FRAN $e SBIR = 
级 泵 ,实现 核 二 级 泵 设计 、 
制造 及 成 套 技 术 的 突破 。 
消化 吸收 第 三 代 主 泵 引进 
技术 ,掌握 核 一 级 主 条 设 
计 AERAR, KM EK E 


产 化 制造 技术 的 突破 





德 列 兹 公司 合作 生产 了 30 万 kW 压 水 堆 
核电 主 泵 ,填补 了 国内 空白 ,使 我 国 成 为 
世界 上 少数 几 个 有 能 力 生 产 核 主 奈 的 国 
家 之 一 。 为 巴基斯坦 恰 希 玛 核电 站 生产 
了 9 种 27 台 核 电站 用 和 泵 ,还 先后 为 国内 
浙江 秦山 核电 站 .广东 大 亚 湾 核 电站 .中 


理 提升 ,市场 开拓 等 ,为 中 小 企业 提供 全 程 “ 交 负 
匙 ”服务 。“ 十 二 五 ”通用 机 械 行 业 公 共 服 务 平台 
建设 计划 见 表 7。 


服务 领域 


核电 站 和 
核能 


国 原 子 能 院 生 产 了 共 27 种 139 台 各 种 核 | 


泵 ,其 中 核 一 级 、 核 三 级 泵 14 种 95 台 。 
2005 年 ,沈阳 鼓风机 集团 核 泵 公司 又 开 
始 研制 C2 工程 30 万 kW 用 核 二 级 上 充 
泵 ,与 日 本 三 菱 重 工业 株式 会 社 合作 试 
生产 秦山 二 期 60 万 千瓦 级 上 充 菏 ,将 填 
补 我 国生 产 核 二 级 泵 的 空白 。 公 司 还 为 


我 国 三 代 核潜艇 提供 了 反应 堆 冷 却 剂 泵 | 


(ER) F9 种 设备 。 在 此 之 前 ,我 国 海 
军 在 役 核潜艇 的 核 主 录 、 设 备 冷却 录 及 
循环 水 泵 等 20 余 种 设备 均 为 公司 提供 。 
现在 正 研 制 新 型 核潜艇 主 夺 .设备 冷却 
泵 等 新 一 代 产 品 。 公 司 已 经 成 为 为 我 国 
海军 装备 配套 的 重要 生产 基地 





29 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 


( 续 ) 
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国家 风机 工 | 沈阳 鼓风机 | 围绕 离心 式 压 缩 机 、 轴 | 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 是 压缩 | ”石油 .化 
程 技术 研究 | 集团 股份 有 限 | 流 式 压 缩 机 、 往 复式 压缩 | 机 行业 的 领军 企业 ,国家 级 技术 中 心 和 | 工 、 治 金 、 环 
机 3 种 类 型 压缩 机 的 关键 | 国家 创新 型 示范 企业 ,机 械 工业 风机 行 | 保 、 轻 纺 、 电 
技术 ,重点 开展 5 个 方面 | 业 质 量 监督 检测 中 心 . 中 国 风机 行业 研 | 力 制药、 国 
核心 技术 的 原创 性 研究 。 | 究 所 .全国 风机 标准 化 技术 委员 会 秘书 | 防 行业 
一 是 围绕 气体 动力 学 和 热 | 处、 机 械 工 业 风机 制造 联营 公司 .中 国 通 
力 计算 ,开展 高 效 压 缩 机 | 用 机 械 工业 协会 风机 分 会 、. 机 械 工业 离 
基本 级 系列 人 研究 ,提高 压 | 心 压缩 机 工程 技术 研究 中 心 、 核 泵 工程 
缩 机 设计 点 效率 ;二 是 围 研究 中 心 等 均 设 在 沈阳 鼓风机 集团 股份 
绕 气 体 动力 学 和 结构 设 , 有 限 公司 
计 , 完 成 压缩 机 调节 性 能 
的 研究 ,扩大 压缩 机 运行 
范围 和 提高 非 设 计 点 的 运 
行 效率 ;三 是 围绕 新 材料 
及 新 工艺 ,开展 大 型 叶轮 
整体 铣 制 加 工 工艺 研究 ， 
以 及 高 效 压 缩 机 配套 用 密 
封 轴承 和 冷却 器 的 研究 ， 
提高 基础 元 件 的 技术 水 
平 ;四 是 围绕 大 型 压缩 机 
产品 稳定 性 ,开展 产品 叶 
轮 和 转子 等 主要 部 件 可 重 
性 分 析 与 寿命 周期 预测 ; 
五 是 围绕 自动 控制 .气动 
和 热力 控制 等 方面 ,完成 
压缩 机 气动 性 能 监测 和 诊 
断 系 统 人 研究 , 实现 优化 运 
行 的 自动 调节 与 诊断 

对 透 平 设备 进行 产品 的 
热力 性 能 试验 




































































机 械 工 业 透 | ”陕西 或 风 机 
平 压缩 机 与 膨 | (集团 ) 有限 


现 有 6 个 试车 台 位 ,并 配备 专职 试验 | 冶金 , 石 
REAR 10 余人 ,并 多 次 成 功 完成 机 组 | 化 .能源 等 
试验 测试 行业 的 机 组 
试验 

环保 、 煤 

煤矿 、 治 
金 .抗洪 抢 
险 等 










压 滤 机 国家 | 景 津 压 滤 机 | 针对 环保 ,煤矿 ,造纸 等 
工程 研究 中 心 | 集团 有 限 公司 | 行业 研究 开发 大 型 压 滤 机 

EKEREN] LE LR FR | 大 型 潜水 条 的 开发 应 用 
家 工程 研发 | 业 ( 集 团 ) 有 限 


现 有 压 滤 机 试验 台 和 各 种 检测 设备 











现 有 潜水 巢 实验 台 和 潜水 电动 机 测试 
台 及 检测 设备 





注 :1. 公共 平台 是 指 国 家 工程 实验 室 .国家 工程 研究 中 心 ,国家 工程 接 术 研究 中 心 。 





2. 现 有 基础 指 现在 工作 基础 .主要 技术 研究 项 目 等 。 


九 、 促 进行 业 发 展 的 政策 措施 建议 即 提高 企业 开发 独特 产品 的 能 力 , 发 明 专 有 技术 的 
1. 提高 企业 的 核心 竞争 力 能 力 ,创造 先进 营销 模式 的 能 力 。 在 行业 中 建立 与 
企业 发 展 战略 的 基本 内 涵 是 培育 核心 竞争 力 ， 国际 接轨 的 标准 化 指标 体系 ,完善 行业 准 入 体系 ， 


规范 行业 发 展 , 抵 制 发 达 国 家 的 各 类 反倾销 和 技术 
性 贸易 壁 仿 的 限制 。 在 通用 机 械 产业 集群 地 区 , 协 
会 配合 地 方 政府 在 产品 研发 .质量 检测 人员 培训 、 
信息 化 .电子 商务 和 现代 物流 方面 ,建立 真正 为 企 
业 服务 的 平台 ;帮助 企业 理性 地 分 析 其 优 、 劣 势 , 发 
现 新 的 机 遇 , 适 时 调整 企业 的 整体 谋划 和 部 署 , 提 
高 核心 竞争 力 ,增强 市 场 竞争 地 位 。 

2. 注重 品牌 建设 

品牌 是 企业 的 高 端 软 实力 。 企 业 具有 自主 知 
识 产 权 的 产品 和 全 球 认同 的 品牌 是 参与 市 场 竞 争 
的 关键 。 自 主 品牌 是 一 种 基于 创新 能 力 、 自 主 知识 
产权 和 企业 文化 的 市 场 创造 力 ,是 用 户 对 同类 产品 
和 服务 进行 市 场 比 较 后 对 厂商 及 产品 价值 的 一 种 
社会 评价 。“ 十 二 五 期间, 通用 机 械 制造 企业 必须 
改变 一 门 心思 扩大 生产 规模 的 发 展 旧 模式 ,加 大 
“ 软 实力 ”一 一 品牌 建设 的 发 展 方式 ,在 市 场 竞争 中 
立 于 不 败 之 地 。 

3. 有 效 遏 制 恶 性 竞争 

通用 机 械 中 一 些 产 品 的 制造 门槛 比较 低 ,中 小 
企业 众多 ,企业 间 长 期 处 于 同类 、 同 档次 产品 的 恶 
性 竞争 .“ 十 二 五 期间, 将 行业 工作 与 生产 许可 
证 ,产品 标准 制 ( 修 ) 定 工作 结合 起 来 ,对 假冒 伪劣 
产品 进行 严厉 打击 ,对 偷工减料 以 次 充 好 ,违背 市 
场 价格 的 恶性 竞争 坚决 制止 ,使 企业 间 的 恶性 竞争 
得 到 有 效 遏 制 。 

4. 重视 技术 引进 后 的 学 习 与 提高 

以 往 , 通 用 机 械 制 造 行业 的 许多 企业 引进 国外 
先进 技术 ,只 注重 引进 后 对 技术 本 身 的 使 用 ,而 轻 
视 引 进 后 的 学 习 与 提高 。 主 要 表现 在 资金 投入 结 
构 上 ,企业 平均 花 1 美元 引进 技术 ,平均 只 投入 7 美 
分 进行 消化 吸收 和 创新 ,而 日 本 要 投入 7 美元 进行 
消化 吸收 和 创新 。 从 这 100 倍 的 差别 中 ,得 出 两 种 
不 同 结果 。 从 20 世纪 50 年 代 到 80 年 代 短 短 的 30 
年 ,日 本 走 过 了 从 引进 到 创新 的 过 程 ,进入 了 技术 
输出 国 的 行列 。 而 我 国 从 改革 开放 至 今 已 30 年 ， 
对 外 技术 依存 度 仍 高 达 50% , 主要 技术 受制 于 人 的 
状况 没有 根本 转变 。 为 改变 这 种 状况 ,通用 机 械 制 





造 企业 在 “十 二 五 ”期 间 的 技术 引进 过 程 中 ,要 注重 
引进 技术 学 习 的 过 程 ,把 主要 的 投入 用 到 自我 技术 
能 力 的 培养 上 。 

5. 加 快 通用 机 械 制造 业 信 息 化 建设 

通用 机 械 行业 是 传统 产业 ,必须 用 信息 化 来 促 
进 其 发 展 .提高 ,使 企业 走出 一 条 科技 含量 高 .经济 
效益 好 、 资 源 消耗 低 、 环 境 污 染 少 、 人 力 资源 优势 得 
到 充分 发 挥 的 发 展 道路 。 借 助 信息 化 对 通用 机 械 
制造 业 进 行 技术 改造 与 优化 升级 ,推动 产业 结构 调 
整 和 优化 ,促进 企业 管理 的 现代 化 ,大 幅度 提高 通 
用 机 械 制造 业 的 技术 和 经 营 管理 水 平 。 

6. 建立 激励 机 制 .注重 人 才 培 养 

高 素质 的 专业 技术 人 员 和 技术 工人 始终 是 装 
备 制 造 业 发 展 的 重要 条 件 ,企业 的 竞争 最 终 取 决 于 
人 才 的 竞争 。 企 业 要 重视 在 职员 工 的 教育 ,不 斯 提 
高 员工 的 技术 水 平和 技能 。 要 建立 激励 机 制 ,对 在 
企业 发 展 中 做 出 重大 贡献 的 员工 给 予 重奖 ,充分 调 
动员 工 的 积极 性 。 加 快 企业 科技 创新 人 才 的 培养 ， 
使 之 成 为 一 项 制度 。 扩 大 对 外 开放 力度 ,采取 各 种 
措施 ,吸纳 国内 外 人 才 “ 为 我 所 用 ”。“ 十 二 五 ”期 
间 , 要 注重 培养 工程 技术 人 员 的 自主 研发 能 力 , 使 
企业 具备 适应 市 场 变化 和 需求 的 能 力 ,真正 成 为 技 
术 创 新 的 主体 。 企 业 的 新 产品 开发 经 费 平均 应 占 
销售 额 的 3% ~5% 。 中 小 民营 企业 要 解决 科技 人 
员 的 职称 评定 .科技 成 果 鉴 定 等 问题 。 

7. 政府 给 予 通用 机 械 行 业 更 多 的 关注 与 支持 

通用 机 械 产品 虽然 应 用 领域 十 分 广泛 ,但 在 很 
多 应 用 领域 称 之 通用 辅 机 ,得 不 到 足够 的 重视 。 多 
年 来 ,重大 技术 装备 主机 得 到 国家 的 重视 ,其 国产 
化 率 都 比较 高 ,而 通用 辅 机 的 国产 化 率 远 低 于 主机 
的 国产 化 率 ,如 60 万 ~100 万 kW 起 临界 和 超 超 临 
界 火电 、100 万 kW 核电 机 组 等 。 对 于 通用 机 械 行 
业 共 性 ,战略 性 .关键 的 技术 和 装备 的 研发 ,依靠 单 
个 企业 难以 奏效 ,需要 政府 .协会 出 面 , 加 强 组 织 引 
导 。 协 会 要 帮助 会 员 企业 积极 申报 科研 和 新 产品 
开发 项 目 ,在 企业 无 力 单独 投资 进行 重点 研发 的 情 
况 下 ,建议 政府 部 门 加 大 在 这 方面 的 投入 ,对 企业 
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研发 给 予 一 定 的 科研 补贴 ,提高 企业 科技 创新 的 积 
极 性 。 一 些 有 发 展 潜力 的 民营 企业 同样 是 科研 资 
金 投 向 应 该 关注 的 对 象 。 如 企业 技 改 项 目的 国债 
支持 .中 小 企业 的 融资 支持 ,节能 产品 的 研发 支持 、 
工程 研究 中 心 建设 的 资金 支持 等 。 

8. 发 挥 协 会 的 作用 

明确 协会 的 法 律 地 位 ,发 挥 协会 在 提高 企业 竞 





争 力 .规范 行 业 竞争 秩序 .创造 平等 的 竞争 环境 方 
面 的 作用 。 协 会 应 发 挥 调查 研究 .政策 建议 .技术 
咨询 .项目 评估 ,跟踪 管理 检查 监督 等 服务 职能 ， 
使 协会 真正 成 为 企业 的 主心骨 ,引领 行业 健康 有 序 
发 展 。 

[ 撰 稿 人 :中 国 通用 机 械 工业 协会 钱 家 祥 ] 





2010 年 是 巩固 应 对 国际 金融 危机 成 果 ,全 面 完 
成 “十 一 五 ”规划 目标 任务 的 收 官 之 年 ,也 是 中 国 经 
济 经 历 最 为 复杂 的 一 年 。 为 继续 应 对 国际 金融 危 
机 影响 、 保 持 经 济 平稳 较 快 发 展 ,中 央 出 台 了 一 系 
列 政策 措施 , 防 通胀 , 扩 内 需 , 调 结构 成 为 宏观 调控 
政策 的 主题 。 通 用 机 械 行业 积极 应 对 国内 外 复杂 
多 变 的 经 济 环境 和 不 确定 因素 ,坚持 稳步 发 展 , 取 
得 了 显著 业绩 :企业 的 创新 意识 增强 ,创新 能 力 提 
高 ,生产 增长 较 快 ,效益 明显 改善 ,出 口 加 快 恢复 ， 
产业 结构 逐步 优化 ,产品 结构 调整 加 快 ,中 高 端 产 
品 的 占 比 逐步 提高 ,各 项 指标 均 创 历史 新 高 ,全 面 
完成 了 “十 一 五 ”规划 确定 的 目标 任务 ,为 “十 二 
五 "时 期 开 好 头 起 好 步 英 定 了 坚实 基础 。 

一 “十 一 五 ”时 期 通用 机 械 行 业 进 入 高 效 、 高 
质 、 高 速 发 展 阶段 

“十 一 五 "时 期 ,通用 机 械 行业 紧 紧 把 握 全 球 经 
济 一 体 化 .世界 产业 转移 和 升级 的 发 展 趋势 , 践 行 
科学 发 展 观 , 乘 国 家 工业 化 进程 加 快 的 机 遇 , 开 拓 
进取 .创新 立业 ,励精图治 .努力 拼搏 ,已 经 构建 了 
集 产 学 研一 体 、 产 业 规 模 和 生产 能 力 满足 市 场 需 
求 .产业 结构 和 市 场 布局 较为 优化 经济 运行 良好 
的 中 国 通用 机 械 制 造 业 。 可 以 说 ,“ 十 一 五 "时 期 是 
通用 机 械 行业 历史 上 发 展 最 快 ,发 展 质量 最 好 的 
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时 期 。 

1. 产能 规模 快速 扩大 ,经 济 效益 大 幅 提 高 

2010 年 ,通用 机 械 行业 规模 以 上 企业 7 402 
家 ,是 2005 年 的 1.95 倍 ， 十 一 五 "时 期 年 均 增 速 
14.61% ;从 业 人 员 98 万 人 ,是 2005 年 的 1.54 倍 ， 
“十 一 五 ”时 期 年 均 增 速 9.45% ; 拥有 总 资产 
4 870. 14 亿 元 ,是 2005 年 的 2.85 倍 , “十 一 五 ”时 
期 年 均 增 速 23. 55% ;固定 资产 净值 917. 26 亿 元 ， 
是 2005 年 的 2.29 4%, “十 一 五 ”时 期 年 均 增 速 
23. 81% ;2010 年 工业 总 产值 达 6 075. 83 亿 元 ,是 
2005 年 的 3.31 倍 “ 十 一 五 "时 期 年 均 增 速 
26. 96% ;实现 销售 收入 5 917. 99 亿 元 ,是 2005 年 
的 3. 34 倍 ， 十 一 五 "时 期 年 均 增 速 27. 00% ;利税 
总 额 708.7 亿 元 ,是 2005 年 的 3.71 倍 “ 十 一 五 ” 
时 期 年 均 增 速 32. 09% 。2005 ~ 2010 年 通用 机 械 
行业 工业 总 产值 完成 情况 见 图 1。 

2. 良好 的 市 场 环境 ,吸引 了 大 量 民间 投资 

2010 年 ,通用 机 械 行业 国家 控股 企业 178 K, B 
全 行业 的 2.40% , 比 2005 年 减少 4 97 个 百分点 ;拥有 
资产 总 额 913. 15 亿 元 ,是 2005 EH 2.214%, RAR 


其 他 企业 6 360 家 , 占 全 行业 的 85. 71% ,是 2005 年 的 


2. 18 倍 ;拥有 资产 总 额 2 919. 75 亿 元 ,是 2005 年 的 3.37 
音 。 三 资 企 业 863 家 , 占 全 行业 的 11.66% , 比 2005 年 





减少 4.26 个 百分点 ,拥有 资产 总 计 1 (037. 47 亿 元 ,是 
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图 1 2005 ~2010 年 通用 机 械 行业 工业 总 产值 完成 情况 


注 : 图 中 数据 为 年 报 数据 。 

3. 行业 龙头 企业 实现 了 跨越 式 发 展 

“十 一 五 ”时 期 ,通用 机 械 行业 龙头 企业 加 快 扒 
进 结构 调整 和 增长 方式 的 转变 ,引领 通用 机 械 行业 
迈 上 新 台阶 。 

沈阳 嘉 风 机 集团 股份 有 限 公 司 自 2004 年 重组 
后 进入 快速 发 展 阶 段 ,2010 年 工业 总 产值 突破 100 
亿 元 ,“ 十 一 五 ”时 期 ,经 济 总 量 年 均 增 速 25. 5%。 
百 万 吨 乙烯 装置 国产 化 率 已 达 80% 以 上 ,研制 成 功 
了 100 万 t/a 乙烯 装置 用 裂解 气压 缩 机 和 丙烯 压缩 
HLS. 2 万 m/h 空 分 用 离心 压缩 机 . 聚 丙烯 装置 用 
单 级 循环 气压 缩 机 、 天 然 气 输送 用 长 输 管 线 压缩 
机 、 千 万 吨 炼油 装置 用 大 型 压缩 机 和 2D125 及 
4M125(50) 大 推力 往复 式 压缩 机 。 为 核电 领域 百 
万 千瓦 级 核电 项 目 研制 成 功 的 余热 排出 泵 、 上 充 
泵 RARE BEREE .电动 辅助 给 水 泵 等 
5 种 核电 用 泵 ,达到 世界 级 先进 水 平 ,推进 了 我 国 
核电 核心 装备 自主 化 进程 。 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 充分 利用 和 优化 
资源 配置 , 重 构 企业 价值 链 , 通 过 提供 优质 服务 和 
战略 合作 ,大 力 发 展 装备 制造 服务 业 , 实 现 了 由 单 
一 制造 向 成 套 服务 的 转变 ,从 产品 经 营 向 品牌 经 
E ,资本 运作 的 转变 。 截 至 2010 年 ,传统 优势 产品 
轴 流 压缩 机 订货 量 成 功 突破 1 000 台 , TRT 达到 
500 RE , 空 分 压缩 机 组 突破 100 台 ,硝酸 机 组 突破 


50 台 ( 套 ) ,公司 进入 里 程 碑 式 的 快速 发 展 轨道 ， 
2010 年 ,公司 完成 工业 总 产值 SS 亿 元 ,实现 利润 
6 亿 元 。 

2010 年 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 完成 工业 总 
产值 42.6 亿 元 ,实现 利润 8. 2 亿 元 ,全 年 空 分 设备 
生产 总 量 达 103 万 m°, 2011 年 将 完成 订货 130 
万 m 的 任务 。 公 司 承接 的 伊朗 12 万 m 大 型 空 分 
设备 制造 任务 ,16 个 月 交 货 ,容量 将 创造 世界 之 最 
( 林 德 公司 .APCI 公司 最 大 容量 为 10 万 m )。 同 
时 投资 建设 11 家 气体 制造 公司 ,进一步 延伸 产业 
链 , 企 业 实现 从 卖 奶牛 到 卖 牛奶 的 转型 。 

上 海 凯 果 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 于 1990 年 成 
立 , 经 过 20 年 的 发 展 ,已 成 为 集 设计 生产 销售 为 一 
体 的 国内 有 泵 产品 销售 额 排 名 第 一 的 企业 。 特 别 是 
在 “十 一 五 ”时 期 ,综合 实力 全 面 提高 ,实现 了 质 的 
飞跃 ,2010 年 集团 总 计 销 售 额 达 22 亿 元 。 公 司 在 
火电 用 主 泵 核电 用 高 压 安 注 泵 .南水北调 用 大 型 
轴 流 泵 和 矿 用 潜水 多 级 泵 等 产品 上 也 取得 了 重大 
突破 。 

景 津 压 滤 机 集团 有 限 公司 1988 年 进入 压 滤 机 
行业 ,23 年 来 一 直 专 注 于 压 滤 机 的 研发 .制造 和 推 
广 应 用 。 公 司 拥有 自主 知识 产权 的 产品 以 及 世界 
领先 的 制造 装备 和 加 工 工艺 。 采 用 世界 最 先进 的 
50 OOOKN 注塑 机 ,可 保证 隔膜 滤 片 的 厚薄 均 实 度 误 
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差 小 于 0. Smm ,是 德国 工艺 标准 的 两 倍 ,表面 粗糙 
度 达到 德国 最 高 水 平 。 在 压 滤 机 13 项 关键 技术 指 
标 中 ,公司 已 有 8 项 达到 了 世界 领先 水 平 。 从 2003 
年 开始 ,公司 连续 7 年 压 滤 机 全 球 产销 量 第 一 。 
2010 年 ,实现 销售 收入 23. 3 亿 元 , 压 滤 机 国内 市 场 
HAR 62. 3% ,在 选 煤化 工 ,污水 处 理 等 行业 市 场 
占有 率 达 75% ;产品 还 远 销 123 个 国家 和 地 区 , 尽 
管 受 国际 金融 危机 的 影响 ,出 口 创 汇 依然 增长 
12% 。“ 景 津 ” 商标 在 美国 英国、 德国 .日 本 等 29 
个 国家 申请 了 马德里 国际 注册 保护 。 公 司 产品 已 
经 进入 世界 压 滤 机 一 线 品 牌 的 行列 ,与 世界 顶级 产 
MARE. 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 是 国内 压缩 机 产品 
门类 齐全 ,技术 含量 较 高 的 压缩 机 行业 领军 企业 。 
“十 一 五 ”时 期 ,公司 立足 自主 开发 调整 产品 结构 ， 
产品 研发 向 大 容量 .高 参数 .无 油 化 方向 发 展 ,在 产 
品 性 能 上 向 多 介质 .高 可 靠 性 .节能 环保 方向 发 展 ; 
每 年 开发 和 改 型 的 压缩 机 新 产品 达 100 多 个 ;共有 
12 项 发 明 专 利 .20 项 实用 新 型 专利 已 获 授权 ,是 国 
内 压缩 机 行业 中 拥有 发 明 专 利 最 多 的 企业 。 这 些 
自主 知识 产权 不 仅 提 升 了 企业 技术 创新 及 核心 竞 
争 能 力 ,而且 对 行业 技术 发 展 具 有 引领 和 示范 作 
用 。 产 品 在 国际 市 场 上 与 外 国 厂 家 同 台 竞技 ,实现 
了 经 济 和 社会 效益 同步 发 展 ,取得 了 企业 与 社会 的 
双 说 效应 。 

大 连 大 高 阀门 有 限 公 司 研 发 成 功 核 一 级 止 回 
阀 核 一 级 截止 阐 和 核 一 级 闸 隅 等 产品 ,22 项 新 产 
品 通过 了 国家 鉴定 ,实现 了 核 一 级 阀门 国产 化 , 取 
得 了 良好 的 经 济 效益 。 

中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 司 组 建 了 江苏 
省 特种 阀门 工程 技术 研究 中 心 ,与 高 校 建立 了 长 期 
的 战略 合作 关系 ,研制 成 功 核 电 用 稳 压 器 比例 喷雾 
闪 等 核电 站 关键 阀门 , 核 一 级 快速 启 闭 隔 离 浆 、 高 
Cv 值 止 回 阀 在 技术 上 也 有 较 大 突破 。 

江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 研制 开发 了 蝶阀 、 
球阀 、 止 回 阀 等 20 余 项 新 产品 ,与 中 科 华 核电 技术 
研究 院 合作 开发 的 “ 百 万 千瓦 级 压 水 堆 核电 站 地 坑 
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过 滤器 "实现 了 批量 订货 。 

4. 科技 技术 取得 丰硕 成 果 

“十 一 五 ”时 期 ,通用 机 械 行业 紧 紧 围 绕 市 场 需 
求 ,加 大 科技 创新 力度 ,通过 技术 改造 消化 吸收 引 
进 技术 和 重大 技术 装备 的 科技 攻关 ,取得 了 丰硕 科 
技 成 果 , 共 有 140 项 科研 成 果 获 得 中 国 机 械 工 业 科 
学 技术 奖 。 其 中 ,一 等 奖 6 项 ,二 等 奖 55 项 ,三 等 
奖 79 项 。 通 用 机 械 行 业 为 石化 .电力 ,冶金 ,交通 
等 国民 经 济 部 门 以 及 基础 设施 和 国防 建设 提供 了 
大 量 高 端 技术 装备 ,为 国民 经 济 发 展 做 出 了 重要 的 
贡献 。 

5. 一 批 企业 成 功 上 市 

国家 金融 市 场 的 不 断 开放 为 通用 机 械 行业 企 
业 的 发 展 提供 了 新 的 融资 平台 。 陕 西 鼓风机 ( 集 
团 ) 有 限 公司 .杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 .江苏 神通 
阀门 有 限 公 司 .江苏 金 通 灵 风 机 股份 有 限 公 司 、 南 
方 风机 股份 有 限 公 司 .浙江 亿 利 达 风 机 有 限 公司 、 
南方 条 业 有 限 公 司 和 浙江 利 欧 股份 有 限 公 司 等 一 
批 企 业 成 功 上 市 ,为 企业 开通 了 新 的 融资 渠道 , 推 
动 了 通用 机 械 行 业 的 快速 发 展 ,也 将 引领 通用 机 械 
行业 更 多 企业 进入 资本 市 场 。 

6. 通用 机 械 行 业 的 区 域 分 布 及 发 展 

改革 开放 政策 使 大 批 民 间 资 本 投入 通用 机 械 
行业 ,并 在 东部 地 区 迅速 崛起 ,东部 地 区 已 成 为 通 
用 机 械 行业 的 主力 军 。 通 用 机 械 行 业 80% 以 上 的 
企业 聚集 在 东部 地 区 ， 十 一 五 "时 期 通用 机 械 行业 
在 中 西部 地 区 的 发 展 提速 。 据 月 报 数据 ,2010 年 ， 
东部 地 区 完成 工业 总 产值 5 074. 41 亿 元 ,是 2005 
年 的 3.5 倍 ; 占 全 行业 的 81. 67% , LK 2005 年 减少 
2.2 个 百分点 。 其 中 ,江浙 地 区 2010 年 完成 工业 总 
产值 2 432. 91 亿 元 , 占 比 39. 16% , 比 2005 年 减少 
11. 17 个 百分点 。2010 年 ,中 部 地 区 完成 工业 总 产 
值 699 亿 元 ,是 2005 年 的 6.8 倍 ;西部 地 区 完成 工 
业 总 产值 438. 72 亿 元 ,是 2005 年 的 4.1 倍 。 

7. 行业 重点 联系 企业 工业 总 产值 前 10 名 企业 
的 发 展 情 况 | 

2010 年 ,通用 机 械 行业 重点 联系 企业 工业 总 产 


值 前 10 名 企业 合计 完成 工业 总 产值 348. 86 亿 元 ， 点 。2010 年 前 10 名 企业 合计 产值 利润 率 8. 13% , 
是 2005 年 140. 66 亿 元 的 2.48 倍 ,年 均 增 速 为 比 2005 年 减少 3. 46 个 百分点 。 

21.47% , 增 速 低 于 全 行业 5.49 个 百分点 ;前 10 名 2005 年 通用 机 械 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 
企业 合计 工业 总 产值 在 行业 中 的 占 比 由 2005 年 的 。 见 表 1。2010 年 通用 机 械 行业 工业 总 产值 前 10 名 
7.66% 下 降 到 2010 年 5.74% ,减少 1.9 个 百 分 企业 见 表 2。 


表 1 2005 年 通用 机 械 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 


合计 1 406 610 162 996 







万 元 产值 利润 率 (% ) 






















































i 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 302 972 1 810 0. 60 
2 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 251 441 34 341 13. 66 
3 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 204 006 41 623 20. 40 
4 SEW 一 传动 设备 ( 天津) 有 限 公 司 131 634 26 424 20. 07 
5 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 会 司 94 053 17 085 18. 17 
6 浙江 上 风 实 业 股 份 有 限 公司 90 019 11 390 12. 65 
7 浙江 丰 球 集团 有 限 公司 85 250 8 125 9. 53 
8 江苏 泰隆 机 械 集团 公司 85 052 9 835 11. 56 
9 上 海 电 力 修造 总 厂 有 限 公司 82 593 7 565 9. 16 
10 “| 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 79 590 4 798 6. 03 





#2 2010 年 通用 机 械 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 


合计 3 488 623 283 522 







万 元 产值 利润 率 (% ) 
















































1 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 1 000 139 35 055 3.51 
2 陕西 鼓风机 (集团 ) 有限 公司 555 638 70 885 12. 76 
3 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 420 000 68 000 16. 19 
4 开山 集团 325 794 34 248 10. 51 
5 ELMO Rb RHA) ARAR 249 588 26 467 10. 60 
6 景 津 压 滤 机 集团 有 限 公司 231 862 9 240 3.99 
7 国 态 减速 机 集团 有 限 公 司 185 688 7 247 3. 90 
8 FERARI EA) 有 限 公司 182 201 9 856 5.41 
9 泰隆 减速 机 股份 有 限 公司 176 733 10 139 5.74 






D 


上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 160 980 12 385 


近 几 年 ,由 于 良好 的 市 场 投 资 环境 和 旺盛 的 市 ” 有 的 业绩 ,也 为 今后 的 发 展 莫 定 了 扎实 的 基础 。 
场 需 求 ,吸引 了 大 量 的 投资 ,进行 中 低产 品 重 复 建 二 .2010 年 通用 机 械 行业 面临 的 国家 政策 环境 
设 , 加 剧 了 中 低 端 产品 的 恶性 竞争 ,企业 利润 大 幅 L 国家 误 励 和 引导 民间 投资 健康 发 展 的 政策 
下 降 。2010 年 行业 企业 平均 产值 为 8 686 万 元 ,是 ”将 给 通用 机 械 行 业 的 发 展 提供 更 好 的 投资 环境 
2005 年 的 1.91 倍 ,行业 整体 的 产业 集中 度 没 有 质 2010 年 3 月 24 日 ,国务 院 常务 会 议 确定 了 进 


的 突破 ,因此 ,行业 资源 的 整合 和 重组 任 重 而 道 远 。 一 步 鼓 励 和 引导 民间 投资 健康 发 展 的 政策 措施 , 明 
总 之 , “十 一 五 ”时 期 ,通用 机 械 行业 受益 于 良 ” 确 要 求 拓 宽 民 间 投 资 的 领域 和 范围 ,为 民间 投资 创 
好 的 国家 宏观 经 济 政 策 和 投资 环境 ,取得 了 前 所 未 造 良 好 环境 。5 月 13 日 ,国务 院 又 颁布 了 《关于 或 
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励 和 引导 民间 投资 健康 发 展 的 若干 意见 》, 即 “ 非 公 
36 条 ”, 鼓励 和 引导 民间 资本 进入 法 律 法 规 未 明确 
禁止 准 入 的 行业 和 领域 。7 月 26 日 ,国务 院 再 次 公 
布 《国务 院 办 公 厅 关于 鼓励 和 引导 民间 投资 健康 发 
展 重点 工作 分 工 的 通知 》, 要 求 国 家 发 展 和 改革 委 
员 会 等 中 央 部 委 、 地 方 政 府 研 究 提 出 具体 实施 办 
法 ,鼓励 和 引导 民间 投资 。 通 用 机 械 行业 85% 以 上 
是 民营 企业 ,行业 总 产值 的 83% 来 自 民 营 企业 , 随 
着 国家 政策 的 逐步 落实 和 实施 将 给 通用 机 械 行业 
民营 企业 的 发 展 提供 更 好 的 投资 环境 。 

2. 国家 淘汰 落后 产能 的 政策 引导 通用 机 械 行 
业 健 康 发 展 

2010 年 1 月 20 日 ,国务 院 常 务 会 议 对 电力 、 煤 
炭 焦炭 .铁合金 .电石 .钢铁 .有色 金 属 、 建 材 、 轻 工 
和 纺织 等 重点 行业 近期 淘汰 落后 产能 提出 了 六 大 
具体 目标 任务 。4 月 6 日 ,国务 院 下 发 《关于 进 一 
步 加 强 淘汰 落后 产能 工作 的 通知 》, 明确 要 求 淘汰 
落后 产能 将 实行 问 责 制 ,纳入 地 方 政府 绩效 考核 体 
Zo 5 月 13 日 ,国家 发 展 和 改革 委员 会 等 10 部 委 
又 公布 了 《关于 抑制 部 分 行业 产能 过 剩 和 重复 建设 
引导 产业 健康 发 展 的 大 干 意见 》。8 月 12 日 ,工业 
和 信息 化 部 向 社会 公告 了 18 个 工业 行业 2010 年 
淘汰 落后 产能 的 企业 名 单 , 共 涉及 企业 2 087 家 。 
由 于 国家 淘汰 落后 产能 若干 意见 的 颁布 和 实施 ,一 
方面 将 引导 通用 机 械 行业 健康 发 展 ,重复 建设 将 会 
得 到 抑制 ,恶性 竞争 或 将 会 逐步 缓解 ; 另 一 方面 , 随 
着 一 些 落后 产能 企业 的 关 停 并 转 , 通 用 机 械 行业 个 
别 企业 下 半年 订单 减少 ,或 终止 合同 。 

3. 国家 促进 企业 兼并 重组 的 政策 推动 通用 机 
械 行业 企业 整合 重组 

2010 年 6 A 30 日 ,国务 院 召 开 常务 会 议 ,研究 
部 署 促进 企业 兼并 重组 问题 。 会 议 要 求 ,清理 废止 
各 种 不 利于 企业 兼并 重组 和 妨碍 公平 竞争 的 规定 ， 
坚决 取消 地 方 自行 出 台 的 限制 外 地 企业 对 本 地 企 
业 实 施 兼并 重组 的 规定 。9 月 6 日 《国务 院 关于 
促进 企业 兼并 重组 的 意见 》 正 式 下 发 ,提出 了 财税 、 
金融 ,资本 市 场 和 土地 等 方面 扶持 企业 兼并 重组 的 
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具体 措施 ,进一步 消除 了 企业 兼并 重组 中 的 多 种 障 
碍 ;将 汽车 、 钢 铁水 泥 、 机 械 制 造 . 电 解 铅 和 稀土 等 
行业 作为 兼并 重组 推进 的 重点 。 一 直 备 受 外 界 关 
注 .酝酿 多 时 的 企业 兼并 重组 在 2010 年 取得 实质 
性 进展 ,但 在 执行 过 程 中 还 会 有 许多 的 障碍 和 陈旧 
的 观念 需要 破除 。 如 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 
与 上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 的 重组 ,在 经 历 一 年 多 的 
运作 后 停止 。 这 种 跨 地 区 的 重组 可 能 还 需要 进 一 
步 的 探索 .开拓 和 改革 观念 。 尤 其 是 行业 中 一 些 量 
大 面 广 ,技术 含量 不 高 , 同 质 性 极 高 ,容易 复制 的 产 
品 生产 企业 ,如 何 充分 利用 国家 的 优惠 政策 , 从 各 
自 为 政 的 现状 中 走出 来 ,实现 重组 共 赢 ,也 是 今后 
行业 发 展 中 值得 探索 和 实践 的 重要 课题 。 

4. 国家 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 政策 为 通用 机 
械 行 业 带 来 新 的 发 展 机 遇 

2010 年 9 月 8 日 ,4 国务院 关于 加 快 培育 和 发 
展 战略 性 新 兴 产 业 的 决定 》 明 确 锁定 了 七 大 战略 新 
兴 产 业 , 包 括 节能 环保 .新 一 代 信息 技术 .生物 ,高 
端 装备 制造 .新 能 源 .新 材料 和 新 能 源 汽车 。 在 圈 
定 七 大 产业 的 同时 ,还 确定 了 战略 性 新 兴 产 业 发 展 
的 重点 方向 .主要 任务 和 扶持 政策 ,并 强调 将 加 大 
对 新 兴 产 业 的 财税 金融 等 政策 扶持 力度 。 这 项 政 
策 将 为 通用 机 械 行业 的 发 展 提供 新 的 机 遇 , 新 兴 产 
业 的 发 展 也 将 促使 通用 机 械 行业 加 快 产 业 结构 的 
调整 和 产品 技术 的 更 新 换代 ,实现 产品 先进 制造 技 
术 与 信息 技术 的 融合 ,以 及 推进 通用 机 械 行业 从 生 
产 .提供 产品 向 为 用 户 提 供 工 程 成 套 解 决 方案 的 转 
变 ,最 终 实 现 产 业 的 转型 升级 。 

= 2010 年 通用 机 械 行业 经 济 运 行 特点 

1. 生产 .销售 同比 增 速 较 上 年 大 幅 提 逢 

据 2010 年 月 报 数据 ,通用 机 械 行 业 规模 以 上 
企业 7 153 家 ,其 中 ,人 录 及 真空 设备 制造 企业 1 735 
家 ,风机 .风扇 制 造 企业 670 家 ,气体 压缩 机 制造 企 
业 531 家 ,阀门 和 旋塞 制造 企业 2 481K, E R 
分 离 及 纯净 设备 制造 企业 610 家 ,其 他 通用 设备 制 
造 企 业 1 126 家 。2010 年 ,通用 机 械 行业 规模 以 上 
企业 完成 工业 总 产值 6 213.21 亿 元 ,同比 增长 











31.02% ,增幅 同比 增加 19.12 个 百分点 ;完成 工业 ”总 产值 各 月 同比 增 速 走势 见 图 2, 2009 ~ 2010 年 
销售 产值 5 983. 44 亿 元 ,同比 增长 29. 98% ,增幅 。 通用 机 械 行业 及 各 分 行业 工业 总 产值 同比 增 速 见 
同比 增加 17.08 个 百分点 ,行业 经 济 运 行 保持 高 速 | 图 3。2010 年 通用 机 械 行业 及 各 分 行业 主要 经 济 
平稳 增长 态势 。2009 ~ 2010 年 通用 机 械 行 业 工 业 ”指标 完成 情况 见 表 3。 
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2 2009 ~2010 年 通用 机 械 行业 工业 总 产值 各 月 同比 增 速 走势 







月 份 






同比 增 速 (%) 








LE 气体 压缩 a a 
E 2009 年 人 


3 2009 ~ 2010 年 通用 机 械 行 业 及 各 分 行业 工业 总 产值 同比 增 速 
表 3 2010 年 通用 机 械 行 业 及 各 分 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 


同比 


增长 | 2010 年 |2009 年 | 增加 





行业 名 称 











百分点 

全 行业 ; l ; 38, 23 |5 983. 44| 29. | : | -0.77 
RRABRE l i : 15. 34 |1 345. 90| 30. i ! ; 96. 0. 00 
风机 、 风 局 -3.53 
气体 压缩 机 械 -0. 82 
阀门 和 旋塞 85. 29 |1 619. 17| 28. -0. 55 
气体 ,液体 分 离 及 纯净 设备 0. 48 
其 他 通用 设备 -1.14 
2. 出 口交 货 值 增 速 逐 月 提高 高 45. 22 个 百分点 ,增幅 远 超过 年 初 预 期 ,出 口 呈 


据 2010 年 月 报 数据 ,通用 机 械 行 业 完 成 出 口 现 快速 恢复 性 增长 态势 。2009 ~ 2010 年 通用 机 械 
40 FUEL 767.93 亿 元 ,同比 增长 30.42% , 比 上 年 提 ”行业 出 口交 仙 值 各 月 同比 增 速 走势 见 图 4。 
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4 2009 ~2010 年 通用 机 械 行业 出 口交 货 值 各 月 同比 增 速 走势 


据 海 关 统 计 ,2010 年 ,通用 机 械 产 品 出 口 额 
140. 45 亿美 元 , 比 上 年 增加 4.7 亿美 元 ,增长 
3.46% ;进口 额 136. 21 亿美 元 , 比 上 年 增加 13. 15 
亿美 元 ,增长 10. 69% ;进出 口 顺差 4. 24 亿美 元 , 贸 
易 顺 差 也 逐 月 增加 。 

3. 经 济 效益 水 平 大 幅 提高 ,运行 质量 良好 

2010 年 1~11 月 ,通用 机 械 行 业 实 现 销售 收入 


5 312.2 亿 元 ,同比 增长 30. 93% ,增幅 同比 增加 
26. 36 个 百分点 ;实现 利润 总 额 374.01 亿 元 ,同比 
增长 48. 29% 。 行业 亏损 面 下 降 5 个 百分点 ,亏损 
额 减少 8.05 亿 元 。2010 年 1 ~11 月 通用 机 械 行业 
主要 效益 指标 完成 情况 见 表 4。2010 年 1~11 月 
通用 机 械 行业 库存 与 亏损 情况 见 表 5。 


表 4 2010 年 1 ~11 = T 


利润 总 额 | ”成 本 费用 利润 率 | 





产品 销售 率 (% ) 








行业 名 称 = P ae — — 
Sit 5 312. 20 96. 70 
泵 及 真空 设备 1 190. 58 96. 35 
风机 、 风 局 520. 04 95. 40 
气体 压缩 机 862. 02 97. 53 
阀门 和 旋塞 1 450. 48 97. 21 
气体 ,液体 分 离 及 纯净 设备 511. 86 97. 22 
其 他 通用 设备 777. 22 96. 03 

表 S 2010 年 1~11 月 通用 机 械 行业 库存 与 亏损 情况 
亏损 企业 数 E 产 成 品 库 存 

行业 名 称 数量 “| 同比 增长 | 数值 “| 同比 增长 | ”数值 “| 同比 增长 | ”数值 “| 同比 增长 
合计 34. 19 
录 及 真空 设备 27. 90 
风机 、 风 出 58. 21 
气体 压缩 机 33. 64 
阀门 和 旋塞 29. 95 
气体 .液体 分 离 及 纯净 设备 22. 34 
其 他 通用 设备 41.24 
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4, 主要 产品 产量 大 幅 提 高 1 106 台 , 同 比 下 降 30. 13% ,而 山东 .江苏 两 省 的 合 
2010 年 ,通用 机 械 行业 统计 的 6 种 主要 产品 . 计 产 量 在 行业 中 的 占 比 达 34% ,致使 全 行业 气体 分 
中 ,5 种 产品 产量 呈 高 速 增长 ,只 有 气体 分 离 及 液 。 离 及 液化 设备 产量 同比 下 降 12. 60% 。2009 ~ 2010 
化 设备 产量 下 降 。2010 年 ,山东 省 气体 分 离 及 液化 年 通用 机 械 行业 主要 产品 产量 见 表 6。 
设备 产量 2 155 台 , 同 比 下 降 36. 14% ;江苏 省 产量 


表 6 2009 ~ 2010 年 通用 机 械 行 业主 要 产品 产量 





R 8 096. 26 6 999. 65 15. 67 
Fh, Has 634, 18 471.42 . 34. 53 
风机 1 376. 88 1 026. 54 34. 13 
其 中 ;鼓风机 21. 35 17. 21 24. 08 
气体 压缩 机 15 933. 30 11 754. 28 35. 55 
其 中 :制冷 设备 用 压缩 机 13 967. 81 10 499. 67 33. 03 
yr 539. 04 470. 18 14. 65 
气体 分 离 及 液化 设备 0. 95 1. 08 -12. 60 
减速 机 531. 37 361. 11 47.15 
注 : 表 中 数据 为 2010 年 当年 数 。 
四 、2011 年 经 济 形势 预测 左右 ,达到 7 200 亿 元 ;利润 总 领 将 达到 480 亿 元 ， 
2011 年 是 “十 二 五 ”的 开局 之 年 ,根据 2010 年 产品 出 口 增 速 20% FA. 
行业 的 经 济 运 行 态 势 . 订货 情况 和 市 场 预测 分 析 ， [【 撰 稿 人 ;中 国 通用 机 械 工业 协会 李 多 英 ] 


2011 年 通用 机 械 行业 工业 总 产值 增 速 将 保持 20% 
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从 生产 发 展 情况 、 市 场 及 销售 、 科 技 成 果 及 新 产 
品 、 基 本 建设 及 技术 改造 、 企 业 结 构 调 整 等 方面 报道 我 
国 通用 机 械 行业 各 分 行业 的 发 展 情 况 

Reporting the development situation of the 
branch industries of china general machinery 
industry in aspects of production development, 
market & sales, scientific/technical achievements 
& new products, capital construction and techni- 


cal transformation, and structural adjustment of 
enterprises 








” 2010 年 泵 行业 概况 
2010 年 风机 行业 概况 
2010 年 阀门 行业 概况 
2010 年 压缩 机 行业 概况 
2010 年 干燥 设备 行业 概况 
”2010 年 减 变速 机 行业 概况 





行业 概况 





一 、 生 产 发 展 情况 

2010 年 ,中国 通 用 机 械 工 业 协 会 条 业 分 会 有 
260 家 会 员 单 位 ,其 中 企业 会 员 234 家 (重点 骨干 
企业 47 家 ) 科研 院 所 和 大 专 院 校 23 家 、 团 体会 员 
3 家 (永嘉 县 泵 阐 工 业 协 会 、 博 山 泵 业 商 会 天津 曙 
杆 泵 专业 委员 会 ) 。 

2010 年 ,上 报 统计 资料 的 138 家 会 员 企 业 共 完 
成 工业 总 产值 355. 1 亿 元 ,同比 增长 10% , 增 速 同 
比 增 加 6.5 个 百分点 ;完成 工业 销售 产值 347.6 亿 
元 ,同比 增长 11. 8% , 增 速 同比 增加 8 个 百分点 ; 完 
成 工业 增加 值 96.7 亿 元 ,同比 增长 10. 1% , 增 速 同 
比 增 加 4.4 个 百分点 。 

2010 年 , 泵 行业 47 家 重点 骨干 企业 完成 工业 


总 产值 240. 2 亿 元 , 占 泵 行业 (138 家 上 报 企业 , 下 


同 ) 工 业 总 产值 的 67.6% 。 统 计 的 138 KEA 
中 ,2010 年 完成 工业 总 产值 超过 亿 元 的 企业 有 70 
家 ,总 计 实 现 工业 总 产值 327.7 亿 元 , 约 占 泵 行业 
工业 总 产值 的 92.3% 。2010 年 泵 行业 工业 总 产值 
前 20 名 企业 见 表 1。 


表 1 2010 年 泵 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 








企业 名 称 









— 











上 海 凯 果梨 业 ( 和 集团 ) 有 限 公 司 |249 588 


























2 | LRA A) ARR] 1182201| 11.1 
3 | 上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 160 980| 1.1 
4 | 丰 球 集团 有 限 公 司 124 550 | -6.6 
5 | 上 海 熊 猫 机 械 (集团 ) 有 限 公司 122 969 | 29.5 
6 | 山东 博 泵 科技 股份 有 限 公 司 108 755| 1.1 
7 | BABE ET ARAA 102 780| -7.3 
8 | 湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 85 284 | 23.4 
9 | R= KAR RA RAE] 83 782| 54.9 





( 续 ) 





JARS RLU AK AR BRS 
UES a FR lb a PR ZS 













12 | 上 海山 士 比 肥 有 限 公 司 -6.7 
13 | 山东 华 成 集团 有 限 公司 39. 4 
14 | 南方 泵 业 股 份 有 限 公 司 59.0 
15 | AR RRA ARR al 10.0 
16 | GRATE ARAN | 
17 | 广州 市 白云 泵 业 集 团 有 限 公司 11.9 
18 | 威乐 (中 国 ) 水 泵 系统 有 限 公 司 37.6 
19 | 浙江 新 界 泵 业 股 份 有 限 公 司 28. 3 


RARE TARA PRA A] 


2010 年 BAKRE a RAR HALER 
影响 ,实现 工业 总 产值 (水 泵 ) 同比 增长 5.24% 。 
特别 是 完成 了 较 大 口径 的 混流 泵 . 轴 流 泵 、 双 吸 泵 
等 新 产品 的 生产 制造 ,如 江西 菜农 场 轴 流 泵 .混流 
泵 配套 项 目 ,江西 新 余 某 电站 1600ZLB 轴 流 泵 及 配 
套 同步 电动 机 项 目 ,福建 漳州 某 电 站 1400ZLB 轴 流 
泵 配套 项 目 ,江西 交州 水 务 集团 大 口径 双 吸 泰 配套 
项 目 ,福建 某 钢 厂 双 吸 泵 配套 项 目 ,江西 全 南 某 水 
厂 水 泵 和 电站 辅助 设施 配套 项 目 及 江西 省 某 煤 矿 
集团 多 级 耐 磨 离心 泵 配套 项 目 等 , 为 确保 公司 全 年 
生产 经 济 指标 的 按期 完成 做 出 了 积极 的 贡献 。 这 
些 项 目 订 单 交 货 时 间 紧 ,设计 要 求 高 ,公司 从 大 局 
着 眼 , 从 细 处 着 手 ,制定 了 专项 的 单列 计划 。 首 先 
抓 好 模具 的 制作 、 毛 坯 的 生产 安排 以 及 跟踪 服务 ， 
确保 了 模具 制作 及 毛坯 生产 按 计 划 完 成 ;其 次 在 组 
织 生产 过 程 中 对 关键 零 部 件 进 行 重点 控制 ;三 是 组 
织 设备 管理 人 员 对 原 有 设备 进行 改造 ,挖掘 设备 洪 
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力 ,采用 新 工艺 ,解决 了 1600ZLB 轴 流 条 叶片 加 工 
难度 大 的 问题 ,节省 了 成 本 ;四 是 突破 了 较 大 口径 
混流 泵 、. 轴 流 泵 、 双 吸 泵 的 生产 制造 瓶颈 ,为 今后 生 
产 制 作 较 大 只 径 水 泵 积累 了 丰富 经 验 。 

上 海上 稍 ( 集 团 ) 有 限 公 司 紧 紧 抓 住 经 济 形 势 
日 趋 好 转 的 大 好 时 机 ,2010 年 前 两 个 月 ,就 一 举 拿 
下 3 个 大 型 项 目 : 秦 皇 岛 改 电 有 限 公 司 循环 水 泵 增 
容 改 造 项 目 , 徐 矿 集团 新 疆 阿 克 苏 热电 有 限 公 司 供 
电机 组 工程 和 国电 电力 大 连 开发 区 热电 厂 热电 联 
产 新 建 工 程 。 这 标志 着 上 海上 泵 (和 集团) 有 限 公司 
的 生产 已 走出 国际 金融 危机 的 阴影 ,顺利 实现 了 公 
司 提出 的 “提前 突围 ?的 目标 。 秦 皇 岛 发 电 有 限 公 
司 是 一 家 发 电 总 容量 达 1 080MW 的 大 型 热电 厂 ， 
上 海上 有 菏 ( 集 团 ) 有 限 公司 于 2009 年 竞标 拿 下 该 公 
司 增 容 改 造 工程 一 期 项 目 后 ,以 技术 过 硬 、 质 量 优 
异 .服务 周到 而 再 次 赢得 该 公司 的 青睐 ,顺利 地 拿 
到 了 该 公司 的 二 期 工程 项 目 。 为 2 x 300MW 机 组 
配套 的 1400HLCS6 一 25 MAKR, EWER 
(集团 ) 有 限 公 司 根据 客户 的 特殊 要 求 , 对 公司 的 成 
熟 产品 进行 技术 改进 制 成 的 。 该 型 水 泵 凭借 技术 
领先 .质量 可 靠 .运行 稳定 ,节能 环保 而 成 为 同类 产 
品 中 的 佼佼 者 。 徐 矿 集团 新 疆 阿 克 苏 热电 有 限 公 





司 2 x200MW 供 热机 组 工程 ,是 燃 煤 超 高 压 湿 冷 供 ， 


热 式 汽 轮 发 电机 组 ,上 海上 泵 (集团 ) 有 限 公 司 主要 
承担 6 4 (4) 200/360SBNL x7 凝结 水 泉 及 配套 产 
品 的 设计 、 制 造 、 检 验 / 试 验 、 装 配 、 安 装 、 调 试 . 试 
运 .验收 .运行 和 维修 .保养 等 工作 ,是 整个 工程 中 
的 核心 工作 。 该 工程 周期 短 ,技术 和 质量 要 求 高 ， 
水 有 泵 须 长 期 连续 ,安全 稳定、 可 靠 地 运行 , 非 一 般 
产品 所 能 胜任 。 国 电 电力 大 连 开 发 区 热电 厂 热 电 
联 产 新 建 工程 ,为 规划 容量 4 x350MW 等 级 的 超 临 
界 燃 煤 湿 冷 机 组 。 该 工程 所 需 的 第 一 批 6 台 ( 套 ) 
300/400SB NL x7 凝结 水 有 泵 及 其 他 辅助 设备 , 均 由 
上 海上 泵 (集团 ) 有 限 公司 负 责 设 计 、 制 造 , 安 装 和 
”调试 ,指导 运行 及 后 续 维 护 。 上 海上 和 泵 (集团 ) 有限 
公司 对 水 泵 材质 进行 了 科学 的 防 污 和 和 耐 磨 处 理 , 使 
水 泵 具有 较 长 的 使 用 寿命 和 长 期 稳定 运行 等 特点 ， 


44 








完全 满足 了 用 户 的 使 用 要 求 。 

2010 年 ,浙江 新 界 泵 业 股 份 有 限 公司 迅速 从 国 
际 金 融 危 机 中 走出 来 ,并 取得 了 辉煌 业绩 。 公 司 在 
深圳 证 券 交 易 所 成 功 上 市 交易 ,成 为 中 国 上 市 公司 
的 一 员 , 为 企业 未 来 的 发 展 构筑 了 强大 的 资本 平 
台 。 为 了 适应 市 场 经 济 的 高 速 发 展 ,公司 对 内 部 组 
织 结构 进行 了 全 新 的 改革 调整 ,全 面 实 现 了 上 股份制 
企业 事业 部 制 的 改革 ,设立 了 六 大 事业 部 :潜水 泵 
事业 部 污水 泵 事业 部 \ 陆 上 人 泵 事业 部 \ 井 用 泵 事业 
部 .屏蔽 泵 事业 部 及 不 锈 钢 有 泵 事业 部 。 企 业 机 制 的 
改革 有 力 地 促进 了 产品 结构 的 优化 升级 ,公司 产品 
的 覆盖 领域 更 加 广泛 ,针对 性 更 强 ,全 年 共 完成 生 
PUES 150 余 万 台 ( 套 ) 。 为 完成 年 初 的 西南 抗旱 
任务 ,公司 积极 组 织 大 批量 生产 抗旱 用 的 大 口径 、 
大 流量 、 大 功率 QY 系列 油 浸 泵 、WQ 系列 污水 污 物 
QS 系列 水 浸 泵 ,共计 约 20 万 台 ( 套 ) ,为 支援 西 
南 抗旱 做 出 了 贡献 。2010 年 ,公司 全 面 引 入 精益 生 
产 管理 ,设立 了 精益 化 管理 办 公 室 , 从 产品 的 概念 
输入 到 市 场 调 查 研究 ,从 产品 的 设计 到 生产 制造 全 
过 程 ,全 方位 推进 精细 化 管理 及 65 管理 ,并 聘请 专 
业 团 队 监督 督促 公司 内 部 推进 精细 化 管理 ,提高 了 
研发 .生产 .销售 等 各 个 环节 的 工作 效率 。2010 年 
浙江 新 界 和 泵 业 股 份 有 限 公 司 产品 应 用 情况 见 表 2。 

R2 2010 年 浙江 新 界 泵 业 股 份 有 限 公司 

产品 应 用 情况 


年 产量 
(AF) 


ODX/OD 小 型 潜水 泵 | 的 r 农田 补水 .排水 ,旱地 





产品 系列 


应 用 领域 








活 取水 ,输送 生活 废水 ， 
污水 污 物 处 理 ,荷塘 清 
Uh ARR .基建 ,沼气 
清理 ,深井 取水 ,水 管 增 
JE .热水器 增 压 ,消防 供 
水 .水 处 理 水 净化 等 


AHIRE FH Fl 约 25 
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一 、 重 大 技术 装备 研制 情况 
为 推动 我 国 装备 制造 业 国产 化 进程 ,进一步 振 
兴 装 备 制造 业 ,2010 年 , 泵 行业 企业 不 断 加 大 有 目 主 


创新 和 引进 一 消化 一 吸收 一 再 创新 力度 ,一 系列 重 
点 产品 的 研制 取得 了 重大 成 果 ,为 我 国 石油 、 化 工 、 
电力 冶金 .国防 和 军工 等 行业 的 发 展 做 出 了 贡献 。 
在 我 国 重 大 装备 国产 化 工作 的 推动 下 RTA 
形成 一 批 开 发 能 力 强 ,加 工 手 段 齐 全 ,制造 技术 水 
平 较 高 的 条 产品 制造 企业 ,如 沈阳 鼓风机 集团 核电 
FRA BR ZS Bl. ARES KK Ry HAA BR SE FEZ 
司 HA BS A FL ER KARA RAR, KERA BRR ZS 
司 UL AR RR PL eA AB ZS a] EKKE BR 
WSR ESL be RA RAR. EB JEE 
a ARAA EEL oR RL (SA) 有限 公司 E 
Ai EF A BR ZS] A A Lk 8 AR 
公司 等 企业 。 这 些 企业 凭借 其 先进 的 创新 理念 ,机 
制 和 核心 技术 ,成 为 我 国 泵 制造 业 自主 创新 和 国产 
化 的 重要 基石 。 例如 ,60 万 kW 超 临 界 火电 机 组 泵 
产品 国产 化 率 已 达到 70% ;30 万 va 合成 氨 、52 万 
t/a 尿素 装置 保 产 品 国产 化 率 达 到 90% 以 上 ;年 产 
FA ERER ER mE ERAR] 90% ; 百 万 
F BU ee eB KEHL., KL 
VR Aa THE E P AR m ER PRE AREF. A 
些 新 产品 在 一 定 程度 上 减少 了 我 国 对 进口 泵 产品 
的 依赖 性 和 依存 度 , 有 效 地 扭转 了 我 国 关 键 泵 产品 
依靠 进口 的 局 面 。 

阳 膜 泵 是 煤化 工 成 套装 置 中 的 核心 设备 之 一 ， 
也 是 氧化 铝 溶出 系统 和 长 距离 管道 输送 固 液 两 相 
介质 的 关键 设备 。 中 国有 色 ( 沈 阳 ) 冶 金 机 械 有 限 
公司 开发 出 具有 自主 知识 产权 、 国 际 先进 水 平 的 第 
三 代 双 饶 作用 三 所 作用 系列 隔膜 泵 。 该 产品 在 国 
际 最 高 水 平 的 煤气 化 系统 上 工作 运行 ,可 完全 满足 
“ 德 土 古 ” 气 化 装置 (最 高 运行 压力 8. 5MPa, 最 高产 
量 日 耗 煤 1 500t) 的 运行 要 求 , 各 项 性 能 指标 与 代 
表 国 际 水 平 的 CEHO 家 难 分 伯仲 ,部 分 性 能 指标 优 
于 GEHO 泵 ,填补 了 国内 空白 。 

辽宁 和 恒星 泉 业 有 限 公司 依 靠 自 身 优势 ,借鉴 国 
外 同行 业 的 成 熟 技术 ,研制 出 大 功率 .大 流量 ,高 
速 输送 人 录 。 该 产品 在 研发 过 程 先后 攻克 了 一 系列 
天 键 技术 问题 ,如 大 功率 、 大 排 量 高 转速 离心 泵 叶 
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轮 的 三 维 抗 汽 蚀 优 化 设计 ,过 流 表面 的 特殊 硬化 处 
理工 艺 ,大 于 1 000kW BDA AS EK RE RR 
轴 向 力 的 轴承 选用 自 润滑 滚动 轴承 ,和 泵 机 组 端 ( 非 
驱动 端 ) 轴 和 驱动 端 润滑 油 防 爆 电 加 热 器 的 配套 研 
发 ,高 性 能 温度 振动 和 密封 泄漏 检测 仪表 的 选 型 
与 安装 改进 , 易 拆 装 轻型 人 东 体 保温 外 沈 的 设计 与 加 
工 配 套 开发 等 ,实现 了 大 功率 、 大 流量 、 高 转速 管线 
输送 泵 国产 化 的 目标 ,降低 了 建设 运行 和 维护 费 
用 ,确保 了 国家 能 源 安全 。 

大 耐 泵 业 有 限 公 司 2010 年 开发 的 石化 装置 用 
大 型 立 式 管线 泵 API610 OH3 .OH4 .OH5 的 研制 项 
目 ,被 列 为 2010 年 度 大 连 市 引 智 重点 项 目 ;大 流量 
高 压 水 平 中 开 多 级 有 泵 项 目 ,被 列 为 2010 年 辽宁 省 
科学 技术 计划 项 目 , 并 获得 省 企业 技术 中 心 专项 资 
金 支 持 ; 大 流量 高 温 高 压 离心 泵 的 研制 项 目 , 获 大 
连 市 “十 百 千 高 端 人 才 引 进 工程 ”项 目的 审核 批复 。 

石化 系统 装置 中 的 急 冷 油泵 ,小 流量 、 高 扬程 
化 工 流程 人 汞 , 急 冷 水 泵 ,高 精度 计量 泵 ,屏蔽 人 巢 , 加 
毛 进 料 泵 和 低温 有 泵 等 产品 ,不 但 技术 难度 大 ,而 且 
要 求 产 品 耐 腐蚀 、 抗 磨损 和 耐 高 温 高 压 等 ,许多 国 
内 用 户 一 直 依 赖 进口 。 近 年 来 , 泵 行业 企业 通过 产 
学 研 相 结 合 的 方式 ,自主 创新 研制 出 一 批 具 有 自主 
知识 产权 的 石化 泵 产品 ,基本 可 以 满足 用 户 对 百 万 
吨 级 乙烯 . 千 万 吨 级 炼油 及 煤化 工装 置 对 泵 产品 的 
特殊 要 求 。 | 

针对 核电 站 所 需 的 核 一 二 ,三 级 泵 产品 及 为 
60 万 kW 超 超 临 界 和 百 万 于 瓦 超 超 临界 火电 机 组 
配套 的 高 压 锅 炉 给 水 泵 .凝结 水 泵 、 前 置 泵 等 关键 
产品 , 泵 行 业 企业 开展 了 专项 研制 和 开发 ,并 有 相 
当 一 部 分 产品 已 投入 运转 。 

上 海 电 力 修 造 总 三 有 限 公司 研制 生产 的 我 国 
首 台 AP1000 核电 站 和 常规 乌 给 水 泵 组 的 前 置 条 于 
2010 年 11 月 3 日 胜利 完工 ,结束 了 该 产品 我 国 长 
期 完全 依赖 国外 进口 的 历史 ,为 我 国 实 现 核电 设备 
国产 化 做 出 了 贡献 。2008 年 12 月 ,公司 承接 了 当 
今世 界 上 最 先进 的 第 三 代 AP1000 核电 站 山东 海 阳 
项 目 常 规 岛 给 水 有 泵 组 的 成 套 供 贷 任务 。 作 为 该 设 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


备 的 国内 首 家 总 承包 方 ,两 年 来 ,公司 通过 高 效 组 
织 .精心 设计 、 续 密 制 造 并 反复 试验 ,日 以 继 夜 的 技 
术 攻 关 ,在 确保 产品 质量 与 用 户 满意 的 同时 确保 了 
成 套 供 货 的 如 期 交付 。 产 品 技术 性 能 指标 全 部 符 
合 设计 要 求 ,部 分 指标 甚至 超过 了 设计 要 求 。 该 产 
品 的 研制 成 功 为 公司 提升 核电 设备 设计 制造 能 力 ， 
拓展 核电 产品 市 场 ,缩短 与 国际 著名 给 水 泵 制造 商 
的 差距 葛 定 了 坚实 的 基础 。 

上 海 阿 波 罗 机 械 股 份 有 限 公 司 与 杭州 汽轮机 
股份 有 限 公 司 、 中 国 核电 工程 有 限 公 司 共 同 研制 的 
“核电 站 汽 动 辅助 给 水 有 泵 ”通过 了 国家 级 样机 鉴定 。 
当前 ,全 世界 仅 糯 国 一 家 企业 具备 “核电 站 汽 动 辅 
助 给 水 菏 ” 的 供 贷 能 力 ,该 泵 实现 国产 化 ,具有 重要 
的 历史 意义 。 公 司 已 取得 福清 3.4 号 机 组 , 田 湾 5、 
6 号 机 组 核电 项 目 合 同业 绩 ,同时 还 参与 其 他 核电 
项 目 招标 活 动 。 公 司 的 凝结 水 泵 ,重要 厂 用 水 泵 、 
WS AIK RR. SRR BK EIR MAKENE K 
ARMER PR Ha TE Fe eS DAE EE 7 
种 核电 站 用 泵 通过 了 国家 级 样机 鉴定 。 公 司 与 浙 
江 工 业 大 学 签订 了 “AP1000 核 级 泵 水 力 模 型 联合 
研制 "合同 ,并 与 中 国 核 电工 程 有 限 公司 签订 了 “ 主 
给 水 泵 联合 研制 协议 ” ,与 上 海 核 电工 业 设 计 院 签 
订 了 "API1000 化 容 补水 泵 ”联合 研制 协议 ,与 中 广 
核 工 程 有 限 公 司 签订 了 “ 核 二 级 安全 喷 淋 有 汞 、 低 压 
安 注 录 的 联合 研制 协议 ”, 与 中 国 原子 能 科学 研究 
院 签订 了 “中 国 试验 快 堆 主 循环 泵 联合 研制 协议 ”; 
启动 了 核 二 级 上 充 泵 的 样机 研制 工作 ,并 计划 于 
2011 年 底 完 成 样机 国家 级 鉴定 和 核 二 级 证 扩 证 。 
公司 同 国家 能 源 局 .中 国 机 械 工业 联合 会 联合 组 织 
召开 了 “输油管 线 主 泵 技术 ”项 目 评审 会 ,会 议 通 过 
了 项 目 评审 。 

三 市 场 及 销售 

2010 年 ,和 泵 行业 经 济 效益 平稳 增长 , 主 营业 务 
收入 利润、 利税 总 额 保 持 稳定 增长 势头 。138 家 
会 员 企业 实现 主 营 业务 收入 344. 4 亿 元 ,同比 增长 
10. 6% , 增 速 同比 增加 3. 7 个 百分点 。47 家 重点 骨 
干 企业 完成 主 营业 务 收入 227. 6 亿 元 , 占 泵 行业 主 
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营业 务 总 收入 的 66.1% , 2010 年 泵 行业 主 营业 务 
收入 前 20 名 企业 见 表 3。 


表 3 2010 年 泵 行业 主 营 业务 收入 前 20 名 企业 


企业 名 称 增长 


EOL AR Fb (RHA) ABR ZS 


223 658 24. 1 


2 | 上海 东 方 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 | 162 019 10. 6 
3 | 上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 158 278 5.4 
4 | 让 球 集团 有 限 公司 120 289 | -6.8 
5 | 上 海 熊猫 机 械 (集团 ) 有 限 公 司 | 119 123 3.0 
6 | 山东 博 泵 科技 股份 有 限 公 司 110 331 3.6 
7 | 上 海 电 力 修造 总 三 有 限 公司 106 413 | -10.7 
8 | RET WR ARAF 87 336 
9 | 湖南 湘 电 长 沙 水 和 有 限 公 司 84 493 | 20.0 
10 | 安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公 司 82 106 | 54.9 
RERE ARAT 78 893 15.2 
ESLER A RAB 77 296 | -8.5 
南方 泵 业 股 份 有 限 公司 63256 | 60.1 
山东 华 成 集团 有 限 公司 59 067 46.6 
威乐 (中 国 ) 水 泵 系统 有 限 公 司 | 54145 | 30.1 
i Bt FRY HA RAR 49 314 27.9 
TA SE AK Ha FW AB BR ZS 48 252 | -8.2 
RA — AFR ABR 48 133 | 29.5 
山东 长 志 泵 业 有 限 公 司 48 080 5.0 


大 耐 人 菏 业 有 限 公 司 47 357 25.7 





2010 年 , 录 行 业 实 现 出 口交 货 值 27.4 亿 元 , 同 
比 下 降 3.9% 。2010 年 下 半年 , 随 着 国际 经 济 环境 
的 逐步 回暖 ,和 泵 行业 企业 出 口 市 场 呈现 明显 好 转 。 
如 丰 球 集团 有 限 公 司 实现 出 口交 货 值 4.1 亿 元 , 同 
比 增 长 521. 1% ;石家庄 强大 泵 业 集 团 有 限 责任 公 
司 实 现 出 口交 货 值 7 950 万 元 ,同比 增长 245.5% ; 
湖南 湘 电 长 沙 水 条 有 限 公 司 实现 出 口交 货 值 1.8 


” 亿 元 ,同比 增长 100. 0% ;广东 凌 霄 泵 业 有 限 公司 实 


现 出 口交 货 值 1.6 亿 元 ,同比 增长 72.4% 。 华 北 、 
华东 中南 等 地 区 的 部 分 企业 也 加 大 了 对 国外 市 场 
的 销售 力度 ,出 口交 货 值 较 上 年 也 成 倍增 长 。2010 
年 泵 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企业 见 表 4。 
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表 4 2010 年 泵 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企业 


丰 球 集团 有 限 公司 

湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 
山东 博 泵 科技 版 份 有 限 公司 
浙江 新 界 泵 业 股份 有 限 公司 
浙江 山河 实业 有 限 公司 

广东 凌 霄 泵 业 股份 有 限 公司 
山东 长 志 泵 业 有 限 公司 
南方 泵 业 股 份 有 限 公司 

安徽 莱恩 电 泵 有 限 公司 

埃 梯 梯 水 与 污水 处 理 系统 ( 沈 
阳 ) 有 限 公司 
石家庄 强大 泵 业 集团 有 限 责任 
AS 

广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公司 
安徽 三 联系 业 股份 有 限 公司 
上 海 凯 泉 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 
上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 
山东 双 轮 股份 有 限 公司 

江苏 海狮 制造 有 限 公司 
IER WG PRA A 

沈阳 启 源 工业 泵 制造 有 限 公司 
上 海 凯 士 比 泵 有 限 公司 


2010 年 ,有 泵 行业 企业 产品 销售 率 为 97. 87% , 
同比 增加 1. 68 个 百分点 。 其 中 ,东北 地 区 产销 率 
为 100. 52% ,同比 增加 10. 14 个 百分点 ;华北 地 区 
产销 率 为 103. 58% ,同比 增加 3. 47 个 百分点 ;西北 
地 区 产销 率 为 99. 28% ,同比 增加 1.35 个 百分点 ; 
华东 地 区 产销 率 为 98. 13% ,同比 增加 1. 61 个 百 分 
点 ;中 南 地 区 产销 率 为 93.27% ,同比 减少 3.22 个 
百分点 ;西南 地 区 产销 率 为 94. 86% ,同比 减少 
1.48 个 百分点 。 | 

2010 年 , ATL EY SA RM 26. 0 亿 元 ， 
同比 增长 13.0% , 增 速 同比 回落 3.1 个 百分点 ; 实 
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5 
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现 利税 总 额 40.9 亿 元 ,同比 增长 5. 1% , 增 速 同比 


回落 13. 9 个 百分点 。138 家 会 员 企业 中 , 僵 利 企业 
129 家 ,亏损 企业 8 家 ,持平 企业 1 家 ,企业 亏损 面 


收 率 。 重 点 骨干 企业 实现 利润 总 额 17. 3 亿 元 , 占 
泵 行业 利润 总 额 的 66. 5% 2010 年 泵 行业 利润 总 
额 前 20 名 企业 见 表 5。 


5 2010 年 泵 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 


序号 企业 名 称 


上 海 凯 泉 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公司 
丰 球 集团 有 限 公司 

上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 

上 海 熊 猫 机 械 ( 集 团 ) 有 限 公 司 
安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公司 
EB ART RAL RHA) ARAR 
广东 省 佛山 水 泵 三 有 限 公司 
南方 案 业 股份 有 限 公司 
浙江 新 界 条 业 股 份 有 限 公 司 
威乐 (中 国 ) 水 和 泵 系统 有 限 公司 
LL As RAR AB Be Rt A BR 
BT — TRA PR wl 

LL AR Ke a FR MY A BR ZS 

TT Dp HAP AR ND AEA BR 2 
15 | KERER IARAA 

16 | ARRAMA RZ 

17 | 南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公司 
18 | SM Tis A 2s Fe bP Se BR ZS 
19 | aA RE ERR YA BR ZS 

上 海上 条 (集团 ) 有 限 公司 


Oo co ~u ê A A AA Wù N m 


—_ æ  — =- 
e WwW NN e O 





2010 年 , R ITA A OM at Sk A AN 
192. 94% ,同比 增加 9.41 个 百分点 。 从 国家 考核 
的 单项 指标 来 看 , 除 总 资产 贡献 率 和 流动 资产 周转 
率 略 有 下 降 外 ,其 他 指标 全 面向 好 。 评 价 和 考核 企 
业 盘 利 能 力 的 总 资产 贡献 率 为 12. 74% ,同比 减少 
0.63 个 百分点 ,但 仍 高 于 国家 标准 值 (10.7% ) 
2. 04 个 百分点 ;反映 企业 净 资 产 变 动 和 发 展 能 力 的 
资本 保值 增值 率 为 121. 26% ,同比 增加 3.71 个 百 
分 点 ,高 于 国家 标准 值 (120% )1.26 个 百分点 ; 肥 
映 企业 经 营 风 险 的 资产 负债 率 为 55. 14% ,同比 减 
少 1. 83 个 百分点 , 低 于 国家 标准 值 (60% )4. 86 个 
百分点 (这 项 指标 是 逆 指 标 , 率 值 低 于 60% ,说 明 
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企业 无 风险 经 营 ) ;反映 企业 经 营 状 况 .资金 利用 效 
果 的 流动 资金 周转 率 为 1.42 次 ,同比 减少 0.04 
次 , 低 于 国家 标准 值 (1. 52 次 )0.1 次 ;反映 企业 投 
人 的 生产 成 本 及 费用 经 济 效益 的 成 本 费用 利润 率 
为 8.15% ,同比 增加 0. 19 个 百分点 ,高 于 国家 标准 
值 (3.71% )4. 44 个 百分点 ;反映 企业 生产 效率 和 
7 NEL A HY Be Ba SF BE p38) 136 770 元 /人 ,同比 
增加 15 669 元 /人 ;反映 企业 产品 产 、 销 衔接 状况 的 
产品 销售 率 为 97. 87% ,同比 增加 1. 68 个 百分点 ， 
高 于 国家 标准 值 (96% )1. 87 个 百分点 。2010 ER 
行业 经 济 效 益 综 合 指 数 前 20 名 企业 见 表 6。 
2006 ~ 2010 年 泵 行业 经 济 效益 综合 指数 变化 情况 
见 图 1。 


表 6 2010 年 泵 行业 经 济 效益 综合 指数 
前 20 名 企业 


合肥 华 升 泰 阐 有 限 责任 公司 。 
埃 梯 梯 水 与 污水 处 理 系统 (沈阳 ) 有 限 公司 
"ms 












2 


经 济 效益 综合 指数 (%) 







一 $9 一 经 济 效益 综合 指数 
企 


| 15562 | 16560 | 17251 | 18353 | 19294 | 


( 续 ) 
经 济 效 益 
综合 指数 
(% ) 
丰 球 集团 有 限 公 司 
江苏 振 华 菏 业 制造 有 限 公司 393. 87 
安徽 三 联 倘 业 股 份 有 限 公司 391. 12 
威乐 (中 国 ) 水 泵 系统 有 限 公司 371. 33 
上 海山 川 宵 业 制 造 有 限 公司 345. 61 
沈阳 启 源 工业 泵 制造 有 限 公司 342. 20 
bie Bee ARAR 324. 32 
南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公司 318. 02 
He PFE EE AW A BRS 311. 70 
广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 306. 86 
RAK AR ABR al 306. 86 
湖北 神龙 泵 业 有 限 公 司 305. 81 
重庆 明珠 机 电 有 限 公 司 301. 19 
昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公 司 297. 76 
长 沙 佳能 通用 泵 业 有 限 公司 295. 54 
山东 博 泵 科技 股份 有 限 公 司 294. 63 
上 海 华 联系 业 有 限 公 司 278. 10 
FERD RARA) 有 限 公 司 265. 79 





















图 1 2006 ~2010 年 泵 行业 经 济 效益 综合 指数 变化 情况 


大 耐 泵 业 有 限 公 司 抓 住 新 一 轮 世 界 经 济 上 升 
周期 的 机 遇 ,积极 稳妥 地 推进 目 吴 发 展 ,全 面 推进 
产品 升级 ,完善 国际 销售 网 络 ,扩大 出 口 能 力 , 实 现 
了 市 场 销售 的 更 大 突破 。2010 年 完成 主 营业 务 收 
A 47 357 万 元 ,实现 利润 总 额 4 678 万 元 ,纳税 
7 800 万 元 。 

屠 州 水 条 制造 有 限 公 司 完 善 组 织 架 构 和 市 场 
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网 络 ,大 力 实施 项 目 运作 ,确保 了 经 营业 绩 的 稳步 
提升 。2010 年 ,公司 实施 的 主要 销售 举措 有 :中 实 
施 项 目 运 作 。 重 点 针对 煤矿 企业 、 自 来 水 企业 、 大 
型 钢铁 上 .大 型 排涝 工程 及 石化 企业 等 ,开展 项 目 
运作 ,全 面 提升 招 投标 管理 .信息 管理 等 企业 基础 
管理 水 平 。 包 建立 销售 与 采购 合并 的 组 织 管理 架 
构 。 将 采购 部 划 入 销售 部 门 统一 管理 ,缩短 产 购销 


协调 渠道 ,形成 了 适应 市 场 的 快速 反应 机 制 。 凶 积 
极 拓宽 市 场 准 人 空间 。 利 用 集团 公司 优势 ,实现 水 
泵 .电动 机 . 电 控 设备 和 闸 除 的 成 套 配 置 ;申报 煤矿 
安全 标志 认证 及 开发 煤矿 用 有 泵 新 产品 ,以 期 在 短期 
内 进入 煤矿 行业 ;申请 消防 产品 鉴定 认证 和 部 分 消 
防 产 品 准 入 认证 ,以 保持 消防 泵 的 市 场 占有 率 。 

2010 年 , 南 永 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公 司 销售 
污水 污 物 潜水 电 泵 及 水 处 理 设备 18 348 S (E), 
销售 额 38 113 万 元 。 公 司 产品 主要 应 用 于 我 国 水 
利 工程 市政 工程 .石油 化 工 、 轨 道 交 通 , 污 水 处 理 
厂 和 上 自来水 厂 等 国民 经 济 领 域 。 


2010 年 ,浙江 新 界 泵 业 股 份 有 限 公司 完 成 销售 


额 约 5. 6 亿 元 (不 含 税 ) ,其 中 国内 贸易 销售 额 占 总 
销售 额 的 54% 左右 ,国际 贸易 销售 额 占 46% 左右 。 
国内 市 场 主要 覆盖 华东 西南 ,华南 、 华 中 等 地 区 ， 
约 占 产品 销售 总 额 的 80% 以 上 ;国际 市 场 主要 以 亚 
洲 、 非 洲 ,拉丁 美洲 国家 为 主导 市 场 , 占 外 贸 总 额 的 
85% ,欧美 市 场 占 外 贸 总 额 的 15% 左右。 

湖南 远 通 泵 业 有 限 责任 公司 为 完成 年 初 制定 
的 各 项 经 营 预算 指标 , 狠 抓 企业 内 部 控制 和 管理 ， 
强化 企业 风险 管理 意识 ,开展 规范 经 营 ,不 断 完善 
生产 经 营 、 采 购销 售 、 资 产 购置 等 重点 环节 的 制度 
建设 和 监督 检查 ,建立 了 有 效 的 财务 管理 岗位 责任 
制度 和 相关 的 规章 制度 ,如 《资金 预算 管理 制度 》、 
新 《营销 条 例 》《 员工 绩效 考核 办 法 》 及 《部 门 及 员 
工 岗位 职责 》 等 。 同 时 狠 抓 产品 市 场 的 拓展 ,始终 
把 产品 的 营销 工作 放 在 第 一 位 。2010 年 主要 做 了 
以 下 几 个 方面 的 工作 :中 进一步 完善 营销 政策 , 拓 
宽 营 销 渠道 和 营销 模式 ,整顿 营销 队伍 。 年 初 , 结 
合 公司 实际 情况 出 台 了 新 的 《营销 条 例 》, 规 范 和 统 
一 了 产品 的 代理 方式 ,有 效 地 调动 了 代理 商 的 积极 
性 。 新 的 《营销 条 例 》 简 化 了 营销 人 员 的 业绩 考核 
办 法 并 适度 放宽 了 考核 条 件 , 同 时 按照 新 《营销 条 
例 》 对 营销 人 员 的 管理 要 求 ,陆续 清 退 了 一 批 不 称 
职 的 营销 人 员 ,对 下 一 步 营 销 业 务 的 开展 起 到 了 一 
定 的 促进 作用 。@) 一 切 服务 于 生产 ,确保 按 质 按 量 
按时 服务 客户 。 公 司 的 产品 具有 批量 小 .品种 型 号 


行业 概况 


复杂 .个 性 化 强 的 特点 ,在 生产 安排 上 严格 按照 订 
单 组 织 生产 和 采购 ,严格 按 各 环节 各 流程 的 操作 要 
求 运作 ,确定 合理 的 时 间 节 点 ,在 资金 使 用 方面 优 
先 保障 月 度 生产 经 营 计划 的 完成 ,确保 按 销售 合同 
执行 ;物资 管理 上 规范 采购 流程 和 采购 行为 , 货 比 
三 家 ,对 大 宗 采 购 合 同 严格 控制 和 把 关 。 包 强调 风 
险 管理 ,防微杜渐 ,积极 有 效 地 预防 财务 风险 和 内 
部 管理 风险 。 公 司 设立 了 专门 的 内 部 管理 机 构 , 组 
织 人 员 对 应 收 款 项 的 清理 和 催收 、 价 格 审核 和 合同 
审批 等 方面 进行 控制 和 监督 ,取得 了 一 定 的 效果 。 
特别 是 在 现金 风险 管控 方面 ,新 一 届 董 事 会 制定 了 
资金 的 预算 管理 制度 ,并 把 清理 前 期 应 收 账 款 作为 
工作 重点 ,强调 货款 回笼 坚持 “ 谁 签订 的 销售 合同 ， 
谁 负 责 收 回 货 款 ” 的 原则 ,并 将 货款 回答 作为 销售 
部 门 负 责 人 业绩 考核 的 重要 指标 ,货款 一 律 回笼 到 
公司 的 指定 账户 。 侈 严 把 成 本 费用 控制 关 ,节约 每 
一 分 钱 ,以 较 少 的 资金 创造 出 最 大 的 效益 。2010 年 
1 ~11 月 销售 费用 ,管理 费用 .财务 费用 均 比 上 年 有 
较 大 幅度 的 减少 。 

四 、 科 技 成 果 及 新 产品 

2010 年 ,和 泵 行业 继续 加 大 科技 投入 力度 ,不 断 
加 快 新 产品 开发 步伐 ,研制 出 一 大 批 高 科技 含量 、 
高 附加 值 的 新 产品 ,为 振兴 我 国 装 备 制造 业 , 促 进 
泉 行 业 科技 进步 ,推进 国民 经 济 建设 做 出 了 新 的 贡 





献 。138 家 会 员 企 业 完成 新 产品 产值 118. 9 亿 元 ， 
同比 增长 3% 。2010 年 泵 行业 新 产品 产值 前 20 名 
企业 见 表 7。 


表 7 2010 年 泵 行业 新 产品 产值 前 20 名 企业 













企业 名 称 


丰 球 集团 有 限 公司 


2 | 上 海 能 猫 机 械 (集团 ) 有限 公 司 33.7 
3 | 山东 华 成 集团 有 限 公司 58. 4 
4 | BARI Ub ak Fe A RAE -0.1 
5 | 南方 泵 业 股份 有 限 公司 54. 6 


EMER RL (AI) ARAR 
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( 续 ) 

















EMPL HRA IR A] 
UR SE A Ha Fe a BR ZS 
广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 


27.1 
10. 5 


10 | 上 海 东 方 宋 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 9.4 
11 | 山东 博 泵 科技 股份 有 限 公 司 1.1 
12 ERKE ARHAR -13.3 
13 | 南京 蓝 次 制 和 集团 股份 有 限 公司 0.3 
14 | WAR REF UL ARZ al 10. 8 
15 | 安徽 三 联 菏 业 股 份 有 限 公司 54.9 
16 | SAREE RR APR 28. 6 
17 | KWRA RAR 13.2 
18 | Pre A RR A RAF 25.2 
19 | RRA AAW ARA al 35.3 


山东 同 泰 集团 有 限 公 司 


有 泵 行业 新 产品 产值 连续 5 年 保持 持续 增长 的 
态势 。2006 ~ 2010 年 泵 行业 新 产品 产值 见 图 2。 


新 产品 产值 《 亿 元 ) 


2010 年 ,大 了 耐 蔷 业 有 限 公司 不 断 加 大 科技 投入 
力度 ,先后 完成 了 多 项 产品 的 科研 任务 。(DASDR 
重工 位 石油 化 工 流 程 泵 , 即 API610 BB2 高 温 高 压 
离心 泵 ,产品 技术 达到 了 国际 先进 水 平 ,可 以 替代 
进口 ,主要 应 用 于 重工 位 和 较为 苛刻 的 工 况 条 件 。 
QHB BER, Bl API610 BBS 增 速 型 高 压 注水 泵 ， 
产品 技术 达到 国际 领先 水 平 。 产 品 的 创新 点 有 高 
压 的 背 对 背 结构 、 抽 蕊 式 设计 锻造 简体 及 强制 润 
HRA OYW 大 型 液 下 泵 , 即 双 相 钢 海水 泵 。 产 
品 为 混流 式 设 计 , 技 术 达 到 了 国际 领先 水 平 ,主要 
应 用 于 国内 外 海水 淡化 项 目 。)LHGG 一 M 液 下 
泵 ,API610 VS4 型 巢 产品 技术 达到 国际 领先 水 平 。 
输送 剧 毒 介 质 的 泵 产品 一 一 光 气 泵 研制 成 功 , 现 
场 运行 稳定 ,具有 广泛 的 市 场 前 景 。@VP400 一 
7630 是 公司 有 中 以 来 研制 的 最 大 的 立 式 管线 泵 。 
中 5 高压 注 水 泵 研制 成 功 ,当前 正在 现场 试制 。@@ 大 
型 供水 泵 ,产品 技术 达到 国内 领先 水 平 。 








图 2 2006 ~ 2010 年 泵 行业 新 产品 产值 


2010 年 , 闵 州 水 泵 制造 有 限 公司 经 过 结构 优化 
”和 材质 改进 ,完成 了 大 口径 轴 流 泵 1600ZLB 的 试制 
与 生产 ,实现 了 高 效能 、 低 能 耗 、 低 噪声 .运行 安全 
可 靠 的 开发 设计 目标 。 该 产品 已 应 用 于 排涝 站 项 
目 工程 。 公 司 继续 实施 国家 级 星火 计划 项 目 YDB 
型 防洪 排涝 移动 泵 站 项 目的 开发 。 该 项 目的 总 体 
设计 原理 为 : 主 泵 及 执行 机 构 安 装 在 挂车 上 ,使 用 
机 动车 把 挂车 拖 至 工作 地 点 ,安装 快速 管道 后 , 由 
执行 机 构 把 主 泵 沿 着 滑 轨 送 至 水 中 工作 位 置 并 定 
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位 。 工 作 结 束 后 ,由 执行 机 构 把 主 泵 收回 于 挂车 
上 ,达到 快速 ,安全 便捷 的 目标 。 在 产品 研发 过 程 
中 ,公司 加 快 产品 升级 步伐 ,组 织 技 术 力 量 对 现 有 
设备 进行 改造 ,设计 开发 工艺 工装 ,在 不 增加 大 型 
机 加 工 设备 的 情况 下 ,满足 了 大 口径 双 吸 条 、 多 级 
Fe . 轴 流 泵 的 生产 要 求 。 

2010 年 , 丰 球 集团 有 限 公 司 开 发 了 W 系列 中 
的 WQQ20—40—7. 5 WQQ40—25—7. 5 ,WQQ17— 
25—4 75 7K 75 W R 7K U) Bl E R, WQ45—22—7. 5 


(2P) 75 7K 75 Wy He 7K E R , QX40 一 12 一 2.2 泥 沙 型 
PEK HA R, SJ100 不 锈 钢 冲压 射流 有 泵 , SF10000、 
SF15000 K ji E m R g, AQU75M, AQU100M, 
AQU150M 不 锈 钢 污水 污 物 泵 , VTX50G、VTX35G 
潜水 排污 人 泵 ;完成 了 ASC1000 %75 R, CUUTTER 
150GL 卧 式 切割 排污 泵 , CH4 一 20 多 级 卧 式 离心 
R , DEEP750 .DEEP1200 多 级 塑料 潜水 有 泵 的 图 样 设 
计 ; 改 进 了 PW AT LT 系列 的 机 械 密封 装配 工艺 ， 
保证 了 机 械 密封 的 装配 既 清洁 又 精密 , 静 环 的 平面 
跳动 控制 在 0.08mm 以 内 ;彻底 解决 了 UPFF 高 压 
汽油 机 票 存在 的 问题 ,确保 该 泵 进入 批量 生产 阶 
段 。 公 司 还 完善 了 VSP 系列 旋 流 式 60Hz KRAY 
叶轮 水 力 模型 和 USC 系列 50Hz 水 和 泵 的 叶轮 水 力 
模型 ,并 完成 了 试 样 定 型 ;完成 了 荷兰 AKAY 公司 
化 工 泵 的 图 样 整理 。 公 司 根据 客户 的 质量 反馈 ,加 
强 了 水 泵 装配 质量 的 控制 ,解决 了 装配 质量 问题 ， 
如 轴承 的 毗 动 、 出 水 口 的 垂直 度 、 机 械 密封 的 清洁 
及 静 环 平面 跳动 等 。 

2010 年 9 月 ,辽宁 恒星 泵 业 有 限 公 司 研制 生产 
的 HPT2483 一 194 大 功率 管线 输送 油泵 机 组 项 目 通 
过 了 国家 级 产品 成 果 鉴 定 ,产品 各 项 指标 均 达 到 或 
超过 国外 同类 产品 的 技术 水 平 ,填补 了 国内 空白 。 
HPT2483 一 194 大 功率 管线 输送 油泵 为 单 级 双 吸 水 
EB FT Eb sh Bob RR, 产品 主要 技术 参数 :流量 
2 843m Ah ,扬程 194m ,效率 88% ,转速 2 985r/min; 
振动 Smm/s ,噪声 85dB。 该 产品 采用 先进 的 设计 软 
件 , 执 行 API610 标准 ,吸纳 国外 同类 产品 设计 、 制 造 
的 先进 经 验 ,以 合理 的 生产 工艺 ,严格 的 质量 监控 ， 
一 流 的 加 工 设 备 ,确保 产品 具有 结构 合理 \ 高 效 届 


”能 ,质量 可 靠 运 行 平稳 ,造型 美观 ,维护 方便 ,监控 


功能 齐全 环境 适应 性 强 和 使 用 可 靠 等 诸多 显著 优 
Mo ARHAR ITHE. Ah MR URE E 
表 和 电 伴 热 保温 系统 七 大 部 分 组 成 。 具 体 结 构 如 
下 :也 泵 体 为 甲 式 水 平 中 开 式 结构 ,采用 双 蜗 壳 式 
设计 ,具有 径 向 力 小 、 水 力 效 率 高 ,维修 方便 等 特 
Ao RRR OREHE TREE, RAR J a Pe 
进出 口 管线 和 电动 机 。 忆 叶轮 采用 单 级 双 吸 闭 式 
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结构 ,三维 抗 汽 蚀 优 化 设计 及 过 流 表面 硬化 处 理 ， 
使 泵 具有 使 用 寿命 长 .效率 高 轴 辣 力 小 及 抗 汽 刨 
性 能 好 等 特点 。@ 轴 采用 刚性 结构 设计 ,轴承 间 跨 
度 短 , 轴 封 处 挠 度 小 ,运行 平稳 。 由 轴承 采用 滚动 
轴承 及 上 自 润滑 方式 ,轴承 箱 设 有 防爆 电 加 热 器 , 可 
保证 润滑 油 在 户外 低温 环境 下 使 用 。 名 采用 英国 
JohnCrane 公司 的 机 械 密封 ,并 配置 高 性 能 旋 液 分 
Aio OME T BMA. me EREM E E EA Ee 
动 变 送 器 和 密封 泄漏 检测 装置 。 这 些 配套 仪表 能 
够 可 靠 地 进行 自动 监测 和 自动 报警 ,保证 泵 的 安全 
运行 。 电 伴 热 与 保温 系统 主要 由 加 热 部 件 、 温 控 
箱 和 保温 外 完 组 成 。 该 系统 功能 完整 .运行 可 靠 、 
操作 方便 ,适用 于 远程 监控 。 该 产品 已 经 应 用 于 沈 
阳 输 油气 分 公司 铁岭 站 项 目 , 产 品 发 展 前 景 广阔 。 
南京 蓝 深 制 人 汞 集团 股份 有 限 公 司 研发 的 高 扬 
程 无 过 载 潜 水 排污 和 泵 为 2007 年 立项 的 国家 “863” 
计划 项 目 。 当 前 ,已 经 生产 出 几 种 比 转 速 优秀 的 泵 
模型 样机 和 若干 种 高 扬程 无 过 载 潜水 排污 泵 系列 
产品 。 经 检测 ,产品 效率 指标 超过 国家 和 和 泵 行业 标 
准 ,性 能 指标 已 达到 国际 先进 水 平 。 公 司 的 高 扬程 
无 过 载 潜水 排污 泵 、 厂 用 矿 用 隔 爆 型 湾 水 电 和 和 了 
型 系列 破 肆 机 等 试制 产品 都 通过 了 中 国 机 械 工业 
联合 会 组 织 的 科技 成 果 鉴 定 ,综合 技术 指标 均 达 到 
国际 先进 水 平 。 其 中 , 厂 用 隔 爆 型 潜水 电 泵 2010 
年 被 认定 为 江苏 省 高 新 技术 产品 。2010 年 ,公司 开 


发 的 新 产品 主要 有 :中 城市 污水 处 理 用 吸 ( 刮 ) 泥 


机 。 该 产品 采用 复合 中 心 支 板式 中 心 传动 , 吸 口 自 
RUE ,克服 了 活性 污 泥 含水 率 高 难以 刮 集 的 困 
难 , 同 时 避免 了 周边 传动 的 吸 泥 机 行走 装置 在 冰冻 
情况 下 的 打滑 现象 ,保持 了 行走 平稳 。 凶 CSGCY 型 
PSR AE S| SLA SUAS BR TS BL. ArT in Ais ELAR 
与 煤 下 机 条 部 件 分 离 , 洪 上 机 架 固 定 在 行走 机 构 
上 ,行走 机 构 可 在 固定 的 平行 钢轨 上 平行 移动 , 产 
品 适 用 于 大 中 型 排水 工程 . 农 灌 站 等 渠道 较 宽 的 给 
排水 工程 。 电 洪水 双 辐 贯 流 条 。 一 种 新 型 的 湾 水 
双向 贯 流 泵 ,是 采用 国家 标准 和 发 明 专 利 研制 的 ， 
叶轮 前 后 都 装 有 径 向 均匀 分 布 的 导 叶 ,每 片 导 叶 均 
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由 固定 部 分 和 活动 部 分 组 成 。 国 大 型 高 压 潜 水 轴 
流 泵 。 该 产品 采用 6 极 电动 机 ,在 电动 机 和 水 力 部 
件 之 间 通 过 行星 齿轮 减速 机 联接 ,以 保证 潜水 轴 流 
泵 获得 需要 的 低 转 速 。@@ 双 曲面 搅拌 机 。 该 产品 
采用 立 式 结构 ,全 向 推 流 ,搅拌 量 大 ,搅拌 效果 好 ， 
水 下 无 易 损 件 ,维护 简单 ,使 用 寿命 长 。 叶 轮 采 用 
非 叶 片 结构 ,不 会 缠绕 异物 ,在 较 大 程度 上 可 以 替 
代 传统 的 桨 板式 搅拌 方式 ,具有 良好 的 市 场 前 景 。 
2010 年 ,上 海 阿波 罗 机 械 股 份 有 限 公 司 研制 了 
7 种 新 产品 。@@ 辅 助 给 水 汽 动 奈 。 该 产品 在 核电 
站 中 的 主要 功能 是 作为 蒸汽 发 生 器 主 给 水 泵 或 系 
统 供水 发 生 故 障 时 的 备用 泵 。 在 某 些 工 况 下 ,辅助 
给 水 泵 及 其 系统 将 蔡 代 主 给 水 泵 及 其 系统 进行 工 
作 , 排 出 反应 堆 的 释 热 , 即 机 组 起 动 及 反应 堆 冷 却 
剂 系统 的 加 热 . 热 停 堆 及 使 反应 堆 冷 却 剂 系统 冷却 
至 余热 排出 系统 可 以 投入 运行 的 程度 。 从 安全 角 
度 来 看 ,当主 给 水 系统 的 任何 一 个 环节 如 主 给 水 
FL .给 水 管 路 低压 给 水 加 热 器 系统 凝结 水 抽取 系 
统 及 凝 汽 器 真空 系统 发 生 故 障 时 ,辅助 给 水 汽 动 泵 
及 其 系统 应 立即 投入 运行 以 排出 堆 芯 剩余 热量 , 直 
到 余热 排出 系统 可 以 投入 运行 。@ 乏 燃料 水 池 冷 
却 泵 。 该 产品 与 其 所 在 回路 中 的 热 交换 器 、 乏 燃料 
水 池 组 成 冷却 回路 ,并 在 回路 中 承担 输送 料 液 的 功 
能 ,服务 于 乏 燃 料 水 池 ; 泵 与 其 所 属 回 路 中 其 他 设 
备 组 成 的 冷却 回路 连续 运行 , 带 走 乏 燃 料 水 池内 过 
燃料 组 件 释 放 的 剩余 热量 ,限制 水 池水 温 不 高 于 
50% 。 图 化 学 添加 剂 混 合 泵 。 该 产品 在 核电 站 的 
主要 功能 :电站 正常 运行 期 间 ,化 学 添加 剂 混合 泵 
间断 运行 ,每 Sh 运行 20min, 以 使 化 学 添加 剂 箱 内 
的 NaOH 溶液 均匀 化 ,其 中 部 分 流量 用 于 防止 淹没 
在 NaOH 溶液 中 的 喷射 器 吸管 堵塞 。@@ 凝 结 水 
泵 。 该 产品 在 高 度 真 空 的 条 件 下 将 凝 汽 器 热 井 中 
的 凝结 水 抽出 ,并 输送 接近 于 凝 汽 器 压力 的 饱和 温 
度 水 。 回 硼酸 输送 泵 。 该 产品 在 核电 站 中 的 主要 
功能 :向 硼酸 贮存 箱 REA003BA , REAOO4BA 中 首 
次 注入 或 补充 4% 的 硼酸 溶液 ;在 额定 流量 下 向 化 
容 系统 (RCV) 添加 硼酸 溶液 ;通过 直接 硼 化 管线 向 
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主 冷 却 剂 添加 4% 的 硼酸 溶液 ; 向 换 料 水 箱 
PTROOIBA 中 首次 注 人 或 补充 1.25% 的 硼酸 溶液 。 
(©) 设备 冷却 水 泵 。 该 产品 在 核电 站 中 的 主要 功能 : 
冷却 各 种 核 岛 热 交换 器 ;通过 由 设备 冷却 水 菏 冷 却 
的 热 交 换 器 ,将 热 负 荷 传递 至 海水 中 ; 在 核 岛 热 交 
换 岩 和 海水 间 形 成 屏障 ,以 防止 来 自 有 关 热 交换 器 
的 放射 性 流体 不 可 控 地 释放 到 海水 中 。 设 备 冷 却 
水 有 泵 主要 安全 功能 如 下 :在 正常 和 事故 运行 工 况 
下 ,与 重要 厂 用 安全 水 有 泵 系统 一 起 把 热量 从 重要 的 
与 安全 有 关 的 房间 、 系 统 和 设备 传递 到 最 终 热 
阱 一 一 海水 ; 当 被 冷却 的 热 交 换 器 (被 污染 和 可 能 
被 污染 ) 发 生 泄漏 时 ,设备 冷却 水 泵 可 防止 放射 性 
流体 不 可 控 地 释放 到 海水 中 。 设 备 冷却 水 系统 回 
路 包括 两 个 独立 的 安全 系列 ( 由 应 急电 源 A 系列 和 
B 系列 供电 ) 和 一 个 公用 环 路 ( 由 两 个 安全 系列 中 
的 任 一 系列 来 承担 ) 。@ 重 要 厂 用 水 泵 。 该 产品 在 
核电 站 中 的 主要 功能 是 将 设备 冷却 水 系统 传输 来 
的 液体 热量 最 终 传输 给 海水 ,或 者 说 抽取 海水 对 设 
备 冷却 水 进行 冷却 。 即 使 在 停 堆 时 ,该 水 泵 也 要 保 
持 运 行 , 其 重要 性 不 言 而 喻 。 上 述 产 品 均 已 完成 样 
品 制 造 并 通过 了 国家 级 专家 鉴定 。 

PONT A zs Feb BA BR Zs E “BOS 型 中 开 
式 单 级 双 吸 离心 泵 系列 节能 研发 与 应 用 ”项 目 被 列 
入 广东 省 2010 年 科技 计划 项 目 ,2010 年 12 月 底 前 
研发 的 首 批 新 产品 的 主要 技术 指标 “效率 ”平均 达 
到 GB 19762 一 2007《 清 水 离心 泵 能 效 限定 值 及 节 
能 评价 值 》 标 准 的 节能 评价 值 , 优 于 国际 先进 水 平 。 
“新 一 代 大 型 轴 流 泵 人 研发 与 应 用 ”项 目 被 列 和 广东 
省 2010 年 中 小 企业 自主 创新 和 转型 升级 科技 计划 
项 目 ,年 内 完成 了 $500mm、4$700mm、4$900mm、 
1 200mm 口 径 泵 产品 的 研发 和 试制 。 该 项 目 研发 
的 产品 除 具 有 一 般 产 品 的 特征 外 ,还 具有 创新 性 、 
先进 性 继承 性 和 节能 的 四 大 创新 点 。 这 四 大 创新 
在 我 国 泵 制造 业 是 一 个 突破 ,是 轴 流 泵 改进 设计 创 
新 的 首 例 。 公 司 研制 的 新 型 WFB 无 泄漏 自控 自 吸 
泵 从 根本 上 解决 了 传统 产品 在 使 用 过 程 中 存在 的 
吸 不 上 水 ,或 吸水 时 间 长 ,吸水 性 能 不 稳定 . 轴 回 力 


大 等 问题 。 公 司 针对 问题 的 关键 点 ,提出 了 如 下 解 
决 方案 。@ 设 计 锥 体 吸水 室 解 决 了 泵 进 水 室 设 计 
不 先进 , 排 不 尽 空 气 导致 断 流 的 难题 。@ 改 单 蜗 壳 
单 出 口 压 水 室 为 双 蜗 壳 双 出 日 压 水 室 , 增 大 气 水 分 
离 面积 ;将 水 平 出 口 改 为 垂直 向 上 出 口 ,提高 分 离 
速度 ,采用 两 块 垂直 隔 板 将 分 离 室 中 的 气 水 混合 液 
SH ,提高 分 离 效果 ;将 回流 孔 改 设置 在 隔 舌 之 后 ， 
与 压 水 室 出 水 口 分 别 位 于 隔 板 的 两 端 , 提高 分 离 效 
果 , 将 泵 的 出 水 口 设 置 在 泵 的 顶 盖 上 , 排 尽 泵 内 空 
气 。(@@ 改 立 式 外 混 式 自 吸 泵 为 立 式 内 、 外 混 式 自 吸 
泵 。 设 计 特殊 结构 的 U 形 密封 环 , 引 涡 室 压 水 室 的 
水 射 向 叶轮 进口 ,提高 自 吸 能 力 。@ 设 计 自 动 平衡 
高 真空 的 压 差 装置 。 设 计 自 动 平衡 高 真空 的 副 叶 
轮 室 , 并 将 副 叶 轮 室 由 原来 的 泵 盖 顶 部 改 设置 在 泵 
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兰 和 和 出 水 口 法 兰 内 径 的 下 缘 以 下 ,保证 副 叶 轮 室 
始终 淹没 水 中 ;在 副 叶 轮 下 面 设计 一 个 水 润滑 摩擦 
副 以 封 住 起 动 时 的 高 真空 压 差 ,保证 起 动 时 高 真空 
连续 快速 排 气 ; 合 理 设计 副 叶 轮 平 衡 筋 和 主 叶 轮 平 
衡 筋 所 平衡 压力 的 分 配 比例 ,这 也 是 既 平 衡 轴 回力 
又 保持 高 真空 连续 快速 排 气 的 关键 。 包 除 并 联 管 
路 外 , 稍 出 口 不 需 装 止 回 阅 即 可 顺利 起 动 , 既 减少 
了 管 路 损失 ,又 提高 了 装置 效率 。 人 保留 原 进口 斯 
流 用 电动 空气 阀 ,保证 以 后 起 动 不 用 灌水 。 新 型 
WFB 无 泄漏 自控 自 吸 录 具有 以 下 优 扣 : 吸 程 高 (最 
高 7~8m) , 自 吸 时 间 短 (1 ~ 2min) ,可 连续 频繁 起 
动 ,各 种 参数 的 大 、 小 泵 均 能 高 速 自 吸 。 该 产品 为 
国内 首次 创新 的 专利 产品 。2010 年 广州 市 白云 泵 
业 集 团 有 限 公 司 研发 新 产品 情况 见 表 8。 


表 8 2010 年 广州 市 白云 汞 业 集 团 有 限 公 司 研发 新 产品 情况 








BZL 轴 流 泵 研究 开发 
BHL 立 式 和 斜 流水 研究 开发 

WEB 无 密封 自 琢 条 研究 开发 

BTLX 烟 气 脱硫 条 人 研究 开发 

BPWG 新 型 无 负 压 供水 设备 研究 开发 
重型 潮 浆 永 研 究 开发 
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业 发 展 的 核心 动力 之 一 ,组 建 了 一 支 近 130 人 的 技 
术 研 发 团队 ,形成 了 完备 的 技术 研发 体系 ,具备 了 
较 强 的 自主 研发 能 力 和 工业 设计 能 力 。 特 别 是 
2010 年 ,公司 的 研发 投入 更 是 创 历 史 新 高 ,仅仅 上 
半年 就 超过 2009 年 全 年 的 投入 。 在 人 才 和 资金 的 
支持 下 ,公司 设立 了 专门 的 试制 车 间 .材料 理化 分 
析 实 验 室 和 B 级 精度 的 水 泵 测试 平台 ,大 幅度 提高 
了 公司 的 核心 设计 制造 工 艺 和 检测 能 力 ,使 得 公 
司 拥有 敏捷 的 技术 应 用 优势 和 新 品 研发 能 力 ,在 新 
品 推出 方面 取得 领先 优势 ,2010 年 实现 新 产品 产值 
1.6 亿 元 。 公 司 拥有 国内 一 流 的 水 有 泵 水 力 模 型 库 ， 
依靠 自身 专业 产品 研究 力量 ,使 用 三 元 流 场 仿真 技 
术 对 水 泵 中 流 场 进行 分 析 ; 运 用 电子 束 焊 接 技 术 ， 


BOS PRE BWO 环保 型 排污 泵 结构 .性 能 改进 











2010. 02. 01 2010. 09. 01 





2010. 03. 01 2010. 08. 01 
2010. 03. 01 2010. 11. 01 
2010. 04. 01 2010. 10. O1 
2010. 02. 01 2010. 12. 01 
2010. 06. 01 2010. 09. 01 





2010. 04. 01 2010. 11. O1 


对 关键 部 件 进行 真空 焊接 EE Bea RE BY SRE 

质 更 易 排 除 , 且 焊 缝 表面 光亮 .美观 ,大 大 提高 了 产 
品 的 外 观 品 质 及 使 用 效果 ;运用 数控 纵 切 车 床 的 快 
速 定 位 以 及 直线 搬 补 LR Th .主轴 分 度 定 位 、 螺 
纹 加 工 等 功能 ,实现 了 X Z 两 轴 联 动 加 工 ,了 轴 换 
刀 .主轴 分 度 等 运动 ,以 此 完成 轴 类 零 部 件 的 车 外 
圆 ing TE .螺纹 、 割 模 、 切 断 、 钻 孔 、 攻 丝 及 钻 铣 等 多 
种 加 工 工序 。 这 些 先 进 技术 及 工艺 的 运用 ,使 产品 
的 精度 明显 提升 ,外观 品质 明显 改善 ,无 论 从 外 观 
还 是 从 性 能 等 方面 都 有 质 的 飞 牙 ,大 大 提升 了 产品 
的 品位 ,强化 了 公司 品牌 的 市 场 价值 ,获得 了 用 户 
的 更 多 认可 和 信赖 。 除 了 技术 硬 实力 的 投入 ,公司 
在 技术 软 实 力 上 也 毫 不 懈 食 , 在 专利 技术 申报 、 实 
际 应 用 项 目的 开发 方面 也 取得 了 丰硕 的 成 果 ,2010 
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年 已 取得 40 多 项 专利 授权 ,当前 正在 申请 的 实用 
新 型 专利 为 噶 射 泵 有 泵 体高 压 密封 结构 ,申请 号 
201020236909. 4 ; 发明 专 利 为 章 壳 内 壁 表 面 处 理 办 
法 ,申请 号 201010209747. Xi; 外观 专利 为 屏蔽 条 电 
动机 壳 ,申请 号 201030216234. 2。 公 司 正 在 从 事 的 
研发 项 目 有 : 山 便 拆 式 井 用 潜水 认 。 该 产品 主要 特 
点 是 电动 机 定子 与 机 壳 采 用 间隙 配合 设计 ,不 需 专 
用 的 拆 印 工具 即 可 便捷 地 将 电动 机 部 分 全 部 拆 季 分 
离 , 极 大 地 方便 了 水 泵 的 维修 维护 工作 ,解决 了 深井 
泵 电动 机 维修 方面 的 难题 。@ 智 能 自 吸 友 。 该 产品 
采用 压力 控制 系统 ,结合 变频 及 数 显 技术 ,实现 电 录 
的 节能 运行 ;通过 压力 开关 控制 开 停机 ,实现 全 过 程 
的 自动 控制 ,大 大 提高 了 产品 的 智能 化 水 平 ,有 效 地 
解决 了 水 有 泵 使 用 过 程 中 的 监控 \ 俘 、 起 问题 。 

2010 年 , 南方 泵 业 股 份 有 限 公 司 开 发 了 
TD150、TD200、TD250 3! €¥ 5H (8 IP R, CDLKF30, 
CDLKF42、CDLKF65 HR AK BRB RR, NI- 
SO150—125, NISO200—150 型 端 吸 离心 泵 ， 
CDL120 .CDL150 , CDL200 轻型 立 式 多 级 离心 泵 。 
实现 新 产品 产值 4.9 亿 元 ,同比 增长 53. 1% 。 

2010 年 , 山东 华 成 集团 有 限 公 司 开 发 了 


2BEC80 .2BEC100 .2BEC120 .2BEC130 大 型 水 环 真 
空 泵 系列 产品 ,实现 新 产品 产值 52 940 万 元 ,同比 
增长 58.4% 。 

2010 年 ,宜兴 市 宙斯 人 泵 业 有 限 公 司 研制 开发 的 
UHB 一 UF 系列 耐 腐 MEER , OR T HARR 
内 防腐 、 泵 外 不 防腐 和 制造 成 本 高 的 缺点 , 泵 体内 
外 均 包 庄 塑 料 ,中 间 设 有 文 撑 钢 骨架 ,保留 了 衬 塑 
泵 刚度 好 ,表面 不 会 腐蚀 等 优点 。 当 年 实现 新 产品 
产值 3 500 万 元 ,同比 增长 75% 。 

2010 年 ,烟台 恒 邦 泵 业 有 限 公 司 加 大 新 产品 开 
发 力度 ,完成 了 TTMC 系列 泵 的 开发 .DSJHS 石油 
化 工 流 程 泵 的 设计 研发 .大 和 铸件 及 适销 对 路 产品 的 
开发 ;开发 试制 了 MC50 Bl ER TLSOO—630 型 
脱硫 条 、HZW350 型 化 工 轴 流 有 泵 及 自 吸 有 泵 等 多 种 规 
格 和 到 。 当 年 实现 新 产品 产值 6 750 万 元 ,同比 增 
长 197. 6% 。 

五 、 质量 及 质量 管理 

截至 2010 年 年 底 , 泵 业 分 会 会 员 企 业 中 已 有 
150 多 家 通过 了 ISO 9001 质量 体系 认证 。 经 过 修 
订 , 泵 行业 现行 标准 78 条 。 泵 行业 现行 标准 目录 
见 表 9。 


RI 有 泵 行业 现行 标准 目录 


序号 标准 代号 标准 名 称 


GB/T 3214—2007 
GB/T 3215—2007 
GB/T 3216—2005 
GB/T 5656—2008 
GB/T 5657—1995 
GB/T 5660—1985 
GB/T 5661—2004 
GB/T 5662—1985 
GB/T 7021—1986 
GB/T 7782—2008 
GB/T 7784—2006 
GB/T 7785—1987 
GB/T 9069—2008 
GB/T 9234—2008 
GB/T 10886—2002 
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A EE ACS AAA Tb SR 
回转 式 动力 条 ”水力 性 能 验收 试验 1 级 和 2 级 


轴 向 吸入 离心 泵 ”底座 尺寸 和 安装 尺寸 
轴 向 吸 和 人 离心 泵 ”机械 密封 和 软 填料 用 空 腔 尺寸 
轴 向 吸入 离心 泵 (16bar) 标 记性 能 和 尺寸 


CES SRR FS PS RM EBS 


代替 标准 
GB/T 3214—1991 
GB/T 3215—1982 
GB/T 3216—1989 
GB/T 5656—1994 




















GB/T 5661—1985 


GB/T 7782—1996 
GB/T 7784—1987 


GB/T 9069—1988 
GB/T 9234—1997 
GB/T 10886—1989 
GB/T 10887—1989 


行业 概况 


( 续 ) 


标准 代号 标准 名 称 代替 标准 


GB/T 13006—1991 
GB/T 13007—1991 
GB/T 13008—2010 
GB/T 13364—2008 
GB/T 13929—2010 
GB/T 13930—2010 
GB/T 14794-—2002 


GB/T 16907— 1997 
GB/T 18149—2000 
GB 19762—2005 
GB/T 19840—2005 
GB/T 25140—2010 
GB/T 25141—2010 
GB/T 26115—2010 
GB/T 26116—2010 
GB/T 26117—2010 
JB/T 1050—2006 
JB/T 1051—2006 
JB/T 3564—2006 
JB/T 3565—2006 
JB/T 4297—2008 
JB/T 5413—2007 
JB/T 5415—2000 
JB/T 6434—2010 
JB/T 6435. 1—2006 
JB/T 6534—2006 
JB/T 6537—2006 
JB/T 6538—2008 
JB/T 6878—2006 


JB/T 6879—2008 
JB/T 6880. 1—1993 
JB/T 6880. 2—2008 
JB/T 6880. 3—1993 
JB/T 6881—2006 
JB/T 6882—2006 
JB/T 6883—2006 
JB/T 6884—2010 


BR RRA AARE 
FLY FR RLS 

混流 条 MR ARR 

ERR OLB BW ATE 

TKR ELAS FRA AK EL | TART IE 


KARZ RAKA RSL ”气量 测定 方法 


RRR 


离心 泵 技术 条 件 ( I 类) 


离心 条 METAR FRR ”水 力 性 能 试验 规范 精密 级 


清水 离心 泵 能 效 限定 值 及 节能 评价 值 
MERABRE BORER 
FAA DR BORE IX) 
自 吸 式 回转 动力 泵 “型 式 与 基本 参数 
离心 式 MRR 

内 燃 机 共 轴 和 泵 ”试验 方法 

MURR WENE 

单 级 双 吸 离心 泵 “型 式 与 基本 参数 
多 级 离心 泵 “型 式 与 基本 参数 

长 轴 离心 深井 泵 “型 式 与 基本 参数 
长 轴 离 心 深井 泵 效率 

AARRE 技术 条 件 


EUR MARFA MRR 


微型 离心 泵 
Seal TH TA 48 
小 型 多 级 离心 泵 ”型 式 与 基本 参数 
离心 式 污 水 泵 ”型 式 与 基本 参数 
管道 式 离心 油 稍 “型 式 与 基本 参数 
往复 式 增 压 泵 
管道 式 离心 泵 


离心 泵 铸件 过 流 部 件 尺寸 公差 

条 用 灰 铸 铁 件 

泵 用 铸 钢 件 

泵 用 抗 磨 白 口 铸铁 件 

条 可 靠 性 测定 试验 

泵 可 靠 性 验证 试验 

大 .中 型 立 式 轴 流 泵 “型 式 与 基本 参数 
液 下 式 离心 泵 ”型 式 与 基本 参数 





GB/T 13008-—1991 
GB/T 13364—1992 
GB/T 13929—1992 
GB/T 13930—1992 
GB/T 9235—1988 

GB/T 14794—1993 


JB/T 1050—1993 
JB/T 1051—1993 
JB/T 3564—1993 
JB/T 3565—1993 
JB/T 4297—1992 
JB/T 5413—1991 


JB/T 6434—1992 
JB/T 6435. 1—1992 
JB/T 6534—1992 
JB/T 6537—1992 
JB/T 6538—1992 
JB/T 6878. 1—1993 
JB/T 6878. 1—1993 
JB/T 6879—1993 


JB/T 6880. 2—1993 


JB/T 6881—1993 
JB/T 6882—1993 
JB/T 6883—1993 
JB/T 6884—1993 
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序号 标准 代号 标准 名 称 


对 产品 零件 无 损 检 测 磁粉 探伤 


53 | JB/T 6912—2008 
54 | JB/T 6913—2008 
55 | JB/T 7255—2007 
56 | JB/T 7256—1994 
57 | JB/T 7742—1995 
58 | JB/T 7743—1995 
59 | JB/T 8059—2008 


SF Sh TE 


FYB UFR 
We ia Fk 


60 | JB/T 8091—1998 螺杆 泵 “试验 方法 

61 | JB/T 8096 一 1998 Py Lp SABER FR 

62 | JB/T 8097—1999 泵 的 振动 测量 与 评价 方法 
63 | JB/T 8098—1999 对 的 噪声 测量 与 评价 方法 
64 | JB/T 8099—1999 1h H Se a AR 

65 | JB/T 8644—2007 EWR TR 

66 | JB/T 8645—1997 潜水 螺杆 有 泵 

67 | JB/T 8687—1998 RAP in ”抽样 检查 

68 | JB/T 8688—1998 PUB} By Ls Fe 

69 | JB/T 8697—1998 MBRR 

70 | JB/T 8857—2000 ALAE 

71 | JB/T 9087—1999 油田 用 往复 式 油 泵 ,注水 泵 
72 | JB/T 9088—1999 ERNE FR 

73 | JB/T 9089—1999 WER 


74 JB/T 9090—1999 


75 | JB/T 10378—2002 间 定 式 消防 泵 

76 | JB/T 10459—2004 WHER 

77 |. JB/T 11007—2010 高 前 切 匀 浆 泵 .乳化 泵 
78 | JB/T 11008—2010 高 速 部 分 流 泵 


2010 年 7 月 ,大 耐 蔷 业 有 限 公司 通过 了 华 信 技 
术 检验 有 限 公司 的 审核 ,成 功 地 取得 了 环境 管理 体 
系 (1SO 14001:2004) 和 职业 健康 安全 管理 体系 
(OHSAS 18001: 1999) 的 认证 证 书 ,有 效 终止 日 期 
为 2013 年 9 月 6 日 。 这 是 继 公司 取得 质量 管理 体 
系 (1SO 9001 标准 ) 认 证 后 ,公司 标准 化 管理 体系 建 
设 取 得 的 又 一 阶段 性 成 果 。 

2010 年 ,六 州 水 泵 制造 有 限 公司 水 泵 产品 生产 
制造 主要 执行 CB/T 5657 一 1995《 离 心 泵 技术 条 
. 件 》 和 GB/T 13008 一 2010《 混 流 系 、 轴 流 泵 “技术 
条 件 》。 公 司 于 2009 年 通过 了 由 华 信 技 术 检验 有 
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TK Ah FAS FR BOI Hh Hs AL 
自 吸 离心 录 ”型 式 与 基本 参数 


高 压 锅炉 给 水 宵 ARRI 


FART Ae aD AE BK SB te 


( 续 ) 
代替 标准 
JB/T 6912 一 1993 
JB/T 6913 一 1993 
JB/T 7255 一 1994 


JB/T 8059—1996 


JB/T 8644—1997 


ZBJ 71005—1998 
ZBJ 71019—1989 
ZBJ 71006—1988 
ZBJ 71012 ~015—1989 
ZBJ 71018—1990 





he ZS a) 48 4A AY GB/T 199001—2008 ( ISO 
9001: 2008 ) 管理 体系 标准 认证 审核 ,并 注册 颁发 了 
0410Q10031R3M 质量 管理 体系 认证 证 书 。 公 司 本 
着 科技 兴 企 .质量 可 靠 顾客 满意 .持续 改进 的 质量 
方针 ,加强 各 个 环节 的 质量 控制 。2010 年 ,产品 一 
次 交 检 合格 率 为 99.7% ,机 加 工 废品 率 为 0.05% , 
de tu RA 0.03% ; Ñ D R HA XBD/911. XBD/DL, 
XBD/D 通过 了 国家 灭火 系统 和 耐火 构件 质量 监督 
中 心 的 强制 检验 ;D、MD6 一 25 至 D、MD450 一 60 和 
DA1 一 50 至 DA 一 150 的 全 系列 多 级 耐 磨 离心 泵 通 
过 了 国家 矿 用 产品 安全 标志 办 公 室 认证 并 获得 


证 书 。 

南京 蓝 深 制 录 集团 股份 有 限 公 司 2010 年 采用 
的 质量 管理 国际 标准 体系 为 2008 年 完成 换 版 的 
GB/T 19001 一 2008 ( ISO 9001: 2008 ) ,认证 机 构 为 
中 国 质量 认证 中 心 ,认证 有 效 期 限 至 2012 年 
12 月 。 


行业 概况 


上 海 阿 波 罗 机 械 股 份 有 限 公 司 2010 年 采用 的 
质量 管理 标准 体系 为 GB/T 19001 一 2008 ( ISO 
9001: 2008 ) 。 认 证 机 构 为 中 环 联合 (北京 ) 认 证 有 
限 公司 ,认证 有 效 期 至 2014 年 1 月 24 日。 

广州 市 白云 泵 业 和 集团 有 限 公司 质 量 管理 体系 
认证 情况 见 表 10。 


表 10 广州 市 白云 涌 业 集团 有 限 公 司 质量 管理 体系 认证 情况 


ir 准 
ISO 9001 质量 管理 体系 认证 
ISO 14001 环境 管理 体系 认证 
OHSMS18001 职业 健康 安全 管理 体系 认证 


2010 年 ,浙江 新 界 泵 业 股 份 有 限 公 司 坚 持 “ 以 
用 户 需 求 为 中 心 ,追求 国际 一 流 的 品质 ,着 力 提升 
企业 的 竞争 力 ,为 顾客 提供 满意 的 产品 和 服务 ”的 
质量 方针 ,全 过 程 严格 按照 ISO 9001 质量 管理 体系 
及 ISO 14001 环境 管理 体系 运行 。 在 工序 检测 .过 
程控 制 .质量 监督 .现场 负责 质量 追 溯 .问题 会 诊 
等 方面 实行 严格 管理 ,及 时 把 握 市 场 质量 信息 。 公 
司 由 市 场 部 牵头 ,每 月 汇总 各 类 质量 信息 并 报 品质 
管理 部 及 时 处 理 ,及 时 反馈 ,确保 了 产品 质量 的 进 
一 步 提 升 。 

六 、 基 本 建设 及 技术 改造 情况 

”2010 年 , 泵 行业 累计 完成 固定 资产 投资 

174 340 万 元 , 比 上 年 增长 67.3% 。 其 中 ,建筑 安装 
工程 投资 约 73 408 万 元 ,设备 工具 购置 投资 约 
73 512 万 元 。 重 点 骨干 企业 完成 固定 资产 投资 
93 022 万 元 ,其 中 ,建筑 安装 工程 投资 约 39 360 万 
元 ,设备 工具 购置 投资 约 38 317 万 元 。 

山东 博 泵 科技 股份 有 限 公 司 新 征 20 A m 
(300 百 ) 土 地 ,计划 总 投资 12 (Zc, FTI 
核电 装备 配套 材料 工业 园区 。 

2010 年 ,大 耐 泵 业 有 限 公 司 投资 5 768 万 元 用 
于 “第 三 代 核 电 及 大 型 石化 成 套装 置 关键 泵 设备 国 
产 化 技术 改造 贴息 项 目 ”,3 360m 新 厂房 于 11 月 
破土 动工 ,新 设备 购置 正在 有 序 地 进行 中 。 公 司 将 
ERP 系统 升级 至 SAP 企业 管理 系统 。SAP 系统 是 
当前 全 世界 排名 第 一 的 企业 管理 软件 ,该 系统 的 全 





中 鉴 认 证 有 限 责任 公司 2012. 05. 12 
中 鉴 认 证 有 限 责 任 公 司 2013. 05. 10 
中 鉴 认 证 有 限 责任 公司 2013. 05. 10 


面 启动 运行 ,将 从 整体 上 提高 公司 的 企业 管理 水 
平 ,为 企业 实现 可 持续 发 展 战略 ,创建 卓越 企业 葛 
定 坚实 的 基础 。 

“十 一 五 "期间, 山东 长 志 泵 业 有 限 公 司 共 改建 
扩建 厂房 面积 6 000m ,新 购置 加 工 设备 35 台 , 其 
中 先进 的 数控 设备 18 台 , 加 工 精 度 、 自 动 化 水 平 、 
检测 能 力 都 有 较 大 提升 ,生产 规模 比 2005 年 翻 了 
一 番 ; 在 降低 生产 成 本 的 同时 ,提高 了 产品 质量 ,为 
公司 大 力 发 展 高 精 尖 产品 莫 定 了 良好 基础 。2009 
年 ,公司 投资 1 亿 元 在 辽宁 省 戎 芦 岛 市 兴建 了 辽宁 
长 志 泰 业 有 限 公 司 。 新 公司 占 地 面积 5.8 万 m 
(87 亩 ) ,建筑 面积 3.3 Fm’ ,以 大 型 石油 化 工 泵 和 
长 输 管线 泵 等 高 端 泵 类 产品 为 发 展 重点 。 建 成 后 
可 形成 年 产 加 氧 进 料 泵 等 大 型 石油 化 工 录 160 台 
和 长 输 管线 泵 80 台 的 生产 能 力 ,年 销售 收入 3.2 
亿 元 ,利润 8 384 万 元 ,税收 3 901 万 元 ,为 公司 创 
造 良好 经 济 效 益 的 同时 , 亦 为 公司 在 东北 地 区 的 销 
售 和 服务 网 络 提供 了 强大 的 文 撑 , 增 强 了 公司 在 东 
北 地 区 的 市 场 竞 争 力 。 当 前 ,辽宁 长 志 泵 业 有 限 公 
司 的 工程 建设 已 经 接近 尾声 ,开始 设备 安装 和 调试 
工作 ,预计 2011 年 秋季 投入 生产 。. 

2010 年 ,广州 市 白云 泵 业 集团 有 限 公 司 为 满足 
日 益 增长 的 市 场 需求 ,进一步 扩大 集团 生产 规模 ， 
分 别 在 广州 市 经 济 开发 区 工业 园 和 浙江 奥 东 工业 
园 两 地 投资 1.5 亿 元 用 于 建设 新 的 生产 基地 和 购 
置 先 进 的 生产 设备 。 新 的 生产 基地 总 占 地 面积 5. 4 
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万 m (81 亩 ) ,于 2011 年 4 月 正式 投产 。 期 间 , 公 
司 还 对 主要 产品 及 加 工 .检测 设备 进行 了 技术 改造 
升级 ,如 节能 环保 泵 系列 产品 的 技术 升级 改造 ,大 
型 轴 流 泵 的 改进 设计 与 制造 技术 的 改造 ,中 开 式 单 
级 双 吸 离心 泵 系列 产品 的 节能 研发 与 应 用 技术 改 
造 等 一 系列 改造 项 目 ,为 企业 增强 生产 制造 能 力 ， 
不 断 提升 竞争 力 黄 定 了 坚实 的 基础 。 

上 海 阿波 罗 机 械 股份 有 限 公 司 为 配合 核电 用 
泵 的 研发 和 生产 , 自 2009 年 起 先后 投资 1. 437 亿 
元 用 于 改建 公司 核 汞 研发 中 心 。 该 项 目 被 列 人 “ 国 
家 产业 振兴 和 技术 改造 项 目 ” 及 “上海 市 高 新 技术 
”产业 化 项 目 ” ,并 获得 专项 资金 资助 。 当 前 该 项 目 
已 完成 技术 研发 中 心 和 焊接 中 心 的 改造 ,添置 了 10 
余 台 ( 套 ) 大 型 数控 设备 。 

2010 年 ,烟台 恒 邦 集团 有 限 公司 泵 业 分 公司 新 
厂区 建成 并 投入 生产 。 公 司 占 地 面积 30.5 m 
(457 亩 ) ,拥有 先进 的 微机 控制 3 200kV . A 泵 性 
能 测试 中 心 和 6 000m 储 水 池 。 主 要 生产 21 KK 
列 46 种 材质 .1 000 多 个 品种 和 规格 的 耐 腐蚀 泵 、 
阀门 和 机 械 密 封 件 ,同时 生产 球墨 铸铁 件 、 衬 板 等 
矿山 设备 配件 ,硝酸 浓缩 塔 .漂白 塔 .草酸 专用 冷凝 
器 等 高 硅 铸铁 配件 ,铸造 酒 包 以 及 多 种 规格 .材质 
的 钢锭 大 铸件 等 ,产品 广泛 应 用 于 石油 、 化 工 、 治 
和 .造纸 淀粉. 化纤、 制 盐 、 制 碱 、 环 保 ` 军 工 、 食 品 、 
医药 焦化、 化肥 和 矿山 等 行业 ,销售 网 络 遍及 全 国 
各 地 及 东南 亚 、 中 亚 等 地 区 。 具 有 年 产 泵 类 产品 
3 000 台 ,年 产 中 大 型 铸 钢 、 铸 铁 件 40 000t 的 生产 
能 力 。 
2010 年 ,浙江 新 界 泵 业 股份 有 限 公 司 进行 了 大 
量 的 装备 更 新 ,配置 了 国内 先进 的 高 新 技术 设备 ， 
高 速 压力 机 3 台 , 数 控 车 床 136 台 , 自动 峙 线 流水 
线 3 条 ,数控 纵 切 自动 车 床 5 台 , 电 子 束 焊 机 2 台 ， 
粉 未 烧结 激光 快速 成 形 机 1 台 , 液压 数控 拉 伸 机 
2 台 ,三 坐标 测量 机 1 台 , 废 水 处 理 机 组 1 套 ,废气 
处 理 设备 1 套 ,以 及 专用 加 工 机 喷 塑 生产 流水 线 、 
气泵 装配 线 、 摩 擦 焊接 机 ,喷漆 涂 装 流水 线 和 电容 
储 能 焊 机 等 一 系列 高 尖端 设备 。 这 些 设备 的 投入 
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使 用 , 极 大 地 提高 了 公司 产品 生产 的 机 械 化 和 自动 
化 水 平 ,最 大 限度 地 简化 了 操作 程序 ,提高 了 生产 
效率 ,使 公司 的 水 泵 产品 具有 高 质量 高 附加 值 、 系 
列 化 、 功 能 化 的 特征 ,为 产品 的 品质 保障 提供 了 强 
有 力 的 支撑 ,为 提升 产品 的 市 场 竞争 力 ,为 企业 今 
后 的 发 展 打下 了 良好 的 基础 。 

七 .企业 组 织 结构 和 产品 结构 调整 

安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公司 与 日 本 久保 田 株 
式 会 社 泵 事业 部 本 着 优势 互补 .共同 发 展 的 理念 ， 
自 2008 年 5 月 起 进行 了 广泛 的 接触 和 相互 沟通 与 
了 解 ,通过 历时 近 两 年 的 内 部 研究 和 数 次 洽谈 , 正 
式 签订 合资 协议 书 。 协 议 双方 共同 投资 1. 15 亿 元 
(其 中 日 本 久保 田 株式 会 社 投资 比例 为 70% ,安徽 
三 联系 业 股 份 有 限 公 司 投资 比例 为 30% ) 在 安徽 
省 和 县 经 济 开发 区 成 立 “ 安 徽 久保 田 三 联 泵 业 有 限 
公司 ”, 主要 生产 技术 含量 高 .工艺 先进 的 双 吸 式 蜗 
ER ,大 型 潜水 泵 以 及 城市 污水 处 理 设备 等 高 新 技 
术 产品 ,产品 主要 销 往 东南 亚 及 欧洲 市 场 。 达 产 达 
效 后 ,年 销售 目标 在 2 亿 元 以 上 。 双 方 完成 合资 公 
司 初期 建设 后 将 实施 二 期 项 目 建设 , 增 置 先进 的 加 
工 中 心 和 检测 设备 , 从 事 高 新 技术 产品 的 研制 开 
发 ,创新 技术 产品 ,扩大 生产 能 力 ,拓展 石油 和 核电 
技术 应 用 领域 ,打造 世界 泵 产品 品牌 ,实现 共同 发 
展 目 标 。 

上 海 阿波 罗 机 械 股 份 有 限 公司 2010 年 6 月 成 
功 完成 改制 ,由 原来 的 上 海 阿波 罗 机 械 制 造 有 限 公 
司 变更 为 上 海 阿波 罗 机 械 股 份 有 限 公 司 。 公 司 采 
用 和 矩阵 式 管理 模式 ,产品 主要 面向 核电 站 。 

八 企 业 节能 、 降 耗 , 减 排 的 目标 措施 与 成 效 

南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公司 2010 年 推出 
的 节能 产品 主要 有 高 扬程 无 过 载 潜水 排污 泵 、S 型 
潜水 排污 泵 .双向 贯 流 泵 等 。 

广州 市 白云 泵 业 集团 有 限 公司 贯彻 落实 科学 
发 展 观 ,加 快 转变 发 展 方式 和 产品 结构 调整 步伐 ， 
淘汰 落后 产品 ,改造 提升 企业 装备 水 平 , 从 源头 预 
防 和 控制 浪费 (污染 ) 。 通 过 开展 清洁 生产 审核 ,对 
企业 生产 过 程 的 各 个 环节 、 工 序 进行 全 面 评估 , 找 


出 原材料 ,能源 和 资源 使 用 不 合理 的 地 方 以 及 效率 
低 的 瓶颈 环节 ,然后 有 的 放 矢 地 提出 对 策 , 制 定 清 
洁 生产 方案 并 组 织 实施 ,提高 企业 管理 水 平 , 以 期 
达到 节能 PERE 减 排 和 增 效 的 目的 。 经 审核 ,2010 
年 公司 万 元 GDP 能 耗 同比 下 降 3.2% ,达到 了 预期 
目标 。 

浙江 新 界 泵 业 股 份 有 限 公司 始 终 坚 持 建立 环 
境 友好 型 企业 理念 ,严格 按照 ISO 14001 环境 管理 
体系 的 标准 实施 各 项 环境 保护 措施 。2010 年 投 巨 





一 、 生 产 发 展 情况 

2010 年 ,中 国 通用 机 械 工 业 协 会 风机 分 会 会 员 
总 数 159 家 。 其 中 ,企业 会 员 148 家 ,大 学 6 所 , 研 
究 院 所 4 家 ,联营 公司 1 家 。 风 机 分 会 148 家 企业 
中 ,国有 和 集体 企业 25 家 , 占 企 业 会 员 的 16.9% ; 
民营 和 民营 股份 制 企 业 109 X, 占 企 业 会 员 的 
73. 6% ;三 资 企 业 14 家 , 占 企业 会 员 的 9.5% ; 按 大 
中 小 型 工业 企业 划分 为 4 家 大 型 企业 .38 家 中 型 企 
业 106 家 小 型 企业 。 

据 风 机 分 会 对 109 家 企业 统计 ,2010 FERM 
业 人 员 人 数 合 计 47 631 人 。 其 中 ,工程 技术 人 员 
7509 人 .管理 人 员 7 880 人 。 固 定 资 产 原价 为 
974 307 万 元 ,固定 资产 净值 平均 余额 为 595 002 万 
元 ,主要 设备 拥有 量 14 842 台 。 其 中 ,金属 切削 机 
床 8 680 台 ,锻压 设备 1 382 8. 

2010 年 ,风机 分 会 109 家 企业 完成 工业 总 产值 
3 217 611 万 元 , 比 上 年 的 2 561 690 万 元 增长 


行业 概况 


资 新 应 了 工 座 废水 处 理 机 和 ! 套 废气 处 理 设备 , 同 
时 要 求 相 关 的 供应 单位 也 采取 各 项 配套 的 措施 , 实 
施 积极 的 供应 链 环 境 保护 措施 ,严格 控制 对 环境 的 
影响 ;引进 节能 降 耗 设备 ,在 增产 增收 的 同时 ,降低 
能 耗 水 平 ,提升 能 源 效 率 ,为 共同 构建 和 谐 社会 贡 
献 力 量 。 

[拟稿 人 :中 国 通用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 杨 
wR HAL BA LR LS RASH 
晓 峰 ] 





25.61% ;工业 销售 产值 2 888 564 万 元 , 比 上 年 的 
2 480 438 万 元 增长 16. 45% ; 工业 增加 值 854 981 
万 元 , 比 上 年 的 745 318 万 元 增长 14. 71% ;利润 总 
a 244 783 万 元 , 比 上 年 的 187 292 万 元 增长 
30. 67% ;全 员 劳 动 生产 率 181 182 元 /人 , 比 上 年 的 
173 953 元 /人 增加 7 229 元 /人 。 

“十 一 五 ”时 期 ,尽管 受到 国际 金融 危机 不 同 程 


_ 度 的 影响 ,风机 行业 整体 经 济 运行 基本 保持 了 快速 


稳步 的 发 展 。 工 业 总 产值 比 “ 十 五 ”时 期 增长 
239. 91% ,平均 年 递增 19.95% ;新 产品 产值 增长 
221.95% ,平均 年 递增 21. 44% ;工业 销售 产值 增长 
233. 55% ,平均 年 递增 18. 63% ;工业 增加 值 增长 
208. 61% ,平均 年 递增 16. 68% ; 主 营 业务 收入 增长 
220.71% ,平均 年 递增 24.57% ;利润 总 额 增长 
241. 74% ,平均 年 递增 21.77% 。2010 年 ,工业 总 
产值 超 亿 元 的 企业 有 37 Z, 比 上 年 增加 6 家 。 
2010 年 风机 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 见 表 1。 


表 1 2010 年 风机 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 









2010 年 2009 年 同比 增长 
个 ， 4 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 1 000 139 880 661 
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( 续 ) 


序号 企业 名 称 2010 年 2009 年 同比 增长 
(万 元 ) (万 元 ) (% ) 


陕西 鼓风机 ( 集团) 有限 公 司 
南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 

浙江 上 风 实 业 股份 有 限 公 司 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 
山东 格 瑞 德 集团 有 限 公司 

上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 

江苏 金 通 灵 风 机 股份 有 限 公司 

浙江 亿 利 达 风机 有 限 公司 

山东 省 章 丘 鼓 风机 股份 有 限 公司 
湘潭 平安 电气 有 限 公司 

湖北 省 风机 厂 有 限 公司 

四 平 鼓风机 股份 有 限 公司 

成 都 电力 机 械 厂 

湖北 双 剑 鼓 风机 制造 有 限 公司 

南方 风机 股份 有 限 公司 

长 沙 鼓风机 厂 有 限 责任 公司 

浙江 义乌 星 炊 风 机 有 限 公 司 

佛山 市 南海 九 洲 普 惠 风机 有 限 公司 
中 意 机 电 ( 湖北 ) 鼓 风机 制造 有 限 公司 





















obo Se y HD mH A WH NY 


mt 
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二 产品 分 类 及 产量 

风机 产品 品种 按 结构 分 为 离心 压缩 机 、 轴 流 压 
缩 机 BS Coe UL. RR UL Pt ER VL E 
通风 机 各 轴 流 通风 机 七 大 类 。 从 2004 年 开始 增加 
了 能 量 回 收 透 平 机 组 ,在 风机 行业 经 济 指标 综合 统 
计 中 产品 产量 单独 计算 为 一 大 类 。 当 前 ,在 风机 分 
会 会 员 中 有 一 部 分 企业 生产 空调 用 风机 ,产量 相当 
大 ,每 年 产量 是 七 大 类 风机 合计 产量 的 4 倍 以 上 ， 
现 一 般 分 别 将 其 划 到 离心 通风 机 或 轴 流 通风 机 中 。 
叶 氏 鼓风机 作为 风机 的 一 大 类 产品 ,2010 年 没有 生 
产 ,说 明 市 场 已 经 没有 需求 ,也 预示 着 叶 氏 玖 风机 
将 在 风机 品种 中 自动 消失 。 

2010 年 ,风机 行业 全 部 风机 产品 产量 合计 比 上 
年 略 有 增长 ,但 离心 压缩 机 、 罗 芯 鼓 风机 、 轴 流通 风 
机 产量 比 上 年 有 所 下 降 。 

透 平 压缩 机 (离心 压缩 机 、 轴 流 压 缩 机 、 能 量 回 
收 透 平 机 组 ) 是 风机 中 的 高 端 产 品 ,多数 应 用 于 石 
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555 638 378 633 46. 75 
187 276 143 769 30. 26 
125 560 125 140 0. 34 
119 689 112 881 6. 03 
81 561 70 921 15. 00 
` 80 044 72 187 10. 88 
61 224 52 366 16. 92 
56 397 38 918 44.91 
54 948 48 869 12. 44 
52 897 43 795 20. 78 
52 271 51 360 1.77 
39 210 37 935 3. 36 
37 684 37 056 1. 69 
32 973 25 260 30. 53 
30 860 24 954 23. 67 
29 736 27 334 8.79 
26 033 23 650 10. 08 
24 890 20 127 23. 67 
22 944 17 100 34. 18 








油 、 化 工 .冶金 工艺 流程 中 ,属于 较 长 周期 连续 运行 
的 产品 ,对 这 类 产品 要 求 质量 好 、 运 行 可 靠 性 高 。 
而 对 量 大 面 广 的 通风 机 产品 ,主要 要 求 其 效率 较 高 
(节能 ) .噪声 低 , 价格 相对 较 低 。2010 年 ,压缩 机 
产量 仅 占 全 部 风机 产量 的 0.006% ,但 产值 占 全 部 
风机 产值 的 35.98% ,鼓风机 (离心 总 风机 、 罗 茨 辟 
风机 ) 产 值 占 14. 26% ;通风 机 (离心 通风 机 、 轴 流通 
风机 和 其 他 风机 ) 产 量 占 99. 39% ,产值 占 49. 76% 。 
2010 年 ,生产 离心 压缩 机 195 台 ,产值 324 722 
万 元 , 占 全 部 风机 产值 的 17.40% ;生产 轴 流 压缩 机 
144 台 ,产值 246 361 万 元 , 占 风机 产值 的 13. 20% ; 
生产 能 量 回收 透 平 机 组 94 台 ,产值 100 339 万 元 ， 
占 风机 产值 的 5. 38% ;生产 离心 鼓风机 9 317 从， 
产值 154 057 万 元 , 占 全 部 风机 产值 的 8.25% ; E 
产 罗 茨 鼓风机 29 055 台 ,产值 112 089 万 元 , 占 全 
部 风机 产值 的 6. 01% ;生产 离心 通风 机 6 629 156 
&, 产值 522 053 万 元 , 占 全 部 风机 产值 的 


27.98% ;生产 轴 流 通风 机 422 596 & ,产值 331 968 
万 元 , 占 全 部 风机 产值 的 17.79% ;生产 其 他 风机 
126 405 人 台 , 产值 74 448 万 元 , 占 全 部 风机 产值 
的 3.99% 。 

“十 一 五 ”时 期 ,风机 行业 完成 的 各 类 风机 产品 
产量 比 “ 十 五 ”时 期 有 了 和 较 大 幅度 增长 。“ 十 一 五 ” 
时 期 风机 产量 合计 22 034 019 台 , 比 “十 五 ”时 期 增 
长 752.57% 。 其 中 ,离心 压缩 机 产量 1 082 台 , 增 
长 92. 18% ; 轴 流 压缩 机 产量 550 台 ,增长 78. 57% ; 
能 量 回 收 透 平 机 组 产量 394 台 ,增长 488. 06% ;高 
心 鼓风机 产量 71 013 台 ,增长 228. 23% ; 罗 茨 鼓 风 
机 产量 152 687 台 ,增长 94. 48% ; 叶 氏 玖 风机 产量 
186 台 ,下降 13. 08% ;离心 通风 机 产量 13 618 439 
台 ,增长 1 157. 66% ; 轴 流 通风 机 产量 6 927 557 
台 ,增长 775.71% ;其 他 风机 产量 1 261 076 台 , 增 
长 107. 01% 。 

2009 ~ 2010 年 风机 产品 产量 完成 情况 见 表 2。 


表 2 2009 ~2010 年 风机 产品 产量 完成 情况 







同比 增长 
(% ) 

















合计 968 391 





离心 压缩 机 -66| -25. 29 
轴 流 压缩 机 128. 57 
能 量 回 收 透 平 59. 32 
机 组 

离心 鼓风机 18. 01 
BRB -25.05 
叶 氏 鼓风机 

离心 通风 机 21. 52 
轴 流 通风 机 -236 144| - 35. 85 
其 他 风机 39 026| 44. 66 
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三 .市场 及 销售 

2010 年 ,在 国家 一 系列 调控 政策 的 指导 下 , 风 
机 行业 生产 企业 审时度势 ,客观 地 分 析 国 际 金融 危 
机 对 行业 不 同 产品 、 不 同 地 域 .不同 规模 不 同 所 有 
制 企 业 , 以 及 处 于 产业 链 不 同 环节 企业 影响 的 差异 
性 ,充分 利用 国家 为 拉动 内 需 采 取 的 积极 财政 政策 
和 宽松 的 货币 政策 ,适时 调整 企业 自身 的 经 营 战 
略 ,市场 销售 策略 ;采取 更 加 敏捷 的 生产 组 织 方式 、 
灵活 的 供应 管理 .严格 的 质量 管理 、 审 慎 的 财务 决 
策 等 ,以 及 具有 针对 性 的 应 对 措施 ,确保 了 企业 生 
产 经 营 活动 正常 有 序 地 运行 。 据 2010 年 风机 分 会 
的 统计 资料 ,受益 于 国家 拉动 内 需 的 基础 建设 投入 
和 国家 重大 项 目的 开工 和 实施 ,虽然 出 口 产 品 有 所 
下 降 , 但 是 风机 行业 整体 经 济 运行 开始 复苏 和 稳步 
发 展 ,各 项 主要 生产 经 营 指 标 基 本 保持 了 平稳 发 展 
的 态势 ,多数 企 业主 要 经 济 指标 保持 了 稳步 增长 。 
然而 行业 仍然 面 对 很 多 不 利 因 素 , 如 竞争 对 手 多 ， 
全 国 风机 生产 厂家 较 多 ,风机 产品 供应 趋 于 饱和 ; 
通风 机 产品 同 质 化 严重 , 差异 化 不 明显 , 除 几 个 大 
型 企业 外 ,大 多 数 厂家 还 停留 在 低 端 产品 上 的 价格 
竞争 ;不 正当 竞争 无 序 竞争 日 趋 激烈 ,产品 利润 不 
BT BEAK 

2010 年 ,风机 分 会 109 家 会 员 企业 完成 工业 销 
售 产值 2 888 564 万 元 , 比 上 年 的 2 480 438 万 元 增 
K 16.45% ; 主 营业 务 收 入 为 837 998 万 元 , 比 上 
年 的 2 327 724 万 元 增长 21. 92% ; 主 营业 务 成 本 为 
2 167 822 万 元 , 比 上 年 的 1 794 759 万 元 增长 
20.79% 。2010 年 风机 行业 主 营 业务 收入 超 亿 元 企 
WA 36 家 , 比 上 年 增加 6 家 。2010 年 风机 行业 主 
营业 务 收 入 前 20 名 企业 见 表 3。 


表 3 2010 年 风机 行业 主 营 业务 收入 前 20 名 企业 







沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 
陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 
南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 
重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
浙江 上 风 实业 股份 有 限 公司 


Ae wè N = 


771 528 









108 875 






同比 增长 (%% ) 
643 548 
















443 452 366 778 20. 90 
190 185 161 954 17. 43 
122 741 119 126 3. 03 








104 018 
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山东 格 珊 德 集团 有 限 公司 

成 都 电力 机 械 厂 

上 海 发 风机 厂 有 限 公司 

江苏 金 通 灵 风 机 股份 有 限 公 司 
浙江 亿 利 达 风 机 有 限 公司 

山东 省 章 丘 鼓风机 上 股份 有 限 公司 
湘潭 平安 电气 有 限 公 司 

湖北 省 风机 厂 有 限 公司 

四 平 疏 风 机 股份 有 限 公 司 

南方 风机 股份 有 限 公 司 

长 沙 训 风机 厂 有 限 责任 公司 

湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公司 
浙江 义乌 星 炊 风机 有 限 公 司 

佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公司 
中 意 机 电 ( 湖 北 ) 鼓 风机 制造 有 限 公司 


2010 年 ,风机 行业 有 33 家 企业 产品 出 口 ,出 口 
交 货 值 106 085 万 元 , 比 上 年 的 116 234 万 元 减少 
10 149 万 元 ,同比 下 降 8.73% 。“ 十 一 五 ”时 期 , 风 
机 产品 出 口交 货 值 合计 完成 465 230 万 元 , 比 “ 十 


( 续 ) 
同比 增长 (%) 





0. 39 
1. 86 
—3.34 
48. 96 
2. 10 
21.53 
2. 54 
15. 99 
18. 24 
| 8. 85 
17. 96 
20. 00 
33.25 


五 ”时 期 增长 236% ,平均 年 递增 12.1% 。 但 风机 
产品 出 口交 货 值 仍然 很 低 ,每 年 只 占 风 机 行业 工业 
销售 产值 的 3% ~4% 。2010 年 风机 行业 出 口交 货 
值 前 20 名 企业 见 表 4。 


RA 2010 年 风机 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企业 


fk 


Ui BA Six LOLS AR A BR ZS E] 
南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 

上 海 鼓风机 厂 有 限 公 司 

江苏 金 通 灵 风 机 股份 有 限 公司 
安徽 安 风 风机 有 限 公 司 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 

浙江 亿 利 达 风 机 有 限 公司 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
张家港 市 英 德 利空 调 风机 有 限 公司 
10 “| 浙江 兴 益 风机 电器 有 限 公司 

11 | 武汉 鼓风机 有 限 公 司 

12 | 长 沙 鼓风机 厂 有 限 责任 公司 

13 “| 四 平 鼓风机 股份 有 限 公 司 

14 | 佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公 司 
15 “| 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 
16 “| 湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公 司 

17 | 鞍山 风机 集团 有 限 公司 


‘© co „uy aA ha È WH N 





61.27 
7.45 

— 18.98 
102. 54 
- 7.06 
- 83. 18 
54. 26 
17. 19 
2. 53 
1.48 
31. 02 
226. 18 
-51.44 
26. 38 
62. 77 
21. 89 
1 746. 15 
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威海 元 莱特 菲 尔 风机 有 限 公 司 
百事 德 机 械 ( 江 苏 ) 有 限 公司 





2010 年 ,风机 行业 企业 面 对 复 杂 多 变 的 国际 、 
国内 经 济 环境 和 不 利 的 市 场 形势 ,化 挑战 为 机 遇 ， 
变 压 力 为 动力 ,克服 各 种 困难 ,确保 企业 在 危机 中 
继续 保持 稳定 发 展 。 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 践 行 精益 管理 ， 
全 面 开展 ”人 才 育 成 " ,打造 精益 文化 和 精益 团队 ， 
成 立 工 程 成 套 公 司 ,认真 抓 好 “六 个 提高 ” ,努力 拼 
搏 ,决战 市 场 ,2010 年 新 市 场 开 发 取得 重大 进展 , 销 
售 订货 取得 新 突破 。 从 完善 企业 营销 体系 人 手 , 改 
革 销 售 组 织 机 构 ,重新 对 市 场 进行 划分 ,并 设立 市 
场 情 报 室 ,加强 市 场 形 势 分 析 和 研究 ,制定 销售 目 
标 ,调整 销售 策略 ,完善 销售 奖励 办 法 ,调动 一 切 积 
极 因素 ,增强 与 用 户 的 沟通 和 联系 , 牢 牢 抓 住 每 一 
个 项 目 机 会 ,重点 关注 LNG PTA .大 型 乙烯 以 及 其 
他 成 套 设备 的 订货 ,全 年 订货 总 量 实现 历史 性 突 
破 。 其 中 , 透 平 销售 公司 全 年 完成 订货 额 52.6 亿 
元 ,同比 增长 50. 1% 。 订 货 的 最 大 特点 是 产品 成 套 
订货 明显 增多 ,合同 额 1 亿 元 以 上 的 订单 多 达 10 
余 笔 ,最 高 合同 额 3. 5 亿 元 ;配件 服务 订货 额 继续 
保持 增长 ,全 年 订货 3.5 (250. BI T 14 £ LNG 
压缩 机 订货 合同 ;与 武汉 石化 签订 80 万 t/a 乙烯 
“三 机 ”和 炼油 扩建 项 目的 全 部 压缩 机 合同 ,实现 大 
型 乙烯 “三 机 "国产 化 花 落 一 家 ;签订 了 27 套 空 分 
压缩 机 组 订货 合同 ,其 中 2 万 m/h 以 上 8 台 ( 套 )， 
创造 了 历年 最 好 水 平 ;击败 主要 竞争 对 手 , 拿 下 山 
西 黄 陵 和 陕西 龙门 项 目的 11 套 全 部 压缩 机 组 ; 签 
下 国内 首 笔 石 化 设备 保 运 订单 ,在 装置 维护 和 检修 


一 体 化 服务 模式 上 实现 零 的 突破 。 全 年 完成 订货 ， 


额 96 亿 元 ,同比 增长 31.2% ;完成 货款 划 回 64 亿 
元 ,同比 增长 12. 7% ;这 双 峰 并 峙 的 两 大 喜人 指标 ， 
创下 了 历史 最 好 水 平 ,为 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 
公司 抓 住 重 要 战略 机 遇 期 加 速 发 展 , 提 供 了 强 有 力 


810 520 

727 980 

612 426 | 
的 保障 。 
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(2) 


同比 增长 (多 ) 
55.77 
-25. 82 
43. 66 


陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 确立 并 不 断 修订 
和 完善 “两 个 转变 ”发 展 战略 , 即 :从 单一 产品 供应 
商 ,向 动力 成 套装 备 系统 解决 方案 商 和 系统 服务 商 
转变 ;从 产品 经 营 向 品牌 经 营 、 资 本 运作 转变 。 经 
过 “十 一 五 "的 探索 .实践 ,基本 验证 了 公司 选择 了 
一 条 正确 的 发 展 之 路 ,企业 经 营 有 了 长 足 的 进步 。 
在 “十 一 五 > 期间, 公司 也 受到 国际 金融 危机 的 影 
响 ,2009 年 的 规模 指标 比 2008 年 下 降 25% ,效益 
指标 也 略 有 下 降 。 公 司 管理 层 和 全 体 员 工 积极 应 
对 ,及 时 调整 经 营 策略 ,团结 一 心 . 开 拓 创 新 .克服 
困难 、 抓 住 机 遇 ,在 当时 环境 下 制定 的 “越冬 "预案 
及 采取 的 各 项 措施 使 公司 顺利 度 过 了 经 济 “ 寒 冬 ”， 
市 场 开 拓 取 得 了 重大 突破 ,经 营业 绩 向 好 的 趋势 发 
展 ,工业 增加 值 持续 增长 ,2010 年 主要 指标 达到 历 
史 最 好 水 平 ,实现 了 第 二 次 跨越 式 发 展 。@ 签 约 全 
球 最 大 的 仪征 化 纤 股份 有 限 公司 投 资 建设 的 10 万 
ta 1 ,4 一 丁 二 醇 项 目 (简称 BDO 项 目 ) 空 压 机 一 轴 
流 压 缩 机 机 组 合同 。 该 项 目 总 投资 15. 81 亿 元 , 预 
计 2011 年 底 建成 投产 ,该 项 目的 成 功 签约 为 西安 
陕 鼓 动力 股份 有 限 公 司 在 新 市 场 .新 领域 方面 拓展 
了 新 的 空间 。@@ 签 约 国内 发 酵 行业 首 台 最 大 气量 
压缩 机 合同 。 西 安 陕 鼓动 力 股份 有 限 公 司 与 宁夏 
太平 洋 生 物 科 技 有 限 公 司 在 银川 市 签订 了 两 台 
( 套 )AV80 一 11 轴 流 压缩 机 供 货 合 同 。 这 是 当前 在 
国内 发 酵 行业 中 应 用 的 单 台 ( 套 ) 最 大 气量 的 压缩 
机 ,气量 达到 6 000m2vmin ,也 是 公司 的 轴 流 压缩 机 
在 发 酵 行业 应 用 的 最 大 机 型 。@@ 首 台 丙 烯 压缩 机 
及 制冷 装置 试车 成 功 。 经 过 两 年 多 的 艰苦 努力 , 公 
司 首 台 丙烯 压缩 机 及 制冷 装置 于 2010 年 12 月 17 
日 在 重庆 万 盛 煤 化 有 限 责任 公司 首次 试车 成 功 ,该 
装置 各 项 工艺 指标 均 达 到 设计 要 求 。 丙 烯 制冷 装 
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置 的 成 功 运行 创造 了 公司 的 三 个 第 一 次 :第 一 次 进 
和 人 工业 制冷 压缩 机 领域 ,第 一 次 由 透 平 企业 独立 承 
担 制冷 工艺 系统 设计 ,第 一 次 对 制冷 系统 全 套 设 备 
进行 设计 、 供 货 。 在 重庆 万 盛 煤 化 有 限 责 任 公司 30 
万 t/a 煤 制 甲醇 项 目 中 ,公司 为 其 提供 了 最 关键 的 
三 大 动力 设备 : 空 分 装置 丙烯 制冷 和 循环 气压 纳 
机 组 。 当 前 , 空 分 装置 已 成 功 投 运 。 铭 成功 中 标 西 
安 地 铁 一 号 线 一 期 工程 通风 系统 设备 项 目 。 这 是 
公司 继 2008 年 中 标 西 安 地 铁 二 号 线 一 期 工程 风机 
及 消 声 系 统 项 目 后 ,在 城市 轨道 交通 领域 取得 的 又 
一 市 场 战绩 。 项 目 合 同 涉及 大 小 系统 风机 设备 
1 015 台 消声器 设备 519 台 ,以 及 各 种 组 合 风 阀 、 调 
节 阔 和 排 烟 口 。@)“ 陕 鼓 制造 "再 进 国际 高 端 市 场 ， 
成 功 中 标 俄罗斯 NLMK 公司 2 套 TRT 项 目 及 6 号 、 
7 号 4 657m 高 炉 配套 的 TRT A ,标志 着 历时 4 
年 持续 跟踪 的 项 目 终于 尘埃 落 定 。 这 是 公司 进入 
俄罗斯 市 场 的 首 个 项 目 ,将 为 公司 产品 持续 进入 东 
欧 及 中 亚 地 区 奠定 良好 基础 。 为 了 在 全 球 化 竞争 
的 市 场 环境 下 ,最 大 限度 地 获得 供应 链 苑 争 优势 ， 
共同 规避 市 场 风险 .分 享 市 场 利益 ,中 国 石油 化 工 
股份 有 限 公 司 2010 Æ 11 月 26 日 在 北京 举行 了 
“中 国 石化 战略 供应 商会 议 量 战略 合作 协议 签字 仪 
式 ”。 西 安 陕 敦 动力 股份 有 限 公 司 与 中 国 石油 化 工 
股份 有 限 公司 签订 了 《战略 供应 商 合 作协 议 》, 标 志 
着 双方 的 合作 进入 到 一 个 全 新 的 阶段 ,在 资源 与 市 
场合 作 .技术 合作 .信息 合作 .商务 及 物流 方面 达成 
了 长 期 合作 关系 。 

上 海 鼓 风机 三 有 限 公 司 为 了 确保 全 年 主要 任 
务 的 顺利 完成 , 发扬" 再 次 创业 ”精神 SEE T 
售 产值 要 有 增长 ,成 本 费用 要 有 下 降 ,经 济 效益 要 
有 提高 ”的 目标 。 采 取 的 措施 和 手段 有 :( 届 项 强 拼 
捕 抢 市 场 ,公司 每 一 个 领导 都 分 工 联系 一 块 市 场 ， 
与 销售 业务 员 一 起 奔 市 场 抢 订单 ,全 年 完成 主 营 业 
务 收入 7.36 亿 元 ,工业 总 产值 8 (Zt. DRAM 
持 技术 创新 .技术 开发 ,特别 是 有 市 场 前 景 的 产品 ， 
包括 压缩 机 .核电 风机 改造 风机 烧结 烟 气 脱硫 风 
机 、 动 叶 可 调 矿 井 风 机 、RTF 风机 等 。 其 中 ,很 有 前 
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景 的 ,可 用 于 电站 节能 环保 和 钢 厂 节能 环保 的 RTF 
风机 已 承接 订单 75 台 , 计 1.36 亿 元 , 现 已 完成 67 
台 。@ 全 厂 围 绕 * 调 结构 ,转变 增长 方式 ” ,强调 压 
缩 机 “二 次 创业 ” ,年 内 完成 5 台 压 缩 机 的 整 机 生产 
任务 。 坚 持 从 “单一 制造 ”向 “制造 + 服务 ”转变 ， 
不 断 做 大 服务 业 。 从 事 大 修理 和 备件 生产 ,全 年 实 
现 承 接 订单 1 亿 元 目标 。 实 施 从 厂 内 维修 ,发 展 到 
用 户 现场 维修 ;积极 完善 服务 方式 ,向 用 户 提供 系 
统 分 析 和 分 阶段 服务 模式 ;面向 国际 ,不 断 巩固 和 
扩大 印度 市 场 , 全 年 完成 外 贸 产销 值 1.39 亿 元 。 
@ 积 极 推行 创新 机 制 ,努力 提高 自身 的 核心 竞争 
力 。 公 司 独 立 自主 完成 了 为 印度 业主 提供 的 风机 
全 性 能 试验 ,并 受到 业主 的 高 度 好 评 。 到 目前 为 
止 ,公司 是 国内 同行 业 中 唯一 独立 完成 风机 全 性 能 
试验 的 企业 ,技术 已 达到 国际 领先 水 平 。 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 在 国家 对 
钢铁 .水泥 行业 调控 ,市场 需 求 迅速 萎缩 的 情况 下 ， 
销售 不 仅 取得 了 一 定 增长 ,而 且 出 现 了 一 些 新 的 亮 
点 。@D 在 山西 太 钢 获 得 了 合同 金额 700 多 万 元 , 共 
计 32 台 的 国内 第 一 单 全 氧 单 式 炉 风机 销售 订单 ， 
为 替代 进口 风机 .实现 风机 业务 转型 过 出 了 坚实 步 
伐 。@ 在 北方 钢铁 市 场 的 球 团 项 目 中 获得 全 胜 业 
绩 。@ 成 功 中 标 安徽 六 国 化 工 股份 有 限 公司 氨 压 
缩 机 组 ,突破 了 国内 外 企业 在 30 万 t/a 合成 氨 .52 
万 Wa 尿素 大 项 目 上 的 垄断 。@ 与 首钢 京 唐 钢 铁 联 
合 有 限 责 任 公司 签订 《技术 指导 维修 服务 协议 》, 由 
公司 全 面 承接 京 唐 钢铁 联合 有 限 责 任 公 司 300 多 
台风 机 的 日 常 巡 检 检修 .隐患 排查 .指导 维修 E 
期 保养 等 全 方位 工业 保 运 服务 。 该 协议 是 公司 第 
一 个 ,也 是 国内 风机 行业 第 一 个 工业 保 运 服务 合 
同 ,开启 了 一 个 全 新 的 工业 服务 模式 ,为 企业 赢得 
后 续 市 场 竞争 提供 了 有 力 保障 。 

2010 年 ,四平 鼓风机 股份 有 限 公 司 面 对 水 泥 行 
业 产 能 过 剩 ,冶金 行业 项 目 减少 ,自身 产品 服务 领 
域 单一 的 局 面 , 紧 跟 市 场 变化 ,采取 了 “巩固 建材 、 


拓展 冶金 .扩大 出 口 .增强 备件 ,加 大 西部 开发 力 ” 


度 , 稳 固 中 东部 市 场 ” 的 营销 策略 ,重点 工作 开创 新 
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定 了 坚实 基础 。 全 年 工业 总 产值 .工业 增加 值 、 销 
售 收 入 ,利润 总 额 等 经 济 技术 指标 比 上 年 都 有 所 
增长 。 

2010 年 ,江苏 金 通 灵 风 机 股份 有 限 公司 销售 创 
历史 新 高 ,一 举 扭转 了 上 年 度 订货 下 滑 的 不 利 局 
面 , 取 得 了 历史 最 好 成 绩 , 年度 累计 实现 订货 7.6 
亿 元 。 几 大 主要 用 户 行业 和 地 区 订货 完成 情况 如 
下 :冶金 1.75 亿 元 ,建材 1.1 亿 元 ,电力 1.5 亿 元 ， 
石化 1.06 亿 元 ,柳州 1.9 亿 元 。 其 中 单 级 、 多 级 离 
心 鼓 风机 订货 比 上 年 翻 一 番 , 全 年 总 订货 额 为 
7 946 万 元 (上 年 同期 为 4 001 HX). SHILA 
司 大 型 工业 离心 风机 市 场 覆 盖 面 最 广 ,专业 化 程度 
最 高 。 冶 金 行业 : 面 对 产 能 紧缩 的 现状 , 紧 紧 抓 住 
该 行业 节能 环保 项 目的 有 利 时 机 ,不 断 扩大 大 型 离 
心 鼓风机 .通风 机 市 场 占有 率 。 电 力行 业 : 继 续 发 
挥 在 大 型 循环 流 化 床 发 电机 组 中 的 传统 市 场 优势 ， 
200 ~300MW 循环 流 化 床 机 组 的 参 标 率 100% ,中 
标 率 几 近 100% ,优势 更 加 明显 。 水 泥 行业 :签订 了 
一 批 重 大 重要 项 目 。 右 化 行业 :巩固 了 中 石油 \ 中 
石化 中海油 一 级 供应 商 的 地 位 ,并 扩大 至 煤化 工 、 
气 化 工 . 盐 化 工 等 领域 。 随 着 发 展 中 国家 经 济 的 快 
速 增长 ,公司 的 风机 产品 也 随 我 国 工程 的 总 包 项 目 
走出 国门 ,2010 年 出 口 量 呈 现 稳步 增长 态势 。 近 年 
来 ,公司 投入 大 量 人 力 .物力 研发 的 高 压 鼓 风机 ,在 
市 场 拓展 方面 ,多 级 低速 鼓风机 经 过 多 年 的 打拼 ， 
在 电力 行业 高 压 流 化 风机 的 竞争 中 已 经 是 一 枝 独 
秀 ; 单 级 高 速 鼓风机 是 公司 重点 推出 的 另 一 种 高 压 
鼓风机 产品 ,着 重 在 环保 行业 的 污水 处 理 领 域 销 
售 , 继 2009 年 打破 该 领域 大 流量 风机 进口 产品 垄 
断 局 面 后 ,2010 年 已 呈 面 上 开花 之 势 , 并 成 功 打 人 
脱硫 氧化 .有 色 治 炼 的 高 压 吹 炼 等 领域 ,为 今后 几 
年 与 国外 风机 一 争 高 下 打下 了 基础 。2010 年 ,还 顺 
利 向 白俄罗斯 交付 了 公司 有 史 以 来 最 大 的 一 台 
Y4 一 2 x73No. 36. 5F 风机 ,这 也 是 公司 最 大 的 合同 
订单 。 

山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 在 销售 市 场 
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中 抢 抓 机 过, 及 时 调整 营销 病 略 ,灵活 应 对 ,主动 出 
击 。 岂 把 握 市 场 脉搏 ,全 力 确保 重点 行业 。 针 对 煤 
化 工 .气体 分 离 等 行业 为 了 扩大 规模 、 提 高 市 场 竞 
争 力 竞相 建设 新 项 目的 情况 ,销售 公司 分 析 形 势 ， 
抓 住 发 展 机 遇 , 从 标书 制作 到 技术 答疑 及 商务 运作 
都 做 到 精益 求 精 ,必要 时 销售 公司 领导 亲临 现场 指 
导 操 作 ,依靠 公司 的 实力 和 产品 魅力 赢得 了 市 场 ; 
针对 电力 .石化 等 高 端 行业 ,销售 公司 拿 出 行 之 有 
效 的 方案 ,根据 多 年 来 对 中 高 端 客户 需求 与 采购 习 
惯 的 了 解 ,主动 去 适应 中 高 端 客户 的 要 求 , 效 果 显 
著 ; 针 对 中 低 端 客户 ,如 水 泥 和 水 处 理 行 业 , 为 有 效 
地 避免 直面 价格 战 ,采取 行 之 有 效 的 品牌 战 与 差异 
化 竞争 策略 ,从 而 稳固 了 市 场 占有 率 , 煤 化 工行 业 
中 标 率 达 70% 。 发 挥 阿里 巴巴 .慧聪 网 买卖 通 会 员 
的 宣传 优势 ,获取 更 多 的 销售 市 场 信息 ,扩大 了 环 
保 行业 用 小 风机 的 市 场 占 有 率 。 外 抓 大 项 目 和 重 
点 项 目 , 强 化 管理 ,突出 服务 。2010 年 ,继续 坚持 
“向 优势 市 场 要 利润 .向 弱势 市 场 要 订单 ”的 原则 ， 
深入 推行 市 场 行业 分 类 及 区 域 分 片 负 责 制 , 抓 大 项 
目 .重点 项 目 。 对 于 长 期 友好 合作 的 重点 客户 ,给 
予 重点 关注 ,保持 长 期 稳定 的 合作 关系 。 如 对 主要 
产品 为 气体 分 离 设 备 , 且 风机 配套 数量 较 大 的 北大 
先锋 公司 ,在 售 前 . 售 中 ,售后 等 各 方面 给 予 重点 支 
持 , 先 后 与 该 公司 签订 了 1 190 万 元 的 合同 ;在 维尼 
纶 行业 先后 与 内 蒙古 蒙 维 科 技 有 限 责 任 公司 内蒙 
古 双 欣 资源 集团 有 限 公 司 等 签订 了 1 000 多 万 元 的 
合同 ;在 煤化 工 方面 ,先后 与 安阳 化 学 工业 集团 有 
限 责 任 公司 签订 了 579 万 元 .与 唐山 邦 力 大 银 化 工 
有 限 公 司 签订 了 370 万 元 .与 湖北 金华 润 签 订 了 
470 万 元 等 合计 共 签 订 3 600 多 万 元 的 重大 项 目 合 
同 。 根 据 国际 金融 危机 对 实体 经 济 的 影响 ,调整 招 
投标 项 目 及 零散 小 项 目的 付款 方式 ,对 信誉 差 、 不 
具备 偿付 能 力 的 中 小 客户 ,及 时 调整 付款 方式 , 规 
避风 险 ; 认 真 做 好 欠 款 回收 工作 ,依托 法 律 部 ,及 时 
采取 必要 的 法 律 手段 , 争 得 欠 款 回收 的 主动 权 ; 不 
断 完善 售后 服务 制度 ,实施 有 偿 服 务 制度 ,降低 了 
服务 费用 支出 ,提高 了 用 户 维修 保养 意识 ;对 销售 
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人 员 进 行 安装 培训 ,提高 了 独立 处 理 售后 服务 的 能 
力 ;对 重点 客户 进行 风机 业务 培训 , 拉 近 了 与 用 户 
的 距离 ,巩固 了 合作 关系 。 为 加 强 内 外 联系 和 方便 
交流 ,销售 公司 通过 QQ 群 建立 了 章 鼓 销售 之 家 ” 
内 部 网 络 刊物 ,效果 很 好 。 包 外 贸 出 口 稳步 推进 ， 
加 快 “ 走 出 去 ”步伐 。2010 年 ,公司 外 贸 业 务 呈 现 
稳步 增长 的 良好 势头 ,外 贸 出 口 实现 销售 收入 
1 455. 4 万 元 ,同比 增长 55.7%。 出 口 国 家 遍布 欧 
美 、 大 洋 洲 、 亚 洲 及 南美 洲 地 区 ,共计 26 个 国家 ,地 


区 。@ 通 过 加 入 专业 性 的 B2B 网 站 ,增加 首位 排 


名 ,制作 英文 排名 ,扩大 了 国际 知名 度 , 挖 据 了 潜在 
用 户 , 收 到 了 意 想不到 的 效果 。 

2010 年 ,宁波 风机 有 限 公 司 坚 持 以 市 场 为 导 
”向 ,本 着 实事 求 是 的 科学 态度 和 与 时 俱 进 的 工作 思 
路 , 紧 抓 市 场 .调整 营销 策略 。 为 强化 营销 工作 , 拓 


”， 展 市 场 ,多 签 一 手 合同 ,公司 将 原来 的 销售 部 进行 


“重新 划分 ,成 立 了 销售 一 部 ,二 部 三 部 、 四 部 ,并 且 


“新 制定 了 《销售 人 员 薪资 考核 办 法 》, 调 动 了 销售 人 


员 的 工作 主动 性 .积极 性 ,为 打开 销售 工作 的 新 局 
面 起 到 了 积极 作用 。 为 巩固 老 客 户 , 拓 展 新 市 场 ， 
寻找 新 客户 ,销售 人 员 以 公司 利益 为 重 , 不 辞 辛苦 ， 
克服 重重 困难 ,分 析 市 场 需求 ,准确 把 握 产 品 市 场 
走势 ,制定 切实 可 行 的 营销 策略 。 通 过 增加 销售 网 
络 渠道 在 外 省 设立 办 事 处 等 方式 不 断 提高 现 有 产 
品 的 市 场 占有 率 ,出 色 地 完成 了 年 初 制定 的 各 项 目 
标 任务 ,生产 经 营业 绩 创 历史 最 好 水 平 。 工 业 总 产 
值 同 比 增长 55. 64% ,销售 收入 同比 增长 40. 89% ， 
工业 增加 值 同比 增长 56. 3% 。 

浙江 明 新 风机 有 限 公司 以 设计 制造 风机 、 通 风 
制冷 设备 为 龙头 ,以 节能 降 耗 及 自动 化 相 结合 为 特 
色 , 赁 着 “质量 .品牌 .诚信 、 服 务 " 的 理念 ,扩大 了 销 
”路 。 近 年 来 ,变压器 风机 冷却 风机 、 烟 草 风 机 是 公 
司 生 产 和 销售 的 重点 ,以 技术 优势 和 严格 科学 的 内 
部 管理 .优质 的 产品 和 服务 ,赢得 了 市 场 。 公 司 在 
国内 主要 城市 设 有 办 事 处 ,为 产品 的 销售 铺 平 了 道 
路 ,产品 销售 遍及 浙江 .上海 .山东 和 广西 等 多 个 省 
和 地 区 。 公 司 市 场 部 充分 利用 现 有 的 销售 网 络 , 开 


66 


发 产品 的 市 场 ,并 有 选择 地 参加 全 国 相 关 行 业 的 展 
览 会 ,以 及 技术 和 应 用 交流 会 等 ,并 通过 互联 网 加 
大 产品 的 宣传 力度 ,提高 了 公司 知名 度 。 公 司 新 产 
品 的 市 场 开发 策略 主要 有 :;@ 不 断 拓展 销售 地 域 ， 
扩大 销售 规模 。 避 结合 产品 的 特殊 性 开拓 新 的 细 
分 市 场 。 归 开拓 新 用 户 , 扩 大 新 产品 销售 收入 。 
2010 年 ,新 开发 了 两 项 新 产品 :负荷 可 调 的 高 效 节 
能 特种 风机 , 自 试制 阶段 到 2010 年 11 月 底 , 共 销 
售 1 100 套 ,实现 销售 收入 2 200 万 元 ,上 缴 税金 及 
附加 22 万 元 ,实现 利润 363 万 元 ;烟叶 烘 烤 用 YHF 
高 效 节 能 循环 风机 , 目 试 制 阶段 到 2010 年 11 月 
底 , 共 销售 2. 1 万 套 ,实现 销售 收入 3 989.6 万 元 ， 
上 缴 税金 及 附加 336 万 元 ,实现 利润 799.2 万 元 。 
新 产品 还 提供 100 人 就 业 , 取得 了 较 好 的 社会 
效益 。 

2010 年 ,浙江 亿 利 达 风 机 股份 有 限 公 司 积极 贯 
彻 全 员 营 销 的 理念 ,不 断 完 善 营 销 管理 机 制 , 加 大 
对 办 事 处 的 监督 管理 ,有 效 调 动 了 销售 人 员 的 主动 
性 和 积极 性 ;同时 加 强 营销 网 络 建 设 ,在 青岛 、 南 
京 ,苏州 、 合 肥 、 杭州、 武汉 和 重庆 等 地 增设 了 办 事 
处 ,并 进一步 推进 了 CRM 等 营销 软件 的 应 用 ,有 效 
提升 了 营销 管理 水 平 。 另 外 ,健全 了 销售 服务 体 
系 , 强 化 了 服务 功能 ,进一步 满足 了 顾客 的 需求 , 夯 
实 了 空调 风机 建筑 通风 机 市 场 。 产 品 在 主流 中 央 
空调 企业 中 保持 了 较 高 的 供 贷 占 比 ,并 实现 了 快速 
增长 ;建筑 通风 机 继续 保持 良好 的 发 展 态 势 , 共 完 
成 济南 恒隆 广场 北京 滩 辉 国际 沈阳 中 汇 广 场 、 广 
州 亚 运城 医院 等 各 类 项 目 130 多 个 ,其 中 签订 的 昆 
明 卷 烟 厂 ,楚雄 卷烟 厂 等 项 目 为 公司 开拓 了 新 的 市 
场 领 域 。 吉 利 汽车 控股 有 限 公司 的 风机 及 风机 安 
装 合同 是 公司 第 一 次 尝试 承接 的 风机 安装 工程 项 
目 ,为 进一步 拓展 建筑 通风 机 市 场 英 定 了 良好 的 基 
础 。 公 司 产品 销售 收入 快速 增长 ,创造 了 历史 最 好 
水 平 ,实现 净 销 售 收 入 44 762 元 , 比 上 年 增长 
41.4%, 全 年 自 营 出 口 4 817 万 元 , 同比 增 
长 60. 2% 。 : 
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烈 、 材 料 价格 攀升 等 诸多 不 利 因素 ,坚持 “上 半年 以 
经 营 工作 为 重心 , 拓 市 场 . 提 效益 ;下 半年 在 稳定 经 
营 的 同时 ,加 速 推进 企业 发 展 , 明 思 路 、 寻 机 遇 、 求 
突破 ”的 经 营 策略 ,围绕 “经 营 与 发 展 ”两 大 主题 ， 
通过 一 年 的 努力 ,在 化 工 .石灰 .电石 .冶金 和 电力 
脱硫 .气力 输送 及 水 处 理 等 领域 取得 了 显著 成 绩 ， 
在 稳定 老 客户 的 同时 又 扩展 了 一 批 新 的 大 客户 , 实 
现 了 公司 年 度 总 体 经 营 目 标 。 全 年 完成 订货 同比 
增长 23. 5% ;销售 额 同比 增长 7.8% ; 罗 茨 鼓风机 
年 产量 同比 增长 26. 6% , 均 创 历史 新 佳绩 。 公 司 产 
品 出 口 也 有 显著 增长 ,先后 与 美国 空气 化 工 产品 公 
司 ,法 国 液化 空气 集团 等 跨国 公司 开始 合作 ,向 国 
际 化 迈进 。 

湖北 省 风机 厂 有 限 公 司 积极 应 对 国际 金融 危 
机 的 影响 , 抓 住 国家 实施 10 大 产业 振兴 政策 的 发 
展 机 遇 ,市 场 开拓 取得 重大 突破 。2010 年 ,签订 订 
单 比 上 年 增长 25% ,订单 产品 开辟 多 个 新 兴 领 域 ， 
订单 产品 价格 比 上 年 大 幅 提高 ,订单 新 产品 占 比 比 
上 年 大 幅 提 高 ; 回 款 比 上 年 增长 53% ;工业 总 产值 
“和 销售 收入 均 比 上 年 有 所 增长 ,形成 了 单 月 3 000 
多 万 元 的 稳定 的 生产 制造 能 力 。 

中 意 机 电 ( 湖北) 鼓风机 制造 有 限 公司 主导 产 
品 有 :用 于 钢铁 行业 的 大 型 烧结 离心 风机 、 大 型 冶 
炼 鼓风机 ,大 型 转炉 煤气 风机 .石灰 窗 鼓 风机 ,用 于 
石化 行业 的 大 型 造 气 炉 离 心 鼓风机 ,用 于 硫酸 行业 
的 SO, 高 压 鼓风机 ,用 于 煤化 工行 业 的 三 元 流 高 效 
节能 离心 鼓风机 等 ,上 述 产 品 销售 收入 占 总 销售 收 
入 的 85% 以 上 。 为 扩大 销售 市 场 ,公司 在 全 国 主要 
城市 设立 了 十 几 个 销售 办 事 处 ,并 在 主要 大 型 厂矿 
设立 产品 销售 点 ,及 时 了 解 用 户 需求 ,交流 信息 , 保 
证 了 主导 产品 的 畅销 。 公 司 凭借 可 靠 的 质量 ,优良 
的 信誉 ,优惠 的 价格 ,以 “一 切 为 了 客户 .为 了 客户 
的 一 切 ” 的 服务 理念 ,为 广大 客户 提供 优质 的 服务 ， 
赢得 了 客户 的 信赖 ,也 为 企业 带 来 了 可 观 的 经 济 效 
益 。2010 年 ,工业 总 产值 .工业 增加 值 .销售 收入 分 
别 比 上 年 同期 增长 34% 22% .25%。 

山东 海 福 德 机 械 有 限 公 司 面 对 诸多 不 利 因素 
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及 不 断 变化 的 市 场 形势 ,不 断 进行 市 场 调查 ,以 市 
场 实情 为 基础 ,以 满足 市 场 需 求 为 目标 ,及 时 转变 
工作 思路 ,利用 自身 实力 和 优势 ,开发 了 适合 水 泥 、 
矿山 化工 .粮食 加 工 等 行业 需求 的 MD HSG 系列 
大 流量 高 压力 风机 ,扩大 了 产品 销售 领域 。 当 年 销 
售 风机 1 346 台 , 实 现 销售 收入 2 800 万 元 。 为 促 
进 产 品 销售 ,公司 采取 了 以 下 措施 :调整 销售 组 
织 结构 ,做 到 职责 清晰 ,分 工 明 确 、 统 一 管理 .专人 
负责 ,为 扭转 销售 不 力 的 局 面 起 到 了 组 织 保障 作 
用 。@ 调 整 办 事 处 设置 ,提高 业务 员 收入 。 对 销售 
业绩 不 好 的 办 事 处 进行 人 员 调 整 或 辞退 ,扩大 能 力 
较 强 业务 员 的 销售 区 域 ,提高 产品 销量 。@ 加 强 信 
息 管理 ,及 时 分 析 处 理 , 指 导 销 售 工作 ,提高 销售 效 
率 。@ 加 强 招 投标 业务 管理 ,对 一 些 大 合同 、 大 项 
目 ,不 同 档次 采取 不 同 的 策略 及 相应 措施 ,提高 成 
功率 。@@ 针 对 不 同 区 域 ,不 同情 况 的 客户 采取 相对 
灵活 的 价格 策略 。 如 对 销量 较 大 的 山东 地 区 实行 
低 价 销售 ;对 污水 行业 付款 方式 较 好 的 客户 实行 低 
价 策略 ,以 促进 产品 销售 ,提高 市 场 占 有 率 。@ 加 
强 客户 管理 ,建立 客户 档案 ,针对 不 同 客户 区 别 对 
待 ,重点 客户 定期 走访 ,一 般 客户 逐步 培养 成 重点 
客户 ,潜在 客户 逐步 培养 成 一 般 客户 ,采取 差异 化 
的 营销 手段 ,努力 扩大 产品 销售 领域 。@) 最 大 限度 
地 让 利于 客户 ,为 客户 提供 更 多 、 更 优质 的 服务 , 努 
力 追 求 客户 价值 最 大 化 。 如 降低 产品 价格 ,提高 售 
后 服务 水 平 ,加强 对 客户 的 技术 指导 和 设备 操作 使 
用 的 培训 等 。 

威海 克 莱 特 菲 尔 风机 有 限 公司 以 领先 的 技术 
和 优质 的 服务 ,巩固 和 扩展 了 市 场 ,产品 结构 逐渐 
由 工业 民用 风机 领域 向 铁路 ,地 铁 、 核 电 等 高 端 领 
域 升级 转型 ,同时 承担 风机 国产 化 的 重任 。2008 
年 ,公司 抓 住 高 铁 项 目 国产 化 的 有 利 机 遇 , 成 为 铁 
道 部 指定 的 国产 化 定点 配套 企业 ,抢先 一 步 跨 人 为 
机 车 产品 配套 的 门槛 ,并 迅速 发 展 成 为 该 细 分 领域 
的 龙头 ,全 面 展开 了 与 南车 集团 . 北 车 集团 铁路 项 
目的 配套 风机 业务 。2010 年 ,公司 将 优势 进一步 扩 
大 ,成 为 HXN5、HXN3、CRH2、CRH3、CRH3B 等 项 
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目的 风机 第 一 大 供应 商 ,6 月 份 以 高 分 成 绩 通 过 了 
铁道 部 “关于 2010 年 和 谐 型 机 车 国产 化 产品 的 质 
量 体 系 及 实物 审核 ” 。2010 年 公司 产值 2 亿 元 ,其 
中 铁路 风机 产品 实现 销售 收入 6 000 万 元 。 在 品牌 
不 断 积累 的 过 程 中 ,公司 与 CE .西门子 、. 阿 尔 斯 通 、 
庞巴迪 等 世界 500 强 企业 建立 了 合作 关系 ,充分 消 
化 和 吸收 国外 的 先进 设计 理念 、 质 量 管理 经 验 ,加 
快 了 公司 的 发 展 。 同 时 瞄准 国际 市 场 ,在 铁路 机 车 
方面 与 阿尔 斯 通 展 开 合 作 , 为 北京 地 铁 15 号 线 、 
TGV 项 目 配 套 提供 风机 ;6 月 份 成 为 西门 子 全 球 合 
格 供应 商 。 公 司 已 通过 石 岛 核电 \ 海 阳 核 电 项 目 常 
规 岛 风 机 项 目的 资格 审核 ,参与 了 石 岛 核 电 常 规 岛 
项 目 第 一 期 风机 的 招标 ;正在 准备 海 阳 核电 项 目 第 
一 期 的 投标 资料 。 同 时 ,公司 正在 与 清华 大 学 对 核 
电 核 级 风机 进行 联合 研发 。 

南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 在 市 场 及 销售 方 
面 进一步 融合 了 内 外 贸 业 务 ,统一 .整合 了 品牌 销 
售 ,对 客户 管理 理念 进行 了 创新 ,构建 了 高 端 、 重 点 
用 户 管理 机 制 , 对 高 端 、 重 点 用 户 开 展 星 级 服务 试 
点 ; 细 分 行业 管理 ,健全 市 场 服务 体系 ,加 强 技 术 支 
持 力 度 ,提高 服务 能 力 , 在 国内 组 建 服务 基地 ,加 快 
问 现 代 制 造 服务 型 企业 转变 。 自 主 品 牌 出 口 比 重 
首次 突破 50% ,出 口 产 品 结构 发 生 了 质 的 变化 ;与 
美国 德 兰 塞 兰 公司 等 战略 伙伴 密切 合作 ,中标 多 个 
国内 石化 油气 项 目 ;风力 发 电机 实现 批量 订货 ,大 
型 同步 电机 订货 实现 零 的 突破 ;顺利 进入 伊朗 国家 
石油 部 .意大利 塞 班 公司 的 供应 商 名 录 。 公 司 主要 
市 场 按照 国内 细 分 主要 集中 在 石油 .石化 .煤炭 、 化 
TAE .电力 等 行业 ,国外 市 场 主要 分 布 在 美国 、 
澳大利亚 、 印 度 、 颁 朗 等 国家 。 公 司 主导 产品 为 防 
爆 电 动机 普通 电动 机、 发 电机 、 风 机 以 及 核电 配套 
设备 等 五 大 产品 ,其 中 ,防爆 电机 国内 市 场 占 有 率 
连续 多 年 位 居 第 一 ;公司 另 一 主导 产品 风机 的 市 场 
规模 也 在 不 断 扩 大 ,公司 研发 的 FBCD 主 通 风机 在 
国内 煤炭 行业 占有 率 已 处 于 前 列 ; 研发 的 地 铁 风 
机 、 风 力 发 电机 已 处 于 批量 生产 阶段 ,其 中 地 铁 风 
机 市 场 反 映 很 好 ,公司 将 尽快 实现 规模 生产 。 
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宁夏 宁 朔 集团 银川 银 风 风机 有 限 责 任 公司 坚 
持 以 市 场 为 导向 ,确立 了 开发 高 温 风 机 和 矿 用 风机 
的 发 展 方 癌 ,加 强风 机 产品 技术 创新 ,依托 创新 产 
品 不 断 强化 市 场 营 销 ,锤炼 企业 市 场 竞争 能 力 , 提 
高 企业 抵御 市 场 风险 的 能 力 。2008 年 ,公司 成 功 生 
产 了 矿井 主 硕 风机 ,取得 了 安全 认证 资质 ,2010 年 
继续 加 大 风机 新 产品 的 开发 力度 ,开发 的 矿井 局 而 
风机 ,也 已 通过 安 监 认证 。 通 过 新 产品 的 开发 , 树 
立 公 司 矿 用 风机 的 品牌 ,不 断 拓宽 风机 产品 配套 领 
域 ,有 效 提高 了 公司 矿 用 风机 的 市 场 份 额 。 在 加 强 
自主 技术 创新 的 同时 ,公司 与 西安 交通 大 学 .青海 
蓝天 环保 科技 有 限 公司 . 马 海 凯 丰 矿业 有 限 公司 和 
苏州 中 材 建 设 有 限 公 司 等 在 设计 领域 及 配套 领域 
的 权威 部 门 、 公 司 合作 ,加 大 了 环保 及 闻 能 减 排 产 
品 的 开发 力度 ,并 提高 其 市 场 份额 。2010 年 ,公司 
为 宁夏 迈 科 铝 业 有 限 公司 二 期 一 系列 电解 烟 气 净 
化 主 排 烟 系统 配套 了 Y4 一 73NO29. 8D 风机 ;为 吉 
兰 泰 碱 业 集团 配套 了 Y4 一 2X73No23. SF KÆ NIK 
风机 ,并 已 进入 正常 生产 运行 ;先后 为 苏州 中 材 天 
水 2 500Vd 水 泥 赖 料 生 产 线 项 目 . 苏 州 中 材 乌 海 
2 500tVd 水 泥 熟 料 生 产 线 项 目 配 套 了 窗 头 电 吸 持 排 
风机 、 窗 尾 袋 式 吸 侍 风 机 、 生 料 磨 风机 主 排 风 机 、 辊 
压 机 风机 、 炬 粉 排 风机 等 ,提供 的 主要 机 型 为 Y4 一 
2X73No25F 大 型 双 吸 风机 、Y6- 一 51NO21F 风机 等 ， 
产品 均 已 投入 生产 。 

甘肃 省 白银 风机 厂 有 限 责 任 公 司 坚持 以 市 场 
为 导向 ,以 巩 国 老 客户 和 拓展 新 客 只 为 目标 ,积极 
组 织 订 单 , 以 销 定 产 ,确保 以 订单 统领 公司 生产 ;不 
断 调整 营销 思路 , 睛 准 国家 产业 发 展 、 投 资 动 向 研 
究 企 业 发 展 方向 ,重点 放 在 环保 循环 经 济 领 域 , 依 
托 环保 循环 经 济 行 业 企 业 促进 公司 产品 销售 ;公司 
产品 不 断 问 宽 、 问 深发展 ,在 拓宽 不 同行 业 孔 道 . 扩 
大 销售 面 的 同时 ,做 精 做 细 产 品 ,赢得 用 户 的 信赖 。 
DESKAR .大 企业 集团 联合 依附 发 展 之 路 , 建 
立 了 公司 长 期 稳定 发 展 的 客户 群 , 为 公司 销售 货 定 
了 根本 基础 。 凶 根据 国家 产业 政策 (节能 减 排 、 环 
保 循环 经 济 ) 积极 参与 项 目 竞 标 ,近年 来 项 目 竞 标 


率 接近 50% ,在 省 内 外 水 泥 行业 .电石 行业 KAS 
冶炼 行业 环保 项 目 方面 取得 了 较 好 的 业绩 。@ 积 
极为 国内 锅炉 厂家 和 除尘 设备 厂家 提供 辅 机 配套 
项 目 , 占 领 市 场 制高点 。@ 将 工程 化 销售 ( 即 交 钠 
匙 工程 ) 作 为 营销 工作 的 奋斗 目标 ,不 断 提高 营销 
人 员 业 务 能 力 和 水 平 , 强 化 售 前 、 售 中 、 售 后 阶段 与 
客户 的 沟通 与 交流 ,力争 与 客户 达成 工程 化 的 销售 
合同 。@ 不 断 拓展 市 场 份额 ,以 量 的 拓展 给 公司 带 
来 质 的 变化 。 公 司 已 在 新 疆 、 青 海 内蒙古、 宁夏 、 
陕西 及 甘肃 等 地 建立 了 销售 点 ,形成 了 覆盖 西北 地 
区 的 销售 和 服务 网 络 ,力求 实现 立足 西北 地 区 , 渗 
透 拓展、 辐射 全 国 市 场 的 局 面 。 

四 、 重 大 技术 装备 情况 3 

2010 年 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 又 完成 
了 多 个 重大 技术 装备 研制 任务 ,实现 了 多 个 重大 装 
备 国产 化 。 其 中 , 百 万 吨 乙烯 装置 用 乙烯 制冷 压缩 
机 组 国产 化 研制 项 目 是 公司 继 百 万 吨 级 乙烯 装 蜀 
丙烯 制冷 压缩 机 组 .裂解 气压 缩 机 组 后 的 第 三 台 国 
产 化 百 万 吨 级 乙烯 压缩 机 组 ,至 此 ,公司 已 经 完全 
具备 百 万 吨 级 “乙烯 三 机 ”的 设计 、 制 造 能 力 。 为 江 
苏 海伦 公司 成 功 研 制 了 大 型 PTA 装置 用 空气 压缩 
机 组 ,创造 了 多 项 叹为观止 的 “ 沈 鼓 之 最 ” :第 一 次 
设计 ,制造 最 大 的 多 轴 压 缩 机 ;第 一 次 设计 制造 最 
大 的 多 级 膨胀 机 机 组 ;试车 技术 方案 难度 最 大 、 电 
动机 起 动 方案 最 复杂 ;机 组 通过 采用 精确 的 调节 方 
法 和 科学 的 测试 回路 ,压缩 机 和 膨胀 机 同时 进行 试 
验 ,成 为 最 高 效 的 气动 性 能 试验 ;第 一 次 真正 独立 
完成 的 总 成 套 项 目 , 妈 “ 交 钥 匙 工程 ”, 对 公司 今后 
开拓 PTA 市 场 和 大 型 空 分 市 场 具 有 深远 的 历史 意 
义 。2009 年 11 月 ,国家 能 源 局 在 北京 主持 “天 然 
气 长 输 管 道 关 键 设备 国产 化 研制 工作 局 动 暨 签约 
仪式 ” 。 公 司 成 为 首 台 ( 套 )20MW 电 驱 压缩 机 组 成 
套 研 制 单 位 。 该 项 目 是 我 国 西 气 东 输 项 目的 重要 
组 成 部 分 ,受到 国家 能 源 局 等 政府 部 门 以 及 中 石油 
的 高 度 重视 。2010 年 ,公司 按 既 定 研 究 计 划 开 展 设 
计 制 造 工作 ,截至 年 底 , 产 品 制造 工作 已 基本 完成 ， 
预计 2011 年 完成 相应 检验 ,性 能 试验 ,通过 验收 鉴 
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定 出 厂 。 该 项 目的 完成 ,将 打破 多 年 来 国外 企业 在 
长 输 管线 压缩 机 领域 的 垄断 局 面 ,推动 我 国 压 缩 机 
行业 和 西 气 东 输 事 业 的 发 展 。 

2010 年 ,重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 
为 石家庄 金石 化 肥 制 氮 及 硝 铵 工程 (河北 省 环保 搬 
迁 重 点 项 目 ) 提供 了 KLDAJS 一 C 型 氨 离 心 式 制冷 
机 组 1 套 ; 为 内 蒙古 乌拉 特 后 旗 海 力 素 风 场 (内 稼 
古 省 级 优秀 项 目 计 划 ) 提供 了 CGI 56P2 风力 发 电 
机 组 23 套 ; 为 中 国 核电 秦山 核电 厂 方 家 山 项 目 ( 
家 计划 ) 提供 了 核电 用 离心 式 制冷 机 3 台 ;为 福建 
省 福清 核电 项 目 (国家 计划 ) 提供 了 核电 用 离心 式 
制冷 机 3 台 。 大 量 新 产品 的 成 功 开 发 ,为 提升 重大 
装备 国产 化 水 平 ,服务 国家 经 济 建设 起 到 了 积 
的 推动 作用 ,也 为 公司 市 场 拓展 葛 定 了 坚实 的 
基础 。 

2010 年 ,武汉 鼓风机 有 限 公司 为 云南 驰 宏 锌 铸 
股份 公司 提供 了 6 万 Va 粗 铅 .10Va BERRA 
利用 高 炉 鼓 风机 、 艾 萨 炉 保温 烧 嘴 风机 ;为 南宁 电 
厂 2 x660MW 烟 气 脱硫 岛 提 供 了 离心 氧化 鼓风机 ; 
为 酒 钢 榆 钢 2 800m 高 炉 工 程 提供 了 离心 助燃 、 煤 
粉 引 风 机 ;为 四 川 达州 钢铁 320m 烧结 机 提供 了 余 - 
热 发 电离 心 循环 风机 ;为 扬子 石油 化 工 股份 有 限 公 
司 提供 了 烟 气 脱硫 增 压 风机 ;为 黄河 上 游 水 电 开 发 
铝 型 材 联营 项 目 提 供 了 电解 净化 主 排 风 机 ;为 大 唐 
国际 临汾 河西 热电 厂 2 x 300MW 燃 煤 供 热 机 组 提 
供 了 烟 气 脱 硫 离心 循环 风机 ;为 中 宝安 海 镍 业 公 司 
8 万 t/a 镍 铁 项 目 提供 了 脱硫 .除尘 回转 密 风 机 ;为 
甘肃 华 览 铝 业 有 限 公 司 电解 馈 碳 素 系统 节能 环保 
项 目 提供 了 离心 通风 机 ;为 紫金 铜 业 有 限 公 司 20 
万 va 铜 冶炼 工程 提供 了 离心 通风 机 ;为 甘肃 京 兰 
水 泥 有 限 公司 日 产 4 600t 干 法 水 泥 生 产 线 提供 了 
离心 通风 机 等 。 

2010 年 ,湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公司 为 国家 
重大 装备 项 目 提供 了 7 种 50 台风 机 产品 。 其 中 ， 
呼伦贝尔 驰 宏 矿业 有 限 公司 铅 锌 冶炼 国家 级 项 目 
用 C1230 一 1. 295/0. 836 二 氧化 碳 转 化 鼓风机 两 
台 ;安徽 华 塑 股份 有 限 公 司 10 万 ta 聚 氯 乙烯 配套 
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项 目 和 水 泥 装置 二 期 工程 2 800t/a 熟 料 生产 线 用 
离心 通风 机 23 4 ;河南 BDO 一 期 项 目 甲醛 装置 用 
C385—1. 52/0. 99 离心 空气 风机 两 台 ; 内 蒙古 12 万 
va 硫 铁 矿 制 酸 项 目 用 A I 776—1. 1453/0. 9006 炉 
前 鼓风机 1 台 ; 陕 西 延 长 石油 集团 氧 硅化 工 产 业 园 
区 一 期 项 目 用 W4—2 x 73No. 15F 烟 道 气 循环 风 
机 、S1610 一 1. 2/0. 85 二 氧化 硫 误 风机 、A I 760 一 
1. 1892/0. 9492 空气 鼓风机 等 4 台 ; 贵 州 80 万 t/a 
氧化 铝 项 目 用 A 开 (M) 1050—1. 5439/1. 1439 煤气 
加 压 风 机 4 台 ;青海 40 万 t/a 铝 基 合 金 大 板 锭 项 目 
用 SJYL—WY21F 净化 排 烟 风机 12 台 ; 新 疆 55 亿 
m /a 煤 制 天 然 气 项 目 一 期 工程 用 C(M)160 一 2. 0/ 
1.25 硫 回 收尾 气 风 机 两 台 。 

五 ,科研 成 果 及 新 产品 

2010 年 ,风机 行业 新 产品 开发 义 取 得 重大 突 
破 , 人 研制 完成 新 产品 1 975 种 ,5 597 794 台 , 比 上 年 
增加 364 种 、5 356 302 台 ; 完成 新 产品 产值 
1 104 363 万 元 , 比 上 年 增加 175 616 万 元 ,同比 增 
长 18. 91% ; 获 国家 及 部 、 省 .市 级 科技 进步 奖 .优秀 
新 产品 奖 等 共计 38 项 。 

多 年 来 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 在 “以 
赶 超 世 界 前 沿 技 术 为 着 力 点 ,加 快 提高 企业 的 自主 
创新 能 力 ,为 企业 实现 跨越 式 发 展 提供 强大 动力 ” 
的 技术 创新 工作 方针 的 指引 下 ,开发 了 多 个 系列 的 
新 产品 ,对 促进 我 国 重大 技术 装备 国产 化 和 保障 国 
民 经 济 的 安全 稳定 发 展 ,起 到 了 举足轻重 的 作用 。 
2010 年 ,公司 将 研发 中 心 .试验 中 心 以 及 设计 部 资 
源 进行 整合 ,组 建 研 究 院 ,集合 科技 优势 力量 ,从 技 
术 成 果 开 发 到 转化 ,从 产品 研发 到 应 用 ,从 产品 设 
计 到 试验 平台 建设 ,全 方位 提高 企业 技术 创新 能 
力 ,在 模型 级 开发 .材料 工艺 力学 分 析 等 单元 技术 
和 新 产品 开发 方面 取得 了 多 项 重要 科研 成 果 , 企 业 
的 核心 竞争 力 得 到 进一步 提升 。 完 成 了 “PCL 压缩 
机 用 大 流量 模型 级 改进 ”等 模型 级 开发 试验 项 目 和 
450 条 模型 级 性 能 试验 曲线 的 测试 ,模型 级 体系 日 
至 完善 。 其 中 ,成功 开发 的 半 开 式 65° 大 流量 模型 
级 系列 是 组 装 式 压缩 机 的 关键 与 核心 ,其 级 效率 提 
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高 到 87% 左右 ,已 达到 世界 同类 模型 级 产品 的 先进 
水 平 。 破 解 了 镍 基 合金 叶轮 制造 关键 技术 课题 , 替 
代 进 口 并 提高 了 关键 零 部 件 的 技术 水 平 。 解 决 了 
TB 系列 三 元 闭 式 叶 轮 整 体 铣 制 加 工 难题 ,叶轮 加 
工效 率 提高 2 ~3 倍 。 成 功 研制 了 我 国 第 一 台大 型 
PTA 组 装 式 压缩 机 、 百 万 千瓦 压 水 堆 上 充 泵 (第 五 
RY BR) .4M125 大 型 往复 机 等 一 批 具有 世界 
先进 水 平 .填补 国内 空白 的 新 产品 ,两 种 型 号 军工 
用 泵 样机 通过 了 专家 鉴定 ,企业 的 自主 创新 能 力 得 
到 进一步 提升 。 全 年 共 完成 技术 创新 项 目 154 项 ， 
阶段 性 完成 89 项 ,总 体 完成 率 95. 3% ;争取 上 级 科 
研 拨款 5 440 万 元 , 创 历史 之 最 ;申报 技术 专利 20 
项 ,获得 市 级 以 上 科技 荣誉 26 项 ,其 中 ,国家 科技 
进步 奖 二 等 奖 1 项 ,国家 重点 新 产品 奖 1 项 ;与 英 
国 伦敦 大 学 ADT 公司 浙江 大 学 等 签订 产 学 研 合 
同 9 项 ;与 美国 EMD 公司 .GE 公司 的 技术 引进 谈 
判 取 得 阶段 性 成 果 。 同 时 ,公司 被 国家 能 源 局 命名 
为 “大 型 透 平 压缩 机 组 研发 (实验 ) 中 心 ”, 对 提高 
企业 的 重大 能 源 装备 研制 能 力 以 及 在 国民 经 济 中 
的 影响 和 地 位 具有 十 分 重要 的 意义 。2010 年 ,公司 
大 型 乙烯 装置 用 裂解 气压 缩 机 关键 技术 及 装备 .大 
型 煤化 工装 置 用 离心 压缩 机 技术 及 产品 和 百 万 吨 
乙烯 装置 的 丙烯 压缩 机 首 级 模型 级 开发 项 目 ， 
BCL707 + BCL707 + BCL707 连续 重 整 装 置 用 和 氮气 
增 压 离心 压缩 机 组 .64 万 t/a 乙烯 装置 用 裂解 气压 
缩 机 组 . 单 轴 悬 臂 多 级 离心 压缩 机 、2MCL1007 + 
2MCL458 + 2MCL458 + BCL455 原料 气 离心 压缩 机 
组 、 百 万 吨 乙烯 装置 用 裂解 气压 缩 机 、 大 型 齿轮 增 
速 整体 组 装 式 等 温 型 压缩 机 组 . 千 万 吨 级 炼油 用 简 
型 压缩 机 全 新 结构 的 开发 及 装备 项 目 ,新 型 TAR 
系列 地 铁 风机 合成 气压 缩 机 用 高 能 头 模型 级 开发 
及 应 用 项 目 ,大 型 丙烯 制冷 离心 压缩 机 组 .整体 组 
装 式 等 温 型 系列 压缩 机 组 及 系列 型 谱 研 制 项 目 等 
多 项 成 果 分 别 获得 了 国家 省、 市 级 优秀 新 产品 及 
科技 成 果 奖 。 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 “ 十 一 五 "时 期 重 
点 科研 项 目 已 实施 3 批 , 共 115 项 ,其 中 ,完成 科技 


创新 项 目 52 项 ,正在 进行 的 科技 创新 项 目 63 项 ; 
与 外 部 科研 机 构 合作 研究 项 目 共 98 项 。 共 获 国家 
科学 技术 进步 奖 5 项 ,省 部 级 科学 技术 进步 奖 76 
项 ,市 级 科学 技术 进步 奖 69 项 ,合计 150 项 。 轴 流 
压缩 机 和 能 量 回收 透 平装 置 三 次 荣获 国家 科技 进 
步 奖 二 等 奖 和 “中 国名 牌 ” 称 号 。 申 请 专利 107 项 ， 
已 授权 82 项 (其 中 发 明 专 利 5 项 外观 设计 专利 5 
项 实用 新 型 专利 72 项 ) ,受理 25 项 。 两 项 专利 在 
第 十 九 届 全 国 发 明 展览 会 上 分 别 荣 获 金奖 和 铜 奖 ， 
有 3 项 专利 获 陕西 省 专利 奖 一 等 奖 。 其 中 ,占领 国 
内 制高点 的 里 程 碑 项 目 有 : 首 套 国产 NO, 压缩 机 
(R56 一 3 ) 的 设计 及 制造 ,成 功 应 用 于 15 万 t/a 双 
加 压 法 硝酸 “四 合 一 机 组 ”; 首 套 GMPG6. 9 一 206/ 
150 共用 型 同 轴 机 组 (GBPRT) 的 开发 设计 ; 首 套 国 
产 化 空 分 压缩 机 组 EIZ100 一 4 的 研制 ; 首 台 ( 套 )27 
万 ta 硝酸 装置 工程 总 承包 的 签订 ; 首 套 国产 化 60 
万 ta PTA 机 组 (AV56 一 10 + EZ80—2 +2+1+ 
WP6. 8—1000/170) 的 签订 ; 试制 首 台 ( 套 ) 
EBS56 一 7 丙烯 冰 机 的 签订 ; 首 台 ( 套 ) CMN40/20 
抽 汽 凝 汽 式 工业 驱动 汽轮机 试车 成 功 ; 公司 首 台 
( 套 )30 万 ta 合成 气压 缩 机 (EV45 一 9 + EVS45 一 8 
+1) .低温 甲醇 冰 机 (E80 一 7 + EZ80—3 +3) AA 
合成 冰 机 (EZS63 一 8 ) 占领 国内 最 大 装置 制高点 ; 
成 功 中 标 某 地 铁 1 号 线 一 期 工程 通风 系统 设备 采 
购 项 目 ,合同 涵盖 地 铁通 风 系 统 的 所 有 动静 设备 ; 
中 标 烧结 余热 能 量 回收 与 高 炉 顶 压 能 量 回收 联合 
机 组 ,首次 将 烧结 余热 能 量 回 收 与 高 炉 顶 压 能 量 回 
收 系统 合 二 为 一 , 即 汽轮机 、TRT ,发 电机 串联 在 同 
一 根 轴 系 上 的 方案 ,在 国内 尚 属 首 创 ; 签订 国内 最 
大 的 空 分 压缩 机 机 组 一 一 40 万 t/a 醋酸 项 目 用 6 
万 m/h 空 分 装置 配套 机 组 ,表明 公司 已 进入 7 万 
m/h 等 级 超大 型 空 分 机 组 制造 企业 并 占领 国内 空 
分 领域 新 的 制高点 。2010 年 ,公司 设计 完成 的 空 分 
装置 压缩 机 组 .电动 鼓风机 组 、 稀 硝酸 生产 装置 工 
程 机 组 ,甲醇 装置 合成 气压 缩 机 组 530m 高 炉 煤 
气 余 压 发 电 装 置 、 印 度 MONNET x HLE. Ep RE 
EIL 余热 锅炉 及 鼓风机 站 工程 .印度 BIL 1 780m 
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高 炉 工 程 .13.5 万 m /qd 天 然 气 液 化 项 目 配套 压缩 
机 组 .高炉 电 拖 鼓 风机 组 .共用 型 机 组 、 同 轴 机 组 、 
甲醇 循环 气压 缩 机 组 及 两 入 压缩 机 组 、AV50 一 13 
轴 流 机 组 .1 000m 高炉 煤气 余 压 透 平 机 组 、8 万 
m/h 及 以 上 空 分 压缩 机 等 的 开发 、 空 分 装置 用 多 
轴 增 压 机 样机 的 设计 、PTA 装置 用 向 心 尾气 透 平 样 
机 的 开发 等 ,经 陕西 省 机 械 行业 管理 办 公 室 鉴 定 ， 
均 达 到 国际 先进 水 平 。 

2010 年 ,上海 鼓风机 三 有 限 公 司 设计 完成 了 5 
种 11 台新 产品 ,其 中 有 MCS502 再 生气 压缩 机 、 
SAF40 一 19 一 2 超 临界 、 超 超 临界 电站 机 组 配套 大 
型 风机 FAF22. 4 一 12. 5—1 大 型 循环 流 化 床单 机 
组 运行 二 次 送 风 设备 .RTF40 一 19 一 1RTF 静 叶 可 调 
轴 流 风机 2048 AZ/1090 煤 硅 石 循环 流 化 床 风 机 。 
600MW 机 组 单 台 动 叶 可 调 轴 流 式 脱 硫 增 压 风机 
获得 上 海 市 闸北 区 第 十 届 科 技 创 新 奖 ; 超 临界 . 超 
超 临 界 机 组 用 单 台 动 叶 可 调 轴 流 式 脱硫 增 压 风机 
获得 上 海 市 电气 (集团 ) 总 公司 科技 进步 奖 二 
等 奖 。 

2010 年 ,重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 
技术 创新 取得 了 丰硕 成 果 , 获 得 重庆 市 科技 进步 奖 
二 等 奖 1 项 ,重庆 市 优秀 新 产品 奖 1 项 ,重庆 市 重 
点 新 产品 4 项 ,并 参与 制定 了 6 项 国家 及 行业 标 
准 ,3 项 技术 (一 种 电动 机 直 驱 高 速 离心 式 鼓 压 风 
机 ,离心 式 鼓 压 风机 出 口 导 叶 调节 装置 .离心 式 鼓 
压 风 机 进出 口 导 叶 调节 装置 ) 获 得 了 国家 专利 局 爱 
理 。 制 冷 压 缩 机 方面 :完成 了 为 新 疆 庆 华能 源 集团 
有 限 公 司 ,安徽 六 国 化 工 股份 有 限 公 司 提供 的 氨 斥 
缩 机 的 设计 开发 ;完成 了 AP1000 第 三 代 核 电站 专 
用 冷水 机 组 样机 方案 设计 、 第 二 代 曝 气 风机 系列 化 
产品 开发 .多 轴 离 心 压缩 机 样机 试制 和 LDCS( 一 
35 ) 低 温 离心 式 冷水 机 组 研发 等 。 其 中 , 曝 气 风机 
获得 重庆 市 科技 进步 奖 二 等 奖 .LDCS( 一 25 ) 低温 
离心 式 冷水 机 组 获得 重庆 市 优秀 新 产品 奖 。 风 机 
方面 :完成 了 全 氧 单 式 退 火炉 循环 风机 、MVR 系统 
用 高 压 风 机 和 ETY 核 级 风机 样机 的 试制 ;完成 了 
双 级 高 温 高 压 离心 通风 机 .转炉 煤气 风机 等 新 产品 
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的 开发 设计 试制 工作 ,并 与 西安 交通 大 学 联合 开 
发 了 高 效 节 能 离心 通风 机 基本 模型 机 。 其 中 ,高 效 
曲面 叶片 风机 、 干 煌 焦 循 环 风 机 、MVR 系统 用 高 压 
风机 获得 重庆 市 重点 新 产品 和 工业 与 信息 化 部 节 
能 推荐 产品 。 风 电 设 备 方面 :完成 了 2MW 风电 时 
片 的 设计 、 开 发 .试制 和 验证 ,850kW 级 风电 叶片 被 
列 人 重庆 市 重点 新 产品 。 工 艺 方面 :开展 了 大 型 三 
元 流 叶 轮 加 工 工 艺人 研究 ,多 轴 离 心 压缩 机 加 工 工艺 
研究 ,离心 压缩 机 机 壳 焊 接 工 艺 研究 ,高温 高 强度 
材料 工艺 试验 研究 , 锥 形 前 盘 新 工艺 研究 ,工具 、 工 
装 .工艺 研究 等 项 目 ,大 量 新 工艺 的 应 用 ,不 仅 解决 
了 生产 难题 ,提高 了 工艺 的 可 靠 性 和 可 操作 性 , 同 
时 有 利于 降低 工人 劳动 强度 。 随 着 大 批 新 成 果 陆 
续 成 熟 并 投放 市 场 ,公司 产品 的 竞争 优势 更 加 明 
显 。 与 此 同时 ,一 批 优秀 科技 项 目 获得 了 政府 部 门 
各 种 资金 支持 ,为 企业 技术 创新 提供 了 资金 保障 ， 
其 中 突出 的 有 :获得 国防 科 工 办 970 万 元 科研 支持 
的 船用 冷水 机 组 开发 项 目 ,获得 国家 发 展 和 改革 委 
员 会 450 万 元 财政 支持 的 大 型 特种 风机 技术 改造 
项 目 等 。 

四 平 鼓 风机 股份 有 限 公司 新 产品 开发 和 三 新 
技术 推广 应 用 取得 明显 成 效 。 在 新 产品 开发 方面 ， 
坚持 研发 和 储备 相 结合 , 既 开 发 适应 企业 当前 制造 
能 力 的 产品 ,又 从 长 远 考 虑 开发 有 市 场 潜力 的 产 
品 。 主 要 完成 了 动 叶 可 调 轴 流 增 压 风 机 技术 调研 
和 技术 资料 整理 , 为 电站 送 风机 研制 作 了 技术 储 
备 ;完成 了 脱硫 风机 市 场 调研 和 可 行 性 分 析 , 确定 
了 产品 应 用 范围 ,掌握 了 风机 所 处 工艺 系统 的 技术 
要 求 和 配套 要 求 ,收集 了 相关 技术 数据 并 积累 了 一 
定 经 验 ; 与 鞍山 焦 耐 院 合 作 , 针 对 新 领域 节能 用 高 
温 煤 气 风 机 进行 了 选 型 设计 , 按 设计 要 求 完 成 了 技 
术 资 料 提供 ;对 离心 压缩 机 进行 了 市 场 调研 和 可 行 
性 分 析 , 了 解 了 产品 应 用 范围 ,和 掌握 了 风机 所 处 工 
艺 系统 的 技术 要 求 和 配套 要 求 。 在 三 新 推广 应 用 
方面 ,根据 企业 实际 情况 开发 设计 了 新 型 分 体式 轴 
RAG ,代替 了 RW 系列 轴承 箱 , 解 决 了 现 有 RW A 
列 轴承 箱 产 品 结构 强度 不 足 的 问题 ,已 形成 企业 标 
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准 推广 应 用 ;对 耐 磨 工艺 市 场 进行 调研 ,储备 了 相 
关 应 用 技术 ,在 产品 中 推广 应 用 附 磨 复合 板 , 为 提 
升 产品 耐 磨 性 能 提供 了 新 工艺 ;初步 掌握 了 三 维 软 
件 应 用 技术 ,并 完成 了 一 套 典 型 图 样 设计 ,为 企业 
三 维 软件 推广 应 用 及 技术 研发 能 力 提升 奠定 了 基 
础 ;针对 冶金 、 建 材 高 温 风 机 的 使 用 材料 进行 了 研 
究 , 收 集 了 一 些 高 温 材 料 数据 ,为 产品 应 用 在 不 间 
高 温 工 况 做 了 储备 ;通过 与 郑州 焊接 研究 所 合作 ， 
对 多 种 耐 磨 焊丝 进行 了 试 样 耐 磨 试验 ,通过 分 析 ， 
重新 制定 了 堆 焊 标准 ,以 利于 更 合理 地 选用 耐 磨 
材料 。 

天 津 市 鼓风机 总 厂 针 对 企业 产品 创新 步伐 慢 ， 
围绕 “解难 题 、. 促 转变 、 上 水 平 " 的 总 体 要求 ,进一步 
统一 思想 , 想 对 策 , 抓 落实 ,使 企业 尽快 摆脱 了 轩 
境 。2010 年 ,获得 4 项 实用 新 型 专利 授权 ,1 项 外 
观 设计 专利 授权 。 完 善 了 L103 ~ 109WD RE RL 
机 设计 ;在 完成 L104WD 样机 试制 的 基础 上 ,针对 
试制 过 程 中 出 现 的 一 些 问题 ,对 图 样 进行 了 全 面 整 
理 和 改进 ,并 完成 了 其 他 5 个 规格 的 产品 设计 及 全 
部 工装 设计 ,为 参与 大 流量 罗 茨 风机 市 场 竞 争 提供 
了 技术 保证 。 在 产品 研发 方面 ,完成 了 将 部 分 系列 
罗 芯 鼓风机 的 主 副油箱 全 部 改 为 板 焊 件 油箱 的 工 
作 , 并 按 用 途 将 其 分 为 水 夹层 油箱 和 非 水 夹层 油箱 
两 个 品种 ,已 初步 完成 6~9 号 4 个 规格 的 图 样 设 
计 工 作 。 

长 沙 鼓 风机 广 有 限 责 任 公司 2010 年 开发 了 
ARMH550 .650 750 = HL AY P RAAI, FF SE 
了 大 型 罗 苞 鼓风机 的 性 能 结构 ,对 完成 大 型 风机 订 
货 和 生产 目标 起 到 了 重要 作用 。 新 开发 的 钛 涂 层 
鼓风机 ey Hin DRL, ZR VL ET BL 
均 实 现 交 付 使 用 ,为 公司 在 防腐 .高温 .危险 性 介质 
领域 又 添 新 生 系列 产品 。 

山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 拉 长 主 业 H 
展 创新 ,实现 多 元 化 发 展 ,增强 企业 实力 。 为 了 加 
大 新 产品 开发 及 市 场 开发 力度 ,结合 实际 工作 成 立 
T 30 余 个 攻关 小 组 ,积极 进行 技术 创新 。 罗 茨 鼓 
风机 方面 ,重点 完成 了 ZSR6 一 600NS 不 锈 钢 维尼 


纶 风机 、ZSR6 一 350N 维尼 纶 风机 及 ZSR6O—450N 
维尼 纶 风机 以 及 ZR7/ZR8 大 型 风机 .TRRG400 大 
型 双 级 串联 风机 的 开发 设计 试制 工作 ;完成 了 
RRE—250NRHF3 铸 钢 材质 涨 圈 + 机 械 密 封 + 充气 
密封 的 组 合 密封 式 风 机 、RRG 一 450N 型 双 端 面 机 
械 密封 风机 以 及 RRB 一 65S3RH 型 不 锈 钢 涨 圈 + 
充气 组 合式 密封 风机 及 TZSH3 一 130VRK 双 级 串联 
逆流 冷却 真空 泵 等 产品 的 开发 设计 试制 工作 。 高 
心 风机 产品 方面 ,开发 设计 完成 的 3 种 单 级 高 速 离 
心 鼓风机 样机 ,通过 了 西安 达尔 流体 机 械 研究 所 的 
验收 ;自主 研发 成 功 的 单 级 高 速 离心 训 风 机 监测 控 
制 柜 ,打破 了 公司 无 能 力 开发 PLC 高 端 产品 的 局 
面 ,填补 了 自控 产品 领域 的 空白 。2010 年 ,“ 新 型 
高 效 ZG 型 三 叶 罗 茨 鼓 风机 ”" 获 “国家 重点 新 产品 ” 
称号 ,“B 型 单 级 高 速 离心 恋 风 机 "等 4 项 新 产品 列 
入 山东 省 技术 创新 项 目 ,1 项 列 人 省 科技 计划 ,1 项 
列 和 济南 市 科技 计划 。 其 中 “MB 叶轮 与 轴 一 体 
式 罗 茨 鼓风机 ”由 济南 市 科技 局 组 织 院 校 . 科 研 院 
所 组 成 的 专家 委员 会 进行 了 科技 成 果 鉴 定 , 鉴 定 委 
员 会 一 致 认为 ,该 项 成 果 整 机 技术 达到 国际 领先 
水 平 。 

北京 华 怡 净化 科技 研究 所 有 限 公 司 坚持 依靠 
科技 进步 提升 企业 的 实力 ,每 年 均 有 创新 科技 产品 
问世 ,已 形成 以 专利 产品 为 主体 的 特种 风机 、 特 种 
电机 ,净化 设备 .军工 产品 四 大 体系 。2010 年 ,研发 
出 HY 一 1. 46S 高 效 小 型 智能 化 风机 ,各 项 指标 达 
到 进口 产品 水 平 , 节 电 达 60% 以 上 ,其 中 噪声 指标 
优 于 进口 产品 ,噪声 下 降 2 ~3dB ,同时 采用 传感器 
技术 ,在 净化 间 内 通过 人 体感 应 即 可 控制 净化 风机 
速度 ,进一步 满足 了 使 用 要 求 , 提 高 了 节能 效果 。 
研制 完成 的 风 热 电 一 体 机 FRD 一 1 型 .2 型 ,受到 了 
专家 们 的 一 致 好 评 , 同时 申报 了 数 项 发 明 专 利 ， 
2010 年 9 月 ,该 产品 荣获 北京 市 西城 区 科技 进步 奖 
三 等 奖 。 研制 成 功 的 HY 一 1.25 及 HY 一 1.3 高 效 
小 型 智能 化 风机 技术 含量 高 ,作为 小 型 风机 的 更 新 
换代 产品 ,一 直 是 公司 大 力 研发 的 重大 项 目 之 一 。 
2010 年 ,在 研制 无 刷 电 动机 及 电动 机 驱动 器 方面 也 
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取得 了 较 大 进展 。 一 是 无 刷 电 动机 经 反复 改进 设 
计 , 其 效率 显著 提升 ,节能 效果 突出 ,各 机 型 节约 电 
能 达 50% 以 上 ;二 是 电动 机 驱动 器 不 仅 采 用 单片机 
及 触摸 屏 技术 ,并 严格 按 军品 要 求 设计 和 制造 ,其 
灵敏 性 ,稳定 性 进一步 提高 ,并 能 在 - 40 ~ 50% 及 
高 湿度 环境 下 仍 保持 正常 运转 。 该 产品 已 有 小 批 
生产 供 货 ,开始 为 军品 滤 毒 装置 配套 ,取得 了 一 定 
的 经 济 效益 。 

江苏 金 通 灵 风机 股份 有 限 公 司 始终 坚持 将 技 
术 创新 .工艺 改进 作为 企业 发 展 的 源泉 。 公 司 全 年 
用 于 新 品 研发 .技术 改造 投资 达 1 773 万 元 。 全 年 
完成 13 个 单 级 高 速 鼓 风机 项 目的 设计 ,18 项 多 级 
离心 鼓风机 样机 和 产品 的 设计 ,提高 了 鼓风机 的 运 
行 稳定 性 ,满足 了 市 场 需求 ;完成 了 第 一 台 压 缩 机 
SH150—8 样机 的 制作 ,第 一 台 干 法 煤气 风机 的 生 
产 指导 和 出 厂 试验 ,产品 性 能 满足 了 设计 要 求 。 在 
控制 柜 .控制 箱 .齿轮 箱 、 油 站 方面 实现 了 自主 设计 
制造 ,降低 了 成 本 ,大 大 提高 了 产品 的 质量 和 运行 
的 可 靠 性 。 设 计 开发 的 系列 小 型 高 转速 滑动 轴承 ， 
填补 了 公司 小 型 滑动 轴承 的 空白 。 公 司 继 与 西安 
交通 大 学 合作 成 立 流 体 机 械 及 压缩 机 国家 工程 研 
究 中 心 之 后 ,2010 年 7 月 19 日 又 与 美国 ETI 公司 
经 过 友好 协商 ,就 合作 研发 高 效 离心 空气 压缩 机 事 
项 顺利 签约 ;10 月 28 日 ,与 中 国 科学 院 工程 热 物 理 
研究 所 顺利 签署 共 建 “能 源 动力 联合 实验 室 ” 和 联 
合 研发 “新 型 蒸汽 涡轮 发 电 技术 ”项 目 。 这 些 项 目 
的 合作 成 功 将 为 公司 进军 新 能 源 领域 开辟 一 条 
通道 。 

常熟 市 鼓风机 有 限 公 司 在 纺织 行业 全 面 回暖 
的 带动 下 ,不 断 研制 开发 新 产品 ,全 年 开发 设计 新 
型 风机 20 多 个 规格 。 其 中 ,为 上 海 尼 的 曼 公 司 成 
功 配套 的 NCF 系列 离心 风机 及 过 滤器 装置 ,实现 
销售 收入 101 万 元 ;成 功 开发 为 布匹 处 理 系 统 配套 
的 QLF KHF 离心 风机 和 C15 过 滤器 ,实现 销售 合 
同 94 万 元 ;开发 的 SPZ 节能 型 喷雾 轴 流 通风 机 , 实 
现 销售 收入 222 万 元 ;开发 了 SFC 除尘 系统 YFL— 
80.100.150 三 种 规格 及 BMC 皮毛 除尘 器 一 套 ; 完 
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成 了 与 江苏 林 泰 阁 工 程 设 备 有 限 公 司 初步 配套 的 
KHF15C 离心 通风 机 的 开发 ;完善 了 正 型 节能 离心 
风机 及 SZ 型 省 能 轴 流 风机 的 技术 工作 ,实现 销售 
收入 800 多 万 元 。2010 年 共 申 请 专利 4 项 ,其 中 授 
权 发 明 专 利 3 项 ,实用 新 型 专利 1 项 。5Z 型 省 能 轴 
流通 风机 荣获 苏州 市 “攻关 奖 ”。 

浙江 亿 利 达 风 机 股份 有 限 公 司 以 创新 为 动力 ， 
加 大 了 研发 力度 ,完成 了 三 相 双 出 轴 直 联 风机 、 
SYP140/105 盘 管 风机 、SYQ280K2 后 向 双 联 风机 等 
多 种 空调 风机 和 WPH 屋顶 风机 、YGK 管道 风机 等 
建筑 通风 机 的 设计 开发 ,有 效 满 足 了 市 场 和 客户 的 
需要 ,提高 了 企业 核心 竞争 力 。 同 时 ,公司 与 清华 
大 学 .华中 科技 大 学 等 院 校 合作 , 进行 风 机 节能 降 
噪 的 研究 和 直流 无 刷 电动 机 风机 的 设计 开发 ,已 完 
成 SYU 三 款 直 流 无 刷 电动 机 样机 。 另 外 ,加 强 了 
技术 资料 的 完善 和 产品 测试 ,改进 和 完善 了 部 分 产 
品 的 设计 和 制作 工艺 ,对 SYH、SYT 等 系列 风机 进 
行 了 性 能 改进 ,达到 了 节能 降 品 、 降 低 成 本 的 目的 。 
2010 年 申请 20 项 专利 ,取得 实用 新 型 专利 授权 2 
项 外观 设计 专利 授权 1 项 ,SYT 系列 风机 通过 了 
AMCA 认证 ,SYQ 风机 通过 了 防爆 认证 ,SYP150/ 
200 空调 风机 被 列 人 国家 重点 新 产品 项 目 , 高 效 节 
能 屋顶 风机 项 目 被 列 人 区 重点 科技 计划 项 目 。 

浙江 明 新 风机 有 限 公 司 2010 年 科技 成 果 转 化 
项 目 共 15 项 ,其 主要 产品 的 核心 技术 拥有 目 主 知 
识 产权 。 公 司 承担 了 省 级 新 产品 试制 计划 2 项 ( 负 
荷 可 调 的 高 效 节能 特种 风机 ,MXDLF 一 2. 5 低 噪 声 
冷却 专用 风机 ) ,完成 了 1 项 企业 技术 改造 投资 项 
目 ( 年 产 5 000 台 负 荷 可 调 的 高 效 节 能 特种 风机 )， 
通过 了 两 项 新 产品 鉴定 (负荷 可 调 的 高 效 节 能 特种 
风机 ,烟叶 烘 烤 用 YHF 高 效 节 能 循环 风机 ) , 获 授 
权 专 利 10 项 ,其 中 1 项 发 明 专 利 (金属 简体 翻 边 设 
备 ) ,9 项 实用 新 型 专利 (转轴 的 轴 端 固定 结构 , 冷 
却 风 机 的 风 叶 、 金 属 简体 的 直线 焊接 装置 `. 风 机 的 
转动 传动 结构 .风机 叶轮 的 轮 载 与 叶柄 的 固定 结 
构 .风机 的 中 空 风 叶 离心 式 屋 顶风 机 、 接 线 盒 . 轴 
端 固定 结构 )。 科 技 成 果 的 转化 和 技术 改造 的 完成 
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大 幅 提升 了 公司 的 生产 能 力 、 生 产 工艺 水 平和 产品 
档次 及 质量 。 中 负荷 可 调 的 高 效 节能 特种 风机 采 
用 球形 轮 载 及 中 空 叶 片 ,减少 了 叶片 根部 的 气流 分 
离 ,降低 了 噪声 和 能 耗 ,提高 了 风机 效率 和 与 实际 
工 况 的 匹配 性 能 ;叶片 与 轮 纹 采用 叶柄 联接 ,可 在 
叶轮 静态 情况 下 调整 叶片 安装 角度 ,达到 可 调 的 目 
的 ;电动 机 的 定子 和 机 壳 之 间 采 用 硅 脂 材料 ,降低 
了 热 阻 ,改善 了 热传导 性 ;定子 内 部 增设 了 预 热线 
圈 , 防 止 电动 机 端 部 的 水 汽 凝结 ; 风 简 采用 单 边 喇 
哄 口 和 单 边 法 兰 设计 ,减少 了 风机 进出 口 的 阻力 。 
QM BES AY YH 高 效 节能 循环 风机 叶片 采用 嗓 
形 结 构 , 轮 载 采用 球形 结构 ,叶片 内 缘 在 任何 角度 
都 能 与 轮 载 完全 吻合 ,具有 很 好 的 导 流 作用 ,风机 
效率 高 ;叶柄 采用 独立 国定 方式 ,叶片 角度 可 以 自 
由 调节 , 安装 和 调整 方便 ; 风 简 采用 单 边 喇 叭 口 和 
直角 法 兰 设计 ,避免 了 锁 口 现象 ,减少 了 风机 进出 
口 的 阻力 。 上 述 技术 均 有 创新 ,处 于 国内 同类 产品 
领先 水 平 。 

威海 克 革 特 菲 尔 风 机 有 限 公 司 一 直 致 力 于 高 
性 能 .低能 耗 的 风机 产品 的 研发 ,为 客户 提供 最 佳 
的 风机 解决 方案 。 公 司 生 产 的 通风 机 有 轴 流 、 离 
心 、. 斜 流 三 大 系列 上 百 个 品种 ,包括 冷冻 空调 用 风 
机 .船用 风机 、 铁 路 风机 、 核 电 用 风机 电力 变 压 器 
用 风机 .屋顶 风机 冷却 塔 及 空冷 郁 用 风机 PR 
风机 和 引 风 机 等 。2010 年 ,公司 依托 技术 创新 ,成 
功 开发 出 新 型 拉 挤 玻璃 钢 ( 型 材 ) 大 型 叶轮 .三 叶片 
塑料 超 低 品 大 叶轮 新 产品 ,并 举行 了 新 产品 发 布 
会 。 前 者 是 轻 质 高 强 、 耐 疲劳 、 耐 腐蚀 和 动 平衡 性 
能 好 的 新 型 型 材 , 后 者 具有 超 低 品 的 突出 性 能 。 全 
年 共 取 得 6 项 实用 新 型 专利 授权 ,成 功 申报 1 项 发 
明 专 利 。 公 司 获 批 省 级 技术 中 心 ,R3G500 RA Zh 
无 刷 直 流 外 转子 集成 一 体 化 风机 列 人 山东 省 威海 
市 科学 技术 发 展 新 产品 计划 ;和 谐 号 动车 及 大 功率 
机 车 专用 风机 项 目 列 入 国家 火炬 计划 项 目 ; 机 车 专 
用 风机 项 目 已 进入 批量 生产 阶段 ,和 谐 号 动车 及 大 
功率 机 车 专用 风机 逐步 进入 批量 试 生产 阶段 。 

山东 海 福 德 机 械 有 限 公司 因 产品 还 不 能 最 大 


限度 地 满足 市 场 需求 ,及 时 调整 了 新 产品 研发 思 
路 , 即 进一步 完善 HSR、MD MJ 系列 产品 ,继续 开 
发 HSG 系列 风机 ,逐步 开发 生产 L 系列 低压 力 大 
流量 风机 ,输送 特殊 气体 的 风机 、 双 机 串联 高 压 风 
机 等 。GDHSR 系列 增加 的 40 型 小 口径 风机 ,具有 
体积 小 ERR .结构 紧凑 的 特点 ,主要 应 用 于 小 型 
污水 处 理 设 备 .实验 室 空 气 循环 装置 、 模 具 成 形 等 ， 
现在 产品 已 经 投放 市 场 。@OHSG 系列 研发 了 150、 
250 两 种 型 号 风机 ,具有 高 压力 、 高 效率 的 特点 , 主 
要 应 用 于 水 泥 化工、 电力 等 行业 。(BMD 系列 新 增 
加 的 MD200 ,250 400 型 号 风机 ,具有 出 口 升 压 高 、 
风量 大 .密封 性 好 .技术 先进 等 特点 ,主要 应 用 于 电 
力 .水泥 等 行业 。Q@@L 型 两 叶 罗 茨 鼓 风机 ,具有 流量 
大 ,能 耗 低 的 特点 ,主要 应 用 于 水 泥 .钢铁 等 行业 , 公 
司 正 逐步 生产 上 系列 风机 。 鸟 根据 市 场 需求 ,研发 
TPRABRAM Sin, FET 7 个 型 号 .50 余 种 规 
格 , 具 有 较 大 的 抽 气 速度 和 较 快 的 起 动能 力 。 

山东 格 瑞 德 集团 有 限 公 司 技术 创新 实现 新 突 
破 ,2010 年 1 月 15 日 ,由 来 自 国 家 空调 设备 质量 监 
督 检验 中 心 .中国 制冷 空调 工业 协会 .同济 大 学 、 上 
海 制冷 空调 工业 协会 的 7 位 专家 教授 组 成 的 鉴定 
委员 会 对 公司 生产 的 “风机 墙 组 合 机 组 ”产品 进行 
了 科学 技术 鉴定 。 鉴 定 结果 认为 ,该 产品 采用 风机 
墙 技术 ,具有 节能 效果 显著 .断面 气流 均匀 、 噪 声 
低 .适用 范围 广 .可靠 性 好 .安装 运行 维护 方便 等 技 
术 特 点 ,填补 了 国内 空白 ,达到 同类 产品 国际 先进 
水 平 。 同 时 ,完成 的 新 型 换 热 器 . 圆 简 翻 边 机 .新 型 
风机 叶片 冷却 塔 外 置 电动 机 安装 结构 等 4 项 申报 
了 国家 专利 。 

湖北 省 风机 厂 有 限 公司 技术 研究 和 产品 创新 
取得 重大 进展 。2010 年 ,研究 开发 新 产品 3 项 ,D 
(M) 焦 炉 煤 气 鼓风机 、C(N) 高 压 氮 气 循环 风 机 经 
湖北 省 科学 技术 厅 鉴 定 达到 国内 先进 水 平 ,并 获得 
湖北 省 重大 科技 成 果 奖 。 单 吸 和 人 双 支 撑 脱 硫 增 压 
离心 鼓风机 获 随州 市 科技 进步 奖 一 等 奖 , 单 吸 耐 麻 
防腐 转炉 煤气 鼓风机 获 广 水 市 科技 进步 奖 一 等 奖 。 
同时 ,研发 改进 产品 性 能 、 提 高 产品 功能 12 项 ; 申 
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报 专利 13 项 ,其 中 发 明 专利 3 项 , 比 上 年 增长 一 
iE | 

湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公 司 2010 年 完成 了 
湖北 省 重大 科技 专项 项 目 " 大 型 高 效 节 能 风机 开发 
及 产业 化 ”, 成功 研制 了 C(0,)410 一 1. 689/1. 039 
氧气 管道 增 压 吉 风 机 。 该 风机 介质 为 氧气 (85% ) ， 
出 口 升 压 65kPa, 进口 流量 22 000m /h, 主 轴 转 速 
2 960r/min, 轴 功率 538kW ,其 技术 属国 内 同类 先进 
水 平 或 首创 。2010 年 取得 (国家 ) 实用 新 型 专利 4 
项 授权 。 

中 意 机 电 ( 湖北 ) 喜 风机 制造 有 限 公 司 2010 年 
继续 加 大 新 产品 开发 力度 ,三 元 流风 机 的 开发 取得 
重大 的 突破 。 申 请 并 已 授权 7 项 专利 ,其 中 两 项 发 
明 专利 。 开 发 了 2 级 增 速 D850 三 元 流 鼓 风机 组 和 
AIIS00 一 800 HLE = IW E TAAL; Æ BI1200 一 
1900 机 型 基础 上 又 新 设计 了 4 种 型 号 ,在 轧钢 生产 
线 循环 风机 基础 上 又 新 设计 了 6 种 型 号 ;开发 了 
FBD 系列 矿 用 隔 爆 型 压 入 式 对 旋 轴 流 局 部 通风 机 
和 FBCDZ 系列 煤矿 用 轴 流 主 通风 机 ;三 元 流 造 气 
炉 鼓 风机 开发 中 采用 了 三 元 流动 设计 技术 ,将 为 企 
业 带 来 巨大 的 经 济 效 益 。FBD 系列 4. 5 一 4.7 W H 
隔 爆 型 压 和 人 式 对 旋 流 局 部 通风 机 已 试制 完成 ,并 一 
次 性 通过 了 国家 安全 标志 现场 评审 会 的 各 项 检查 ， 
取得 了 煤 安 证 书 。2010 年 ,公司 荣获 湖北 省 科技 型 
中 小 企业 科技 创新 奖 ,煤化 工 用 高 速 空 气 离心 鼓 风 
机 获 随州 市 科技 进步 奖 二 等 奖 。 

南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 技术 创新 迈 出 新 
步伐 , 首 台 QFW 50 一 2 发 电机 试制 成 功 , 研制 出 
DTZR—No. 18H 地 铁 轴 流通 风机 和 FBCDZ— 
No. 28/2 主 通 风机 ;承担 的 国家 科技 支撑 计划 项 目 
课题 一 一 “大 型 增 安 型 同步 电动 机 防爆 关键 技术 研 
究 ” “YBZT 系列 隔 爆 型 超 高 效 铸 钢 转子 电动 机 研 
制 及 国家 标准 草案 ”和 河南 省 重大 科技 专项 一 一 
“核电 厂 用 系列 核 级 电动 机 关键 技术 研究 ”顺利 通 
过 了 项 目 验 收 ;申报 专利 36 项 ,为 历年 之 最 ,获得 
专利 授权 25 项 ,其 中 发 明 专 利 5 项 ,发 明 专 利 数 量 
实现 了 历史 性 突破 ,通过 了 5 项 省 市 级 科技 成 果 
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鉴定 。 

甘肃 省 白银 风机 厂 有 限 责 任 公司 秉承 “以 人 为 
本 、 创 新 发 展 .持续 改进 、 满 足 顾客 ” 的 质量 方针 , 明 
确 “发 展 是 目的 ,创新 是 根本 ”的 主题 思想 ,要 求 公 
司 全 体 职工 将 创新 发 展 的 理念 内 化 于 心 、 固 化 于 
制 . 外 化 于 形 。 几 年 来 ,公司 产值 .收入 年 增长 率 达 
20% 以 上 ,每 年 新 产品 产值 达 企 业 总 产值 的 30% 以 
上 。2009 年 ,国家 发 展 和 改革 委员 会 修订 石化 、 治 
炼 等 行业 标准 ,新 建 的 矿 热 炉 必须 采用 密闭 式 , 实 
现 循环 经 济 发 展 , 因 此 开发 矿 热 炉 环保 改造 用 的 新 
型 高 效 输 气 风机 必然 受到 市 场 的 青睐 。 经 过 市 场 
调研 发 现 ,该 产品 以 环保 和 能 源 综合 利用 为 依托 ， 
注重 环保 高 效 、 节 能 降 耗 ,专业 性 强 、 技 术 含量 高 ， 
产品 以 铸造 .锻造 .机 加 工 、 锦 焊 、 热 处 理 和 装配 等 
为 其 工艺 特点 ,其 加 工 精 度 要 求 高 ,风机 叶轮 空间 
曲面 型 气体 流 道 须 在 数控 设备 上 完成 ,这 对 公司 是 
一 个 新 的 课题 ,开发 成 功 该 产品 企业 将 会 实现 质 的 
飞跃 。 在 企业 技术 力量 相对 薄弱 的 情况 下 ,公司 组 
成 新 产品 开发 小 组 , 派 人 到 国内 大 型 鼓风机 厂 学 习 
并 引进 技术 ,经 公司 消化 .吸收 .创新 .同化 后 用 于 
密闭 式 电石 厂 炉 和 硅 铁 厂 炉 高 效 输 气 风机 的 技术 
研发 。 公 司 提出 了 “ 始 于 设计 、 精 于 工艺 、 重 在 加 
T .成 在 装配 ?的 开发 理念 ,试制 过 程 中 开展 密封 部 
件 的 科技 攻关 ;开展 叶轮 制造 工艺 突破 口 活动 , 解 
决 了 叶轮 动 平 衡 问题 ;采用 攻克 制造 瓶颈 的 全 方位 
立体 式 的 创新 机 制 ,经 过 3 个 月 的 科技 攻关 创新 ， 
完善 了 高 效 输 气 风 机 的 图 样 设计 ,进行 了 产品 试 
制 。 样 机 完成 后 ,经 甘肃 省 机 电 产 品质 量 监督 检验 
站 检验 ,符合 JBMT7258 一 2006《 离 心 鼓风机 》 要 求 ; 
经 过 工业 性 运行 ,效果 良好 ,投入 了 批量 生产 。 
2009 年 12 月 ,产品 通过 了 甘肃 省 工业 和 信息 化 委 
员 会 组 织 的 新 产品 鉴定 。 鉴 定 意见 为 :产品 结构 新 
颖 ,外 形 设计 美观 ,安装 使 用 方便 ,具有 性 能 稳定 、 
高 效 、 低 噪 安全、 可 靠 等 特点 ;该 产品 首次 将 铝 排 
迷宫 式 密封 应 用 于 机 过 前 后 端 ,有 效 防 止 了 摩擦 起 
火 ` 气 体 回流 和 外 泄 ,并 将 少量 泄漏 通过 回流 装置 
引 回 风机 进口 ;该 产品 市 场 前 景 广阔 ,具有 较 高 的 
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性 价 比 ,其 技术 达到 了 国内 先进 水 平 。 产 品 批 量 生 
产后 ,公司 决策 层 与 营销 、 技 术 人 员 共 同 组 成 营销 
团队 ,分 赴 内 蒙古 .新 疆 、 宁 夏 、 陕 西 用 户 比 较 集 中 
地 区 进行 产品 市 场 推 介 工 作 。 采 取向 老 客户 推介 
使 用 、 回 设计 院 推 销 技 术 和 发 展 新 用 户 等 多 种 营销 
方式 ,逐步 打开 了 市 场 , 该 产品 2008 年 当年 就 生产 
销售 20 f ,2009 年 生产 销售 60 台 。2010 年 完成 
销售 100 多 台 ,销量 逐年 增加 ,取得 了 良好 的 经 济 
效益 。2010 年 ,DW270 离心 鼓风机 获得 甘肃 省 工 
业 和 信息 化 委员 会 甘肃 省 新 产品 新 技术 奖 ”, 被 甘 
肃 省 机 械 工程 学 会 评 为 2010 年 度 科学 技术 进步 奖 
三 等 奖 。 

六 、 质 最 及 标准 

1. 质量 及 质量 管理 

截至 2010 年 末 , 风 机 分 会 148 家 企业 会 员 中 ， 
已 有 132 家 企业 通过 了 ISO 9000 质量 管理 体系 认 
证 , 占 企 业 会 员 的 89.2% 。 通 过 实施 全 面 质量 管 
理 , 企 业 产 品质 量 不 断 提升 。2010 年 全 行业 风机 主 
要 件 主 要 项 目 抽查 合格 率 为 97. 9% ,机 械 加 工件 综 
合 废品 率 为 0.8% 。 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 以 品质 管理 推 
动产 品质 量 和 工作 质量 不 断 提升 ,顺利 通过 了 ISO 
9000 质量 管理 体系 和 军工 产品 质量 管理 体系 年 度 
复审 ,并 取得 了 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 特种 设 
备 局 颁发 的 “压力 管道 设计 资格 许可 证 ”, 填 补 了 公 
司 压力 管道 设计 资格 空白 。 加 强 质量 过 程控 制 , 严 
格 把 控 原 材料 和 配套 件 的 产品 质量 ,取消 和 暂停 15 
家 不 合格 供应 商 ; 以 减少 设计 联系 单 为 切入 点 , 提 
升 产 品 设计 及 现场 服务 质量 ;试行 关键 工序 优质 奖 
励 , 提 高 关键 等 部 件 加 工 质量 ;设立 专家 应 急 小 组 ， 
提高 客户 服务 效率 ,用 户 满意 度 为 83% 。 

上 海 鼓 风机 三 有 限 公 司 坚持 严格 考核 ,包括 质 
量 考核 ,安全 生产 考核 ,设备 和 现场 管理 考核 “ 责 
任 加 奖 ” 考 核 . 班 组 管理 工作 考核 以 及 干部 工作 目 
标 责任 考核 。2010 年 下 半年 ,制定 了 领导 班子 每 月 
下 基层 进行 现场 办 公 一 次 的 制度 ,这 样 既 可 以 检查 
各 部 门 现 场 工 作 的 状态 ,又 可 以 现场 协调 和 处 理 一 


行业 概况 


些 琼 手 的 问题 ,为 各 部 门 完成 各 项 任务 提供 支撑 。 


公司 坚持 经 营 活动 分 析 会 .质量 例会 .安全 例会 , 通 


过 财务 数据 ,反映 经 济 运行 质量 ;通过 案例 ,分 析 责 
任 心 缺乏 对 企业 造成 的 损失 ,从 而 努力 使 这 些 例会 
更 深刻 地 揭示 管理 中 存在 的 薄弱 环节 ,并 有 针对 性 
地 解决 这 些 问题 。 为 增强 责任 意识 ,提高 产品 质 
量 , 将 原 集 中 在 质保 部 的 检验 员 划 归 到 各 生产 车 
间 ; 加 强 内 控制 度 建 设 , 针 对 企业 内 部 4 个 方面 14 
项 风险 点 ,通过 自 查 、 自 纠 , 找 出 薄弱 环节 ,完善 内 
控制 度 ,不 断 提高 企业 防范 风险 的 能 力 。 同 时 ,加 
强 对 协作 厂 的 业务 指导 , 派 有 经 验 的 责任 心 强 的 老 
师傅 去 担当 。 公 司 根据 “2010 年 质量 工作 书 ” 的 要 
求 ,在 公司 内 部 通过 各 种 渠道 和 措施 ,推进 公司 质 
量 工作 的 持续 改进 。2010 年 ,公司 获得 中 国 机 械 
500 强人 企业、 上 海 高 新 技术 企业 、 上 海 科技 小 巨 
人 、 上 海 市 质量 管理 奖 .上 海 市 名 牌 产品 .上 海 市 
著名 商标 、 上 海 市 重点 工程 立功 竞赛 优秀 工厂 等 
称号 。 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 通过 完善 
原材料 人 厂 验 收 相关 质量 控制 和 管理 制度 ,加 大 对 
外 购 、 外 协 产 品 的 验收 力度 ,确保 配套 产品 的 供 货 
质量 ;加 强制 造 过 程 的 质量 控制 ,减少 了 重大 质量 
事故 的 发 生 , 产 品 制 造 质 量 得 到 明显 提升 ;对 产品 
出 厂 标示 进行 规范 化 管理 ,基本 做 到 了 标识 明确 、 
清晰 .规范 ,用 户 直 接 感 受到 公司 产品 质量 的 显著 
提升 。2010 年 百 元 销售 收入 质量 损失 降幅 达到 
69% ,实现 了 质量 损失 减 半 的 经 营 目 标 。 

四 平 鼓风机 股份 有 限 公 司 以 贯彻 质量 管理 体 
系 为 重点 ,以 导 和 人 GB/T 19580 标准 为 契机 ,全 面 提 
高 质量 管理 工作 ,全 年 接待 外 部 专家 审核 1 次 ,内 
部 审核 1 次 , 共 发 现 不 合格 项 9 项 ,及 时 进行 了 整 
改 , 确 保 了 质量 管理 体系 的 有 效 运 行 ;结合 导 和 人 
GB/T 19580 标准 ,对 现 有 工作 流程 进行 了 确定 , 制 
定 了 流程 图 ,明确 了 各 环节 的 工作 任务 ;加 强 了 职 
工 质量 意识 教育 ,组 织 对 锦 焊 车 间 、 机 加 车 间 装配 
车 间 职 工 集 中 进行 质量 意识 教育 .质量 知识 培训 ， 
分 析 质 量 问题 产生 的 原因 以 及 如 何 避 免 质 量 问题 


的 重复 发 生 ;加 强 了 质量 记录 ,质量 档案 管理 ,保证 
了 质量 记录 及 时 收集 ,做 到 与 产品 人 库 及 时 归档 。 
质量 控制 措施 到 位 ,一 是 加 强 外 购 件 质量 控制 ,对 
关键 产品 所 用 的 轴承 .特殊 钢材 、 耐 磨 板 进行 严格 
检验 ;对 入 厂 的 轴承 100% 检验 ,对 瓦 轴 产 品 发 现 的 
质量 问题 及 时 反馈 ,不 合格 轴承 不 装配 ,降低 了 因 
轴承 质量 问题 带 来 的 不 良 影响 和 风险 ;对 铸件 外 观 
及 内 在 质量 进行 控制 ,督促 供应 商 改 进 ,轴承 体 和 
联 轴 器 的 质量 有 所 提高 。 二 是 加 强 主轴 内 在 质量 
检验 ,更 新 超声 波 探伤 设备 ,不 定期 对 主轴 调 质 后 
的 力学 性 能 、 金 相 组 织 进行 抽检 ,使 主轴 热处理 质 
量 得 到 了 保证 。 三 是 加 强 产 品 外 观 质量 检验 ,重点 
加 强 对 锦 焊 件 、 涂 装 件 的 质量 控制 ,使 锦 焊 件 的 飞 
边 毛刺、 切割 波纹 .焊接 飞溅 .对口 法 兰 不 平 度 、 补 
强 筋 的 焊接 等 质量 问题 得 到 控制 ,对 油漆 喷涂 采用 
漆 膜 测 厚 仪 测量 ,提高 了 部 件 整 体 防 锈 能 力 ; 通 过 
对 出 口 产 品 、 重 点 用 户 验收 产品 进行 有 效 控制 ,过 
去 较 突出 的 外 观 质量 问题 2010 年 得 到 了 控制 , 产 
品 外 观 质量 明显 提高 。 四 是 加 强 叶轮 焊接 质量 和 
叶片 堆 焊 质量 控制 ,对 叶轮 前 盘 .后 盘 .煤气 风机 叶 
轮 等 关键 重点 部 件 严格 探伤 检验 控制 ,叶轮 焊 缝 一 
次 探伤 合格 率 明 显 提 高 。 五 是 加 强 对 大 型 风机 锭 
外 的 装配 质量 进行 控制 ,对 铵 制 孔 的 加 工 质量 、 轮 
载 与 主轴 法 兰 的 间隙 进行 重点 控制 ,并 增加 检验 
卡 、 明 确 操 作者 责任 ,使 重点 产品 整体 装配 质量 得 
到 有 效 改进 。 六 是 加 强 最 终 检验 控制 ,对 不 符合 外 
观 检 验 标 准 的 .配套 不 全 的 和 存在 质量 隐患 的 产品 
一 经 发 现 绝 不 放 过 。 通 过 采取 一 系列 改进 措施 , 解 
决 了 质量 问题 ,提高 了 产品 质量 。 

江苏 金 通 灵 风机 股份 有 限 公 司 紧 紧 围绕 质量 
方针 目标 建设 质量 管理 体系 ,在 质量 目标 制定 与 分 
解 .内 部 审核 .体系 文件 执行 力 等 节点 上 下 功夫 , 取 
得 了 较 好 的 成 效 。 公 司 在 推进 ISO 9001 标准 体系 
的 同时 ,2010 年 全 面 推 行 环境 管理 体系 和 职业 健康 
安全 体系 ,并 于 11 月 份 顺利 通过 了 认证 。 经 过 一 
年 的 努力 ,通风 机 公司 .压缩 机 公司 .环保 公司 的 全 
面 质量 管理 理念 得 到 深化 和 落实 , 提高 了 生产 车 
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间 班组 生产 过 程 的 质量 控制 能 力 。 通 过 开展 自 检 
自控 ,产品 一 次 交 检 合格 率 有 所 提升 ,通风 机 公司 
全 年 产品 一 次 交 检 合格 率 平均 为 99. 46% ,压缩 机 
公司 为 99.01% ,环保 公司 为 99. 11% 。 企 管 部 组 
织 专家 组 成 员 重点 对 成 品 和 制造 过 程 中 的 薄弱 环 
节 进 行 产 品 抽查 ,全 年 共 抽查 8 次 ,提出 整改 措施 
147 项 ,已 整改 143 项 。 全 年 发 放 质量 专项 奖金 
13.8 万 元 ,针对 质量 专题 通报 23 次 ,考核 87 人 次 。 
2010 年 以 继续 深入 开展 “安全 生产 年 为 契机 ,以 
健全 完善 *1 + 3” 安 全 监控 体系 为 载体 ,积极 构筑 
“ 群 防 、 群 控 、 群 治 ”的 安全 生产 网 络 ,积极 开展 安全 
生产 标准 化 工作 ,推进 安全 生产 合格 班组 建设 ,全 
” 面 落实 企业 安全 生产 主体 责任 和 一 岗 双 责 制 。 公 
司 全 年 组 织 25 次 安全 检查 ,其 中 集中 检查 9 次 ;发 
现 并 整改 750 项 安全 隐患 和 安全 工作 问题 。 在 目 
行 开展 “优胜 班组 ”活动 的 基础 上 ,结合 “安全 合格 
班组 ”的 标准 要 求 , 加 大 宣传 教育 力度 ,大 力 推广 安 
全 合格 班组 建设 ,提高 班组 整体 安全 水 平 。 通 风机 
公司 下 料 车 间 手 工 下 料 组 .叶轮 制作 车 间 叶 片 一 组 
和 压缩 机 公司 锦 焊 车 间 新 品 组 被 评 为 市 “三 星 级 安 
全 合格 班组 ”。 设 备 管理 工作 严格 执行 定 人 、 定 机 、 
交接 班 记录 制度 ,积极 推动 操作 人 员 培 训 和 相关 安 
全 知识 教育 工作 ,组 织 员工 学 习 操作 规程 ,合理 使 
用 设备 ,做 好 “三 好 ”、“ 四 会 "“ 五 定 ”, 加 大 设备 隐 
患 排 查 和 整改 力度 。 狠 抓 设备 日 常 使 用 保养 , 对 
精 . 大 、 稀 重点 设备 进行 重点 管理 。 截 至 12 月 底 ， 
公司 主要 生产 设备 384 台 ( 套 ) ,其 中 完好 372 f 
( 套 ) ,完好 率 96. 8% ;特种 设备 68 台 ( 套 ) ,其 中 完 
好 68 台 ( 套 ) ,完好 率 100% ;全 年 电气 设备 完好 率 
100% ;万 元 产值 用 电量 下 降 1% ,圆满 完成 了 年 初 
下 达 的 指标 ,有 力 地 保障 了 设备 的 正常 运转 ,进而 
确保 了 生产 运行 质量 的 提高 。 

宁波 风机 有 限 公司 加 大 管理 力度 , 严 把 产品 质 
量 关 。“ 质 量 第 一 .顾客 至 上 ”是 公司 的 质量 目标 ， 
质 监 部 以 “ 抓 细节 、 上 品位 ”为 主导 思想 ,在 抓 外 观 
质量 的 同时 ,特别 注重 机 过 .叶轮 、 进 风口 .支架 的 
焊接 质量 ,要 求 焊接 人 员 在 “ 精 ”、“ 优 ”上 下 功夫 ， 
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发 现 问 题 及 时 整改 。 改 变 以 往 那 种 只 求 速度 ,不 求 
质量 的 旧 观 念 。 质 监 部 平时 对 影响 较 大 的 质量 事 
故 进行 认真 分 析 , 查找 原因 ;针对 产品 规格 多 而 杂 
的 情况 , 质 监 部 严格 按 体系 运行 标准 , 严 把 零 部 件 
进货 检验 和 各 道生 产 工序 的 质量 控制 关 。 为 塑造 
产品 品牌 ,公司 还 通过 培训 等 手段 提高 员工 素质 和 
劳动 技能 ,2010 年 ,公司 与 宁波 技师 学 院 培训 处 联 
系 ,在 焊接 协会 的 支持 下 ,对 公司 的 所 有 焊工 (包括 
检验 员 ) 进行 为 期 十 天 的 理论 和 实践 指导 培训 。 通 
过 培训 ,工人 的 焊接 水 平 大 有 提高 ,产品 质量 得 到 
明显 的 改善 。 

威海 克 莱 特 菲 尔 风 机 有 限 公 司 全 面 实施 科学 
管理 ,通过 了 质量 管理 体系 、 环 境 管理 体系 和 职业 
健康 安全 管理 体系 三 位 一 体 的 管理 体系 认证 和 节 
能 产品 认证 ; 取得 “全 国 工业 产品 生产 许可 证 ”、 
“制冷 许可 证 ” “出 口 产品 质量 许可 证 ”“ 国 家 防 
爆 电 气 产品 防爆 合格 证 ”"、“ 船 用 产品 型 式 认可 证 
书 ” 等 。 公 司 通过 了 EN15085 焊接 体系 认证 ,成 为 
国内 首 家 通过 此 认证 的 风机 专业 生产 厂家 。2010 
年 9 月 ,公司 正式 通过 了 IRIS( 国际 铁路 行业 组 织 
标准 ) 体 系 审核 ,成 为 省 内 风机 行业 首 家 通过 IRIS 
认证 的 企业 ;2010 年 11 月 通过 了 AAR( 美 国 铁路 
行业 组 织 标准 ) 认证 。 

南通 市 恒 荣 机 泵 三 有 限 公司 一 直 十 分 重视 “ 恒 
荣 ” 品 牌 的 建设 ,在 激烈 的 市 场 竞争 中 牢 牢 掌握 产 
品质 量 和 价格 杠杆 ,不 管 原材料 价格 一 涨 再 涨 ,但 
产品 质量 始终 保持 不 变 ,产品 价格 还 略 有 下 降 。 公 
司 以 顾客 的 满意 度 作为 衡量 公司 经 营 的 标尺 ,以 可 
靠 的 产品 质量 .颇具 竞争 力 的 产品 价格 和 良好 的 售 
后 服务 ,赢得 了 众多 客户 的 信赖 。 具 体 做 法 是 : 洽 
谈 业 务 时 帮助 顾客 进行 风机 选 型 ,避免 顾客 因 选 型 
不 当 造 成 经 济 损失 ,风机 安装 后 无 偿 为 顾客 调试 ; 
风机 正常 运转 后 ,恪守 售后 服务 承诺 。 公 司 多 年 如 
一 日 地 诚信 经 营 获得 了 众多 顾客 的 信任 ,市 场 信誉 
度 越 来 越 高 ,市 场 占 有 率 越 来 越 大 。 

山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 通 过 新 技术 、 
新 材料 .新 工艺 的 研制 开发 ,产品 质量 有 了 很 大 提 


Bo OUG ZC 风机 润滑 结构 ,并 通过 试验 验证 ,有 
效 地 避免 了 油封 漏 油 问题 ;对 ZL9 .ZG125/100 叶轮 
进行 不 刊 研 改进 试验 ;完成 RRF 及 RRG WS RB 
风机 采用 双 槽 钢 焊 接 底座 的 改进 设计 ,经 试验 ,对 
稳定 产品 质量 效果 显著 。Q@ 对 ZL103WD 风机 齿轮 
进行 改进 设计 ,采用 涨 套 型 直 齿 硬 具 面 齿轮 ,试验 
效果 明显 ,提高 了 产品 质量 。@ 针 对 工 系列 风机 此 
轮 噪声 进行 跟踪 改进 处 理 ,改进 加 工 工艺 ,开展 磨 
刀 理 论 和 实践 培训 ,组 织 对 齿轮 噪声 和 滚 齿 质 量 攻 
关 , 全 部 返修 不 合格 零 部 件 ,稳定 了 产品 质量 。 

中意 机 电 ( 湖北 ) 鼓 风机 制造 有 限 公 司 针对 公 
司 内 部 出 现 的 废 次 品 ,严格 按照 “质量 奖惩 制度 " 进 
“ 行 处 罚 。2010 年 对 造成 产品 废 次 品 的 人 和 事 共 进 


| FF 22 人 次 处 罚 ,处 罚金 额 超过 6 000 元 。 公 司 质 量 


管理 部 按 新 标准 起 草 修订 了 质量 手册 ,程序 文件 及 
各 项 质量 记录 ,经 过 5 个 月 的 努力 , 2010 年 9 月 顺 


”利通 过 了 北京 新 世纪 认证 公司 的 质量 体系 审核 验 


We ,并 取得 GB/T 9001—2008 标准 质量 体系 合格 证 
书 。 公 司 还 重新 起 草 制定 了 《FBCDZ 系列 煤矿 用 
地 面 防爆 抽出 式 对 旋 轴 流风 机 工序 检验 规程 ) 以 及 
《出 厂 检验 规程 ,保证 矿 用 风机 的 审核 验收 工作 一 
次 性 获得 通过 。 

2. 标准 制 修订 情况 

2010 年 ,全国 风 机 标准 化 委员 会 组 织 完成 国家 
标准 5 项 行业 标准 5 项 ,行业 标准 征求 意见 2 项、 
行业 标准 审查 6 项 ,标准 发 布 2 项 。 

(1) 完 成 国家 标准 5 项 。 包 括 《 高 炉 煤 气 能 量 
回收 透 平 膨胀 机 热力 性 能 试验 》《 防 爆 通风 机 》、 
《高 炉 煤 气 能 量 回收 透 平 膨胀 机 》《 工 业 尾 气 能 量 
回收 透 平 膨胀 机 》 和 《鼓风机 能 效 限 定 值 及 节能 评 
价值 》。 

(2) 完 成 行业 标准 5 项 。 包 括 《 电 站 轴 流 式 通 
风机 》《 矿 井 轴 流 式 通风 机 》《 通 风机 转子 平衡 》、 
《通风 机 振动 检测 及 其 限 值 ) 和 《工业 通风 机 品 
声 限 值 》。 

(3) 组 织 2 项 行业 标准 征求 意见 。 包 括 《一 般 
用 途 轴 流 压 缩 机 》 和 《高 温 离心 通风 机 技术 条 件 》。 
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(4) 组 织 审 查 6 项 行业 标准 。 包 括 《 烟 叶 烘 烤 
专用 风机 》 《蒸发 式 冷 凝 器 冷却 通风 机 技术 条 
件 》《 诱 导 通 风机 技术 条 件 》《 通 风机 转子 平衡 》、 
《通风 机 振动 检测 及 其 限 值 》 和 《工业 通风 机 噪 
声 限 值 》。 | 

(5 ) 标 准 发 布 情况 。 发 布 了 JB/T 6886—2010 
《通风 机 涂 装 技术 条 件 》 和 JB/T 10981—2010 ¢ BR 
璃 纤维 增强 塑料 轴 流 通风 机 》 两 项 标准 。 

七 、 基 本 建设 和 技术 改造 

2010 年 ,风机 行业 企业 共 完 成 固定 资产 投资 
88 704 万 元 , 比 上 年 的 85 600 万 元 增加 3 104 万 
元 ,其 中 ,设备 购置 42 972 万 元 , 比 上 年 的 42 868 
万 元 增加 104 万 元 ;计算 机 及 网 络 投入 3 619 万 元 ， 
比 上 年 的 2 266 万 元 增加 1 353 万 元 。 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 二 期 技术 改造 
项 目 取得 重大 进展 ,三 期 技术 改造 项 目 开 始 局 动 。 
经 过 近 两 年 的 施工 建设 ,二 期 核 泵 技术 改造 项 目 取 
得 重要 上 成果。 厂房 及 办 公 楼 已 经 全 部 封顶 ,工程 步 
入 收尾 阶段 ;热力 站 主体 工程 及 设备 安装 全 部 完成 
并 实现 冬季 供暖 ;已 完成 AP1000 试验 台 基 础 回填 
及 装配 坑 .试验 坑 的 基础 建设 ,工艺 管 路 与 测控 系 
统 工 程 涉及 的 长 周期 设备 均 已 订货 。 截 至 2010 年 
A, 累计 采购 设备 222 台 ( 套 ) ,签订 合同 59 845 万 
元 ,支出 资金 36 720 万 元 。 同 时 ,通过 充分 讨论 和 
详细 的 技术 方案 论证 ,公司 大 型 透 平 压缩 机 组 研发 
(实验 ) 中 心 建设 项 目 已 经 获得 国家 发 展 和 改革 委 
员 会 审批 ,作为 企业 三 期 技术 改造 项 目 正 式 启 动 。 
项 目 总 投资 49 700 万 元 ,其 中 国家 拨款 4 370 万 
元 ,其 余 由 企业 上 自 筹 和 银行 贷款 。 建 设 周 期 两 年 ， 
将 于 2012 年 9 月 建成 。 三 期 技术 改造 建设 完成 
后 ,公司 将 拥有 国际 最 先进 的 压缩 机 试验 中 心 ,将 
为 研发 国际 领先 水 平 的 输 气管 线 压 缩 机 等 产品 提 
供 坚 强 的 技术 保障 ,为 企业 发 展 提供 后 续 动 力 。 

陕西 或 风机 (集团 ) 有 限 公 司 基本 建设 计划 总 
项 目 6 项 ,计划 投资 86.4 万 元 ,截至 12 月 底 ,实际 
完成 6 项 ,完成 投资 66 万 元 ;技术 改造 计划 总 项 目 
27 项 ,计划 投资 12 202 万 元 ,截至 12 月 底 , 实 际 完 
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成 21 项 ,完成 投资 7 200 万 元 ;设备 购置 计划 总 项 
目 21 项 ,计划 投资 254. 22 万 元 ,截至 12 月底, 实 
际 完成 24 项 ,完成 投资 194. 11 万 元 ;设备 大 修 计 
划 总 项 目 22 项 ,计划 投资 801.8 万 元 ,截至 12 月 
底 , 实 际 完成 22 项 ,完成 投资 593 万 元 ;固定 资产 
投资 项 目 共 78 项 ,计划 投资 总 额 625. 35 万 元 , 截 
至 12 月 底 ,完成 项 目 投资 78 项 ,实际 完成 投资 547 
万 元 。 公 司 投资 4 100 多 万 元 完成 了 陕 鼓 生 态 园 工 
程 和 水 处 理 示范 工程 项 目 建设 。 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 2010 年 技 
术 改 造 项 目 有 :中 大 型 特种 离心 式 风机 技术 改造 项 
目 , 自 筹 3 406 万 元 、 贷 款 6 000 万 元 .政府 资金 450 
万 元 ,资金 总 额 856 万 元 ,2010 年 实现 投资 8 000 
万 元 ,已 完成 投资 的 80% 。 新 增 风 机 数字 化 设计 平 
台 及 加 工 检测 设备 66 台 ( 套 ) ,其 中 进口 设备 1 S 
(用 汇 150 万 美元 ) ,改造 大 型 离心 通风 机 和 特种 
(高 温 耐 磨 防腐 ) 风机 生产 线 。 已 完成 龙门 负 铣 加 
工 中 心 .四 柱 液压 机 、14m 卧 式 车 床 .液压 剪 板 机 的 
设备 采购 及 试车 台 部 分 的 土建 工程 和 起 重 设备 的 
安装 。 项 目 建成 达 产 后 ,年 增产 大 型 离心 通风 机 
200 台 ,特种 ( 高温 耐 磨 防腐 ) 风机 70 R 850kW 
环 氧 乙 烯 基 酯 树脂 风电 叶片 研发 项 目 , 自 筹 300 万 
元 ,完成 了 复合 材料 小 样 工艺 实验 及 力学 测试 、 叶 
片 成 套 工 艺 文 件 和 质量 文件 .叶片 静 力 试验 和 疲劳 
试验 。 该 型 号 叶片 已 进行 批量 生产 ,并 已 运往 风 场 
进行 挂机 试验 。 

四 平 残 风机 股份 有 限 公 司 强化 生产 组 织 , 优 化 
资源 配置 ,提高 装备 能 力 ,2010 年 投入 156 万 元 ,新 
购置 CA6140 x 1000 和 CW6163 x 1500 普通 车 床 各 
1 台 , 自 动 立 柱 卧 式 带 锯床 1 台 ,数控 火焰 切割 机 1 
人 台 ,2Z3050 x 16 摇 臂 钻床 1 台 ,NBC 道 变 630 型 二 
氧化 碳 保护 焊 机 1 台 , 逆 变 焊 机 10 台 ,BY60150 液 
压 牛 头 人 刨床 1 台 ; 对 C61125 卧 式 车 床 .C$225 立 式 
车 床 、X53K 立 式 铣床 进行 了 大 修 , 对 66 台 关 键 设 
备 进 行 了 二 级 保养 ,保证 了 设备 有 效 使 用 ,满足 了 
生产 需要 ;投入 112 万 元 购买 25t 汽车 起 重 机 1 台 、 
平头 柴油 半 挂 牵引 汽车 1 台 , 运 输 能 力 进 一 步 提 
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升 。 同 时 完成 了 年 产 100 台新 型 特种 矫 直 机 装备 
技术 改造 项 目 , 已 经 获得 通过 ,该 项 目 落户 在 金 丰 
机 械 制 造 有 限 公司 , 现 已 承 订 2 台 ,准备 投入 生产 ; 
与 吉林 大 学 合作 完成 了 叶片 三 维 数据 模型 建立 和 
叶片 CFD 仿真 研究 工作 ; 吉林 省 技术 创新 工程 项 
目 完成 了 基于 仿生 耦合 技术 的 高 效 风机 叶片 研究 
项 目 并 已 向 省 经 济 贸 易 委 员 会 申报 ;根据 国内 外 风 
机 市 场 发 展 趋势 ,以 及 国家 的 产业 发 展 指导 信息 ， 
重点 收集 了 为 高 新 技术 产业 配套 的 相关 风机 产品 
信息 ,与 东北 大 学 .吉林 大 学 签订 了 合作 协议 ,为 企 
业 新 项 目 开 发 莫 定 了 基础 。 

长 春花 园 机 械 有 限 公司 自 筹 资金 新 建 了 3 300 
m 厂房 ,为 保证 作业 面积 和 扩大 再 生产 奠定 了 基 
础 。 先 后 自行 设计 制造 了 臣 式 液压 机 、 旋 压 机 、 型 
钢 剪 切 机 ,购置 了 Q11Y 一 16 x4000 液压 阅 式 剪 板 
机 ,提升 了 零 部 件 加 工 及 产品 装配 质量 ,保证 了 产 
品 精 度 ,减少 了 工人 劳动 强度 ,提高 了 专业 化 程度 
和 工作 效率 。 

常熟 市 鼓风机 有 限 公司 为 配合 城镇 建设 ,分 厂 
搬迁 至 开发 区 ,投资 建设 空调 构件 车 间 8 282m 及 
新 建 建筑 9 492m ,土建 工程 已 投入 565.9 万 元 ; 购 
置 新 设备 11 台 ( 套 ) ,已 投入 资金 104. 1 万 元 ;信息 
化 建设 投入 22.8 万 元 ,其 中 硬件 12.5 万 元 ( 含 监 
探 设备 ) .软件 10.3 万 元 。 上 述 共 计 投 资 768. 2 
万 元 。 

宁 被 风机 有 限 公 司 为 扩大 生产 经 营 规 模 , 改 善 
车 间 的 工作 环境 ,提升 企业 形 稼 ,2010 年 投资 2 000 
万 元 ,在 江北 厂区 兴建 了 二 期 厂房 ,经 过 一 年 的 筹 
建 ,该 工程 已 于 11 月 竣工 ,12 月 初 进入 整体 搬迁 阶 
段 。 为 保证 生产 有 序 进 行 ,公司 专门 成 立 了 搬迁 领 
导 小 组 ,每 周 召 开 专 题 会 议 讨论 和 汇报 各 部 门 的 工 
作 进 展 情况 ,以便 及 时 协调 并 处 理 搬迁 中 的 问题 。 
生产 部 高 度 树立 用 户 第 一 的 观念 ,挖掘 内 部 生产 洪 
力 ,合理 科学 安排 生产 ,积极 发 挥 各 车 间 人 员 的 主 
观 能 动 性 。 在 场地 拥挤 .施工 难度 大 的 情况 下 , 克 
服 任务 重 .规格 杂 等 困难 ,在 搬迁 中 做 到 计划 落实 ， 
急 件 保证 ,忙中 不 乱 , 必 要 时 通过 加 班 加 点 加 快 产 


品 的 流转 进度 ,确保 了 生产 计划 的 按时 完成 。 

浙江 亿 利 达 风机 股份 有 限 公司 为 了 实现 可 持 
续 发 展 ,在 滨海 新 区 征用 土地 152 500m  。 以 节能 
降 耗 提高 工效 为 重点 ,对 部 分 设备 进行 了 改造 , 自 
制 了 18 台 ( 套 ) 设 备 ,提高 了 工效 和 产品 质量 。 

2010 年 ,浙江 明 新 风机 有 限 公 司 企业 技术 改造 
投资 项 目 一 一 年 产 5 000 台 负 荷 可 调 的 高 效 节能 特 
种 风机 ,总 投资 1 000 万 元 ,其 中 国定 资产 835 万 
元 ,铺底 流动 资金 165 万 元 ,项 目 建 设 年 限 为 两 年 。 
主要 采用 CFD/CAD 耦合 设计 优化 技术 和 国际 先进 
水 平 的 航空 技术 或 工艺 ,引进 具有 国内 先进 水 平 的 
生产 和 检测 设备 ,购置 空气 等 离子 切割 机 、 液 压 冲 
筷 机 、 直 缝 焊接 专机 、 电 动 单 梁 起 重 机 、 焊 杆 式 空 压 
机 ,以 及 通风 机 电 参 数 测试 装置 等 国产 设备 。 项 目 
建成 后 将 形成 年 产 5 000 台 的 生产 能 力 ,产品 具有 
噪声 小 .风量 大 、 风 压 高 .电动 机 功率 小 .风机 效率 
高 节能 .防腐 .防爆 特点 ,实现 销售 收入 10 000 万 
元 ,利税 2 150 万 元 。 为 扩大 生产 规模 ,坚持 技 改 不 
停 步 ,向 技 改 要 效益 。 公 司 投资 350 余万元 ,对 涂 
装 车 间 进 行 改造 ,购置 水 帘 除 尘 装置 ,不 仅 提高 了 
工作 效率 ,同时 有 效 地 遏制 了 污染 ,保护 了 职工 健 
康 安全 ;增添 先进 的 梁 式 起 重 机 、 折 弯 机 、 空 压 机 等 
生产 设备 ,提高 了 工作 效率 ;对 车 间 地 面 进行 了 改 
造 , 将 原来 起 沙 严 重 、 粉 尘 多 的 水 泥 地 面 改造 成 耐 
磨 地 坪 和 环 氧 地 坪 ,并 对 安全 通道 和 区 域 进行 了 划 
分 ,添置 了 物料 架 .流转 箱 等 ,做 到 定 置 定位 。 

LRA BE re AVL AR A BR ZS E BA ET EK 
术 改 造 , 投 资 2 136 万 元 完成 了 东芝 加 工 中心 .台湾 
加 工 中 心 .数控 龙门 刨床 .重型 龙门 铣床 、. 动 平衡 
机 数控 车 床 ERARE 30 余 台 设备 的 竞价 采 
购 。 重 型 机 械 厂 完 成 了 大 型 退火 炉 、8m 大 型 数 显 
PEK .6. 3m 大 型 立 式 车 床 的 竞价 采购 ;工业 泵 厂 购 
进 了 一 批 车 床 ,提高 了 生产 效率 ,降低 了 生产 成 本 。 
公司 的 合资 企业 丰 晃 铸 造 公 司 新 厂区 历时 半年 建 
成 ,2010 年 5 月 实现 整体 搬迁 ,生产 厂区 全 部 整合 
至 章 鼓 工业 园 西区 , 占 地 面积 3 万 m ,建筑 面积 近 
1.2 万 m 。 丰 晃 铸 造 公 司 以 搬迁 为 契机 ,对 已 有 的 
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生产 工艺 流程 进行 优化 ,对 原 有 设备 进行 改造 ,并 
增加 部 分 新 的 设备 ,铸件 生产 能 力 由 原来 的 5 000 
t/a 提高 至 6 000 ~ 8 000ta ,进一步 提高 了 企业 的 综 
合 竞争 力 。 

山东 海 福 德 机 械 有 限 公司 对 MDK150 型 风机 
进行 了 技术 改造 ,计划 投资 500 万 元 ,已 完成 投资 
300 万 元 。 该 项 目的 主要 技术 改造 项 目 包括 :@ 进 、 
出 风口 的 异型 设计 。 进 .出 气 口 设计 为 螺旋 形状 ， 
使 进 、 排 风 过 程 按 螺旋 线 的 方向 循序 切 人 ,从 而 延 
缓 了 进 排 气 口气 体 压 差 的 变化 ,削减 了 周期 性 排 气 
的 冲击 噪声 ,因此 ,噪声 低 而 平稳 。 凶 基于 StarCD 
对 鼓风机 进出 口 、 壳 体 的 形状 .尺寸 结构 、 位 置 进 
行 优化 。@ 基 于 振动 .噪声 分 析 优 化 软件 Sysnoise， 
对 低 品 结构 进行 优化 设计 。@@Whispair 回流 结构 
设计 。 在 机 壳 上 采用 内 回流 槽 及 预 进 、 排 气 结构 ， 
以 减少 高 压气 体 的 回流 强度 ,可 明显 降低 噪声 。 该 
结构 使 出 风口 的 高 压气 体 有 少量 部 分 回流 入 容 腔 ， 
当 叶轮 继续 旋转 容 腔 体积 变 小 、 压 力 增加 时 ,又 可 
使 得 密闭 容 腔 在 大 量 排出 气体 前 能 通过 回流 孔 预 
排 。 设 备 购 进 情况 : 购 进 了 车 床 、 匀 床 .龙门 铣床 、 
数控 人 刨床 等 先进 设备 ,基本 完成 了 对 主要 加 工 设备 
的 更 新 。 至 此 ,产品 零 部 件 全 部 由 数控 设备 加 工 ， 
加 工 精度 达到 国内 一 流水 平 ,产品 质量 得 到 大 幅 
提升 。 

威海 克 莱 特 菲 尔 风机 有 限 公 司 的 机 车 风机 扩 
大 产能 及 生产 线 改造 项 目 , 被 列 人 威海 市 重点 技术 
改造 项 目 。 自 筹资 金 总 投资 2.5 亿 元 ,截至 2010 
年 末 , 已 累计 投入 资金 3 800 万 元 ,2.5 万 m? 的 标 
准 化 厂房 已 投入 使 用 ,配套 投资 的 部 分 设备 已 到 
位 ,生产 线 建 设 正在 规划 中 。 该 项 目 全 部 完成 后 ， 
公司 的 工艺 技术 水 平 将 提高 到 新 的 台阶 ,将 大 大 提 
高 公司 的 生产 能 力 和 实力 。 

湖北 省 风机 厂 有 限 公司 环保 型 系列 离心 风机 
生产 线 建设 项 目 ,其 中 湖北 省 发 展 和 改革 委员 会 投 
资 150 万 元 ,2010 年 12 月 底 进 入 产品 生产 阶段 。 
D(M) 系列 焦 炉 煤气 鼓风机 产业 化 项 目 ,地 方 拨款 
和 企业 自 筹资 金 合计 160 万 元 ;C(N) 高 压 氮气 特 
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环 风机 产业 化 项 目地 方 拨款 和 企业 自 筹 资金 合计 
186 万 元 ,项 目 均 进入 评估 阶段 。 

2010 年 ,湖北 双 剑 敦 风机 制造 有 限 公 司 完成 了 
“大 型 高 效 节能 风机 开发 及 产业 化 "(湖北 省 重大 
科技 专项 项 目 ) “大 型 烟 气 脱硫 .污水 处 理 高 速 风 
机 技术 改造 项 目 ”( 国家 发 展 和 改革 委员 会 工业 和 
信息 化 部 重点 产业 振兴 和 技术 改造 新 增 中 央 预 算 
内 投资 计划 )。 为 了 适应 加 工 制造 大 型 风机 的 需 
要 ,公司 建成 9 600m 的 新 车 间 , MIT TMA 
床 . 数 控 铂 床 . 数控 车 床 等 高 精 加 工 设 备 12 A 
( 套 ) ,2011 年 8 月 底 全 面 形成 生产 能 力 。 通 过 增 
加 高 精 加 工 设备 ,公司 风机 的 技术 含量 和 质量 将 大 
大 提高 。 

宁夏 宁 朔 集团 银川 银 风 风机 有 限 责 任 公司 瞄 
准 高 温 风 机 利润 高 .市 场 广 产值 高 的 特点 ,有 利于 
企业 做 大 做 强 ,2010 年 提出 “高 温 及 矿 用 大 型 风机 
技术 改造 项 目 ”, 总 投资 1 500 万 元 ,分 三 期 实施 ， 
首 期 已 投入 629 万 元 。 改 造 项 目 包括 :新 建 一 座 
1 440m 标准 化 重型 车 间 ,购置 30V20t 双 梁 桥 式 起 
重 机 30t 动 平 衡 机 、 大 型 立 式 车 床 . 旋 压 机 等 部 分 
大 型 设备 ,以 用 于 开发 生产 高 温 风 机 、 大 型 矿井 主 
扇 风机 以 及 其 他 向 大 型 延伸 的 系列 风机 ,实现 风机 
产品 生产 的 系列 化 .大 型 化 。 项 目 实施 后 ,每 年 可 
为 企业 增加 销售 收入 约 2 000 万 元 。 

八 、 企 业 组 织 结 构 和 产品 结构 调整 

随 着 我 国 经 济 体制 改革 的 不 断 深入 ,通过 企业 
改制 ,风机 分 会 民营 企业 已 占 企业 会 员 的 73. 6% ; 
西安 陕 鼓 动力 股份 有 限 公司 .江苏 金 通 灵 风 机 股份 
有 限 公 司 .浙江 上 风 实 业 股份 有 限 公 司 .南方 风机 
股份 有 限 公 司 和 武汉 鼓风机 有 限 公司 5 家 企业 股 
票 已 上 市 ,部 分 企业 也 正在 积极 做 上 市 的 准备 工 
作 。 企 业内 部 组 织 结 构 和 产品 结构 也 在 进行 调 
整 , 更 加 趋 于 科学 合理 ,更 加 适应 市 场 竞 争 的 
需要 。 

2010 年 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 按照 现 
代 企 业 管理 和 上 市 企业 要 求 ,依据 权 责 对 等 的 原 
则 ,以 责任 为 核心 ,建立 了 决策 层 与 经 营 管理 层 分 
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离 的 法 人 治理 结构 。 与 美国 GE 公司 签订 了 战略 合 
作协 议 ,召开 了 股份 公司 创立 大 会 ,完成 了 运输 公 
司 等 6 家 子 公 司 的 转制 工商 变更 ,基本 完成 了 企业 
的 改制 工作 ,改变 了 国有 资本 一 股 独 大 的 局 面 。 积 
极 推动 整体 上 市 前 期 的 准备 工作 ,私募 工作 接近 尾 
声 ,企业 上 市 改制 工作 全 面 提速 。 同 时 ,加 强 子 公 
司 管 理 ,制定 了 《 沈 鼓 集团 子 公司 管 理 办 法 》 ,起草 
了 各 子 公 司 发 展 规划 ,全 力 推动 子 公司 提高 经 济 效 
益 ,进一步 做 大 做 强 。 根 据 市 场 发 展 需求 ,实施 企 
业 投 资 并 购 ,着 手 并 购 与 扩大 产业 链 相关 的 企业 ， 
组 建 了 霸 州 三 和 沈 鼓 气体 有 限 公 司 ,集团 对 外 投资 
工作 开始 展开 。2010 年 10 月 28 日 ,沈阳 鼓风机 集 


团 有 限 公 司 举行 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 创 


WAKA 2010 年 第 一 次 临时 股东 大 会 ,选举 产生 
了 新 一 届 董 事 会 .监事 会 及 高 层 管理 者 。 这 是 沈 避 
集团 发 展 史 上 又 一 个 里 程 碑 ,标志 着 沈 鼓 集团 整体 
改制 近 上 了 一 个 新 台阶 。 

2007 年 初 ,陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 抓 住 
省 市 政府 加 快 推进 优秀 国有 企业 改制 上 市 的 政策 
机 遇 及 国内 资本 市 场 持续 向 好 的 历史 机 遇 , 经 过 两 
年 多 的 努力 ,西安 陕 鼓 动力 股份 有 限 公司 于 2010 
年 4 月 28 日 成 功 登 陆 国 内 A 股 资本 市 场 ,初步 完 
成 了 体制 改革 。2010 年 10 月 ,公司 接受 了 国家 证 
监 会 委派 的 省 证 监 局 对 上 市 公司 内 部 治理 进行 的 
现场 检查 ,包括 公司 治理 内 控制 度 .规范 运作 等 方 
面 的 内 容 。2010 年 11 月 ,省 证 监 局 出 具 了 “监管 
FETE PR” ,认为 西安 陕 鼓动 力 股份 有 限 公 司 能 够 建 
立 \ 健 全 相关 内 控制 度 , 完 善 公司 治理 结构 “三 会 ” 
运作 ,内 控 管理 和 信息 披露 基本 规范 ,特别 是 财务 
核算 方面 ,总 体 评价 较 好 。2010 年 11 月 29 日 , 西 
安 陕 鼓 动力 股份 有 限 公 司 被 上 交 所 与 中 证 指数 有 
限 公司 宣布 为 “上 证 380 指数 ”样本 股 ,该 指数 定位 
于 成 长 性 新 型 蓝筹 股指 数 ,是 代表 中 等 规模 股票 整 
体 走势 的 重量 级 指标 。 在 强化 技术 研发 体系 方面 ， 
围绕 三 大 业务 板块 和 产业 的 重组 ,编制 了 集团 大 研 
发 体系 规划 ,组建 了 陕 鼓 能 源 动力 与 目 动 化 工程 研 
究 院 ,进一步 整合 了 集团 技术 力量 ,建立 了 与 三 大 


业务 对 应 的 技术 研发 支持 体系 ;陕西 鼓风机 集团 西 
安 仪 表 有 限 责任 公司 .陕西 鼓风机 集团 西安 锅炉 有 
限 责任 公司 首次 获得 8 项 专利 授权 ,结束 了 没有 专 
利 技术 的 历史 ;搭建 了 国家 机 械 工业 透 平 膨胀 机 与 
压缩 机 工程 实验 中 心 .博士 后 科研 工作 站 、 三 秦 学 
者 ”特聘 专家 岗位 和 ( 陕 鼓 ) 院 士 专家 工作 站 等 实 
验 和 研究 平台 ;与 清华 大 学 .浙江 大 学 .西安 交通 大 
学 等 大 学 及 中 国 科 学 院 等 科研 院 所 进行 了 广泛 的 
产 学 研 用 合作 ;组 建 了 为 工程 大 包 和 运营 服务 提供 
技术 支持 的 陕 鼓 工程 设计 研究 院 , 为 三 大 板块 业务 
销售 .占领 市 场 提 供 了 全 面 的 技术 支持 与 服务 。 
2010 年 ,重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
产业 结构 调整 的 重点 是 :为 满足 北方 市 场 的 需要 ， 
公司 在 天 津 设立 了 风电 叶片 第 二 生产 基地 , 共 完 成 
23 套 850kW 风电 叶片 的 生产 。 在 完成 850kW 合 
同 订单 的 同时 ,公司 积极 推进 2MW 风电 叶片 的 研 
发 .试制 及 产业 化 准备 工作 。2010 年 10 月 15 日 ， 
天 津 基地 试制 的 2MW 风电 叶片 完成 样片 静 力 试 
验 ,12 月 ,4 套 2MW 风电 叶片 开始 在 辽宁 风 场 进行 
挂机 试验 。 与 此 同时 ,公司 积极 开展 多 兆 瓦 级 风电 
叶片 北方 生产 布局 选 址 工作 。 通 过 对 天 津 新疆、 
内 蒙古 .吉林 等 地 区 的 考察 ,确定 了 在 吉林 大 安 .内 
蒙古 锡林浩特 以 及 鄂尔多斯 建设 生产 基地 的 发 展 


布局 。12 月 ,经 过 近 5 个 月 的 谈判 ,与 吉林 大 安 晨 


飞 风电 设备 有 限 公 司 签订 了 股权 收购 协议 ,标志 着 
风电 叶片 北方 第 一 个 生产 基地 建成 。 本 次 收购 ,不 
仅 使 公司 获得 了 现成 的 生产 厂房 和 1. SMW 风电 时 
片 技术 ,为 完成 2011 年 订单 生产 创造 了 条 件 , 同 时 
获得 了 大 安 市 政府 大 量 优 惠 政 策 和 20 万 kW 风电 
资源 支持 。 公 司 和 锡林浩特 市 政府 也 签订 了 投资 
意 问 协议 :如 采 公 司 在 规定 期 限 内 到 该 市 投资 , 锡 
林 浩 特 市 政府 承诺 不 再 引入 第 二 家 风电 叶片 厂 ,并 
协调 其 境内 风电 企业 优先 使 用 公司 生产 的 产品 , 同 
时 承诺 陆续 配置 给 公司 100 万 kW 风电 资源 。 北 
方 生产 基地 的 建立 ,为 公司 风电 叶片 产业 发 展 葛 定 
了 坚实 的 基础 。 公 司 面 对 激烈 的 产品 竞争 格局 ,及 
时 调整 经 营 模 式 和 和 鳃 利 模式 ,增强 抗 风 险 能 力 , 着 
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力 发 展 BT 和 BOT 业务 ,提升 公司 系统 集成 和 项 目 
营运 能 力 。 公 司 的 发 展 战 略 目 标 是 将 企业 打造 成 
从 产品 设计 、 制 造 、 销 售 到 设备 系统 集成 服务 和 工 
程 总 包 建 设 、 营 运 服务 一 体 的 综合 服务 商 。2010 
年 ,公司 成 功 签约 济南 工业 园 污水 处 理 BOT 项 目 ， 
由 公司 投资 建设 营运 潼 南 污水 处 理 厂 ,营运 期 限 长 
达 30 年 。 项 目的 成 功 签约 ,为 公司 获得 市 政工 程 
承包 资质 ,为 经 营 环保 产业 提供 了 可 能 。 开 展 工程 
承包 建设 业务 ,一 方面 ,带动 公司 环保 设备 的 发 展 ， 
降低 货款 回收 风险 ,确保 设备 制造 利润 ; 另 一 方面 ， 
通过 设备 系统 集成 ,开展 短平快 的 BT 业务 ,可 获取 
较 好 收益 ;第 三 ,通过 项 目 营运 ,开展 长 周期 \ 低 风 
险 ,收益 稳定 的 BOT 运作 。BT、BOT 业务 的 开展 ， 
不 仅 扩 展 了 公司 的 经 营 领域 ,而 且 必 将 增强 公司 的 
市 场 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力 。 

2010 年 ,江苏 金 通 灵 风 机 股份 有 限 公 司 上 市 工 
作 圆 满 成 功 。6 月 25 日 ,公司 在 深圳 证 券 交 易 所 上 
市 ,成 为 南通 市 第 一 家 、 江 苏 省 第 四 家 成 功 登 陆 创 
业 板 的 企业 。“ 金 通 灵 ”首次 公开 发 行 股票 2 100 
万 股 , 莫 集资 金 净 额 约 5.5 亿 元 ,为 公司 的 后 续 发 
展 注 入 了 一 股 强 有 力 的 新 鲜血 液 。 

Il FARA eR RL A A BR ZS ER 
品 结构 ,转变 经 济 增长 方式 ,提高 资源 利用 率 , 提 高 
产品 质量 和 生产 效率 。 公 司 把 着 眼 点 由 过 去 的 上 
规模 、 上 产量 的 粗放 式 发 展 模式 逐步 转变 为 依靠 技 
术 创 新 、 扩 大 服务 领域 的 质量 效益 型 发 展 模式 ,从 
单一 的 产品 扩大 生产 转变 为 工程 总 承包 ,以 至 交 销 
是 工程 ;逐渐 走出 传统 产品 加 工 制 造 的 老路 ,推行 
专业 化 协作 ;提升 围绕 系统 工程 集成 ,强化 科技 创 
新 与 系统 服务 ,提升 品牌 建设 力度 。 在 产品 结构 调 
整 方面 ,继续 着 力 开发 市 场 需求 的 新 产品 ,重点 开 
发 高 效 闻 能 的 新 产品 ,并 使 技术 成 熟 的 罗 获 鼓 风 
机 、 离 心 风机 、 重 型 机 械 和 泵 产品 实现 系列 化 .成 套 
化 生产 。 公 司 的 气力 输送 产品 在 实现 单机 的 基础 
上 ,已 成 功 转向 承接 气力 输送 系统 的 交 钥 匙 工程 ， 
是 公司 的 朝阳 产品 。 开 发 具有 国际 先进 水 平 的 罗 
茨 鼓风机 和 离心 鼓风机 ,并 继续 向 其 他 行业 扩展 ， 
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争取 把 罗 茨 鼓风机 、 离 心 鼓风机 、 渣 浆 泵 .气力 输送 
设备 等 产品 做 大 做 强 ,开拓 新 的 经 济 增长 点 ,增强 
企业 抵抗 市 场 风险 的 能 力 。 同 时 加 快 完善 引进 的 
美国 高 速 高 效 罗 芯 鼓风机 的 系列 产品 技术 ,尽快 实 
现 批量 生产 。 对 国外 及 国内 大 专 院 校 开发 的 新 产 
品 、 新 技术 ,采取 小 课题 购买 或 联合 攻关 一 次 性 购 
买方 式 ,大 课题 采取 合作 办 公司 的 方式 ,加 强 产 学 
研 联合 ,引进 国内 领先 .国际 先进 的 新 产品 ,新 技 
术 , 快 速 推进 公司 的 技术 创新 进程 。 

南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 体制 改革 实现 重 
大 突破 。 在 省 市 政府 的 直接 领导 下 ,完成 了 与 世界 
500 强 企业 一 一 平安 集团 的 战略 重组 。 这 是 企业 
体制 继 动 态 股 权 制 改革 、 国 有 资本 全 部 退出 、 股 份 
制 改造 以 来 的 又 一 次 重大 变革 ,使 公司 拥有 了 更 
新 .更 高 .更 广阔 的 国际 化 平台 ,有 助 于 面向 全 球 束 
合资 源 。 在 平安 集团 的 安排 下 ,与 国内 外 知名 企业 
进行 了 洽谈 , 迎 来 了 对 外 合作 的 新 机 遇 ; 与 平安 集 
团 广泛 深入 地 进行 交流 合作 ,引进 了 先进 的 管理 理 
念 .管理 手段 ,提升 了 企业 管理 水 平 ,管理 模式 有 了 
深刻 变革 。 根 据 现 代 “ 集 团 企业 ”的 发 展 趋势 ,借鉴 
国内 外 知名 企业 的 成 功 经 验 ,公司 进行 了 “事业 部 
制 "管理 模式 的 变革 ,对 组 织 机 构 进行 了 大 规模 调 
整 重组 ,初步 搭建 了 “事业 部 制 ”框架 ,明确 了 各 机 
构 的 职能 范围 ,划分 了 集团 公司 与 各 运营 机 构 的 权 
限 分 工 ,初步 建立 了 适应 于 “事业 部 制 ”的 目标 管理 
体系 、 续 效 考 评 体系 ,运行 成 效 正在 逐步 显现 。 

山东 格 瑞 德 集团 有 限 公 司 自 2008 年 5 月 以 
来 ,以 科学 发 展 观 为 统领 ,顺应 时 代 潮 流 .适应 市 场 
经 济 规律 ,进行 了 体制 改革 ,实现 企业 重组 。 通 过 
改革 、 重 组 ,实现 了 资源 的 整合 并 形成 了 强 有 力 的 
经 营 管理 团队 ,为 实现 公司 中 长 期 战略 目标 奠定 了 
基础 。 与 此 同时 ,公司 不 断 引入 先进 的 管理 理念 、 
管理 手段 ,提升 管理 水 平 。 在 行政 管理 上 ,建立 了 
A 管理 模式 ,实现 了 垂直 指挥 系统 法 制 化 .横向 联 
络 系统 程序 化 的 良性 循环 机 制 ;对 组 织 机 构 进行 了 





大 规模 调整 重组 ,初步 搭建 了 “事业 部 制 ” 框 架 , 明 


确 了 各 机 构 的 职能 范围 ,划分 了 集团 公司 污 各 运营 
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机 构 的 权限 分 工 , 建 立 了 适应 于 “事业 部 制 " 的 人 力 
资源 管理 体系 、 销 售 体系 、 生 产 体系 、 供 应 商 体 系 、 
质量 管理 体系 及 成 本 控制 体系 6 大 系 。 通 过 近 三 
年 的 实践 证 明 ,公司 的 体制 改革 是 完全 可 行 的 有 


效 的 。 在 进行 体制 改革 的 同时 ,公司 不 断 调整 和 优 


化 产品 结构 ,立足 于 中 央 空 调和 复合 材料 产业 的 发 
展 。 在 中 央 空调 产业 方面 ,公司 充分 依据 行业 节 
能 ,环保 .专业 化 发 展 的 趋势 ,从 中 央 空 调整 体 产业 
链条 出 发 ,以 整体 项 目 为 着 眼 点 ,关注 顾客 需求 , 通 
过 提高 整体 项 目 承揽 能 力 和 整个 中 央 空 调 系统 的 
匹配 能 力 取得 竞争 突破 。 在 复合 材料 方面 ,公司 将 
充分 依据 复合 材料 产业 快速 发 展 的 趋势 ,利用 集团 
在 复合 材料 产业 方面 的 既 有 品牌 优势 ,加 强 开 发 复 
合 材料 新 工艺 .新 产品 ,做 强 缠绕 .模压 产品 ,不 断 
增强 集团 在 复合 材料 制品 方面 的 影响 力 。 

北京 华 怡 净化 科技 研究 所 有 限 公司 审时度势， 
绩 密 抉择 ,把 握 好 企业 的 发 展 方向 。 针 对 石家庄 华 
怡 电机 公司 长 期 亏损 .工作 滞后 的 状况 ,2010 年 3 
月 ,重新 任命 石家庄 华 怡 电机 公司 总 经 理 , 并 投入 
一 定 的 财力 ,补充 了 流动 资金 ,添置 了 设备 ,为 华 恰 
电机 公司 更 快 扭转 被 动 局 面 创造 了 一些 条 件 ;2010 
年 11 月 ,将 华 怡 电子 与 华 怡 特 种 电机 分 立 ,分 立 后 
的 华 怡 电子 隶属 于 华 怡 总 部 领导 ,实行 独立 核算 ， 
人 事 、 劳 资 .科研 .生产 和 资产 等 同时 转 信 华 怡 总 
部 ,并 要 求 分 立 后 的 华 怡 电子 要 积极 配合 华 怡 特种 
电机 的 新 产品 研制 工作 ,同时 研制 开发 具有 自主 独 
立 品牌 的 产品 ,早日 走向 市 场 。 

九 、 节 能 、 降 耗 减 排 的 目标 ,措施 与 成 效 

2006 年 以 来 ,国务 院 发 布 了 加 强 节能 工作 的 决 
定 ,制定 了 促进 节能 减 排 的 一 系列 政策 措施 ,全 国 
上 下 开展 了 节能 减 排 工作 ,风机 行业 各 企业 相继 制 
定 了 措施 , 主要 从 两 个 方面 人 手 , 一 是 为 用 户 单位 
研制 开发 节能 的 风机 产品 ,为 社会 创造 更 大 的 经 济 
效益 ;二 是 企业 自身 挖潜 ,加 强 科 学 管理 ,开展 双 增 
双 节 活动 ,有 效 地 推动 节能 减 排 工作 的 进展 。 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 “十 一 五 节能 降 
耗 工作 取得 了 卓越 成 效 ,其 中 ,万 元 产值 综合 能 耗 


0.02t 标 煤 , 比 “十 五 ” 末 下 降 90% , 提前 超额 完成 
了 上 级 部 门下 达 的 “十 一 五 ” 末 比 “十 五 ” 末 下 降 
25% 的 节能 目标 。 公 司 被 西安 节能 协会 授予 “2009 
年 度 工业 节能 先进 单位 ”称号 。 继 2009 年 12 月 29 
日 西安 陕 喜 动力 股份 有 限 公 司 成 功 签约 临潼 污水 
处 理 厂 自动 化 及 消毒 系统 改造 工程 项 目 后 ,2010 
年 ,公司 污水 处 理工 程 研究 中 心 的 污水 处 理 及 回 用 
示范 工程 又 被 陕西 省 环保 产业 协会 评 为 优秀 环保 
工程 。 这 是 公司 水 处 理 产 业 阶 段 性 的 工作 成 果 ,为 
加 快 推进 研究 成 果 的 产品 化 .工程 化 和 产业 化 商定 
了 基础 。 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 会 司 通过 推行 
TPS 管理 ,2010 年 共 解 决 700 多 个 问题 ,在 清理 不 
需要 物品 方面 盘活 了 积压 资金 62.8 万 元 ;在 规范 
工件 ,物品 摆 放 方面 ,员工 自发 制作 了 347 件 工 位 
AE ,通过 清理 和 规范 摆 放 ,节约 生产 场地 近 2 000 
m ,为 进一步 提升 产能 提供 了 场地 保证 ;在 流程 优 
化 方面 ,通过 对 叶轮 车 间 生 产 布 局 进行 调整 ,缩短 
了 物料 转运 距离 170m ,前 后 盘 的 一 次 探伤 合格 率 
由 60% ~ 70% 提高 到 90% 以 上 ,叶轮 产 出 能 力 提 
25% ;机 壳 车 间 通 过 改变 进 风 口 生 产 组 织 方式 ， 

立 杂 件 小 组 ,专门 制作 进 风 室 、 调 节 门 等 小 件 , 使 
ENRAMA 10 ~ 14 天 缩短 到 8 
天 ;在 产 出 大 幅 增 加 的 情况 下 ,全 年 加 班 时 间 比 上 
年 下 降 30% ,单位 时 间 的 生产 效率 得 到 有 效 提升 ; 
通过 改善 基础 设施 、 加 强 日 常 管理 .大 力 推 进 节 能 
降 耗 等 措施 , 除 全 年 用 电量 增长 18% ( 低 于 产 出 
25% 的 增长 率 ) 外 ,用 水 同比 下 降 90% , 天然气 用 
量 下 降 10% ,万 元 增加 值 能 耗 同比 下 降 38% 。 成 
本 控制 更 加 科学 ,一 是 推行 成 本 预算 管理 ,通过 调 
查 摸底 ,制定 制造 成 本 控制 实施 草案 , 严 控制 造成 
本 ,经 过 半年 试 运 行情 况 的 总 结 分 析 , 制定 了 更 加 
科学 、 规 范 的 成 本 管理 制度 ,为 公司 成 本 管理 提供 
了 科学 依据 和 手段 ;二 是 采取 各 种 方式 控制 采购 成 
本 ,在 2009 年 原材料 价格 探 底 之 后 ,2010 年 各 类 物 
资 价格 均 有 不 同 程度 的 回升 ,为 确保 企业 利益 , BR 
采用 传统 的 货 比 三 家 的 采购 模式 外 ,还 通过 与 诚信 
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供应 商 建立 战略 合作 伙伴 关系 ,对 供应 商 实施 动态 
管理 ,拉锯 式 合同 谈判 ,保持 供应 商 之 间 的 适度 竞 
争 等 方法 控制 采购 成 本 ;三 是 在 满足 技术 要 求 的 前 
提 下 优化 设计 改进 工艺 ,降低 产品 设计 制造 成 本 。 
经 过 各 系统 人 员 的 通力 合作 ,2010 年 取得 了 成 本 下 
降 1 615 万 元 的 显著 效果 。 

四 平 鼓 风机 股份 有 限 公 司 为 实现 降 成 本 、 增 效 
fa ,在 管理 工作 中 加 强 了 物资 管理 ,努力 降低 采购 
成 本 ,全 年 降低 采购 成 本 约 134 万 元 ;加 强 库存 盘 
点 ,集中 人 力 进 行 集中 盘点 , 摸 清 了 库存 物资 基本 
情况 ;在 运输 费用 控制 方面 ,在 以 招 投标 方式 选择 
货 站 的 基础 上 , 狠 抓 产品 装 车 工作 ,在 吨 ， 公里 运 
费 上 涨 的 情况 下 ,为 企业 节约 了 运费 。 财 审 部 认真 
落实 税务 政策 ,对 技术 开发 费 进 行 归 集 整理 并 报税 
务 机 关 进 行 税 前 扣除 的 备案 申报 工作 ,为 企业 节省 
所 得 税 87. 9 万 元 ;技术 中 心 开 展 价值 工程 , 仅 轴承 
箱 选 用 罕 系 列 一 项 为 企业 节约 100 余万元 ;基础 管 
理工 作 ,进一步 加 强 现场 管理 和 相应 规章 制度 的 修 
改 和 完善 工作 。 面 对 严峻 的 市 场 形势 ,通过 采取 积 
极 应 对 措施 , 收 到 了 较 好 的 效果 ,一 是 建立 快速 反 
应 机 制 ,将 售 前 和 售后 职能 调整 到 销售 公司 ,减少 
了 中 间 不 顺畅 的 环节 ,实现 了 快速 反应 ;二 是 积极 
抓 好 回 款 工作 ,一 方面 控制 当期 货款 ,用 户 货款 不 
到 位 不 发 货 ,保证 当期 货款 不 上 升 , 另 一 方面 在 抓 
好 当年 货款 清 收 工作 的 同时 ,重点 加 强 陈 欠 货款 的 
清 收 力 度 , 降低 经 营 风 险 , 当年 共 清 回 陈 欠 货款 
6 906 万 元 ,全 年 累计 回 款 40 088 万 元 , 较 上 年 略 有 
提高 ;三 是 努力 降低 库存 ,通过 采取 项 用 、 拆 件 等 措 
施 ,积极 主动 处 理 长 期 积压 的 库存 产 成 品 , 进 一 步 
盘活 了 资金 ,提高 了 流动 资金 的 使 用 效率 。 

宁波 风机 有 限 公 司 为 了 保证 二 期 厂房 建设 资 
金 的 投入 ,解决 企业 流动 资金 紧张 ,生产 投入 不 足 
的 问题 ,公司 财务 部 一 方面 在 企业 内 部 挖潜 ,加 强 
财务 管理 中 的 成 本 核算 ,统筹 兼顾 收 支 平衡 ; 另 一 
方面 加 大 对 应 收 账 款 的 清 收 力度 ,坚持 督促 销售 人 
员 对 到 期 货款 的 回收 ,使 应 收 账 款 降 到 最 低 水 平 ， 
借以 加 快 流动 资金 的 周转 。 面 对 原材料 涨 价 , 成 本 
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压力 增 大 的 局 面 , 公 司 严 控 采 购 成 本 ,加 强 采 购 管 
理 , 坚 持 购 前 分 析 比 价 , 购 中 掌控 调节 , 购 后 审核 检 
查 ,准确 及 时 掌握 市 场 物资 供应 信息 。 生 产 部 门 合 
理 调整 库存 ,规范 组 织 利 库 , 减 少 库存 资金 的 占有 
额 ,将 有 限 的 资金 投入 到 生产 中 去 。 

浙江 明 新 风机 有 限 公司 响 应 国家 “节能 降 耗 ” 
的 号 召 ,继续 研发 试制 节能 产品 。2010 年 推出 的 负 
荷 可 调 的 高 效 节 能 特种 风机 ,采用 球形 轮 载 和 中 空 
机 小 叶片 的 组 合体 ,有 助 于 冷却 风机 整体 节能 、 降 
耗 ,风机 使 用 的 新 型 叶轮 比 稍 规 普通 叶轮 书 电 15% 
以 上 。 该 负荷 可 调 的 高 效 节 能 特种 风机 目前 在 中 
国 海洋 石油 总 公司 服役 ,在 产品 改造 前 冷却 每 吨 天 
然 气 耗 能 4. 304kW . h, 改 造 后 冷却 每 吨 天 然 气 耗 
能 减少 到 3.5kW + h , 改 造 后 风机 电动 机 小 时 吨 耗 
能 减少 为 0. 804kW“'h ,节能 率 为 19.5% ,年 节 电 量 
69 466kW ° h, 

2010 Œ , KRETA KVL) AIMERA E M, 
成 立 了 成 本 控制 中 心 ,制定 和 完善 了 采购 价格 体 
A ,提高 了 经 济 运 行 质量 。 通 过 理论 换算 和 实际 重 


量 比较 ,结合 钢材 市 场 价格 ,有效 降低 了 材料 成 本 ， 
全 年 钢材 节约 利用 4. 14 万 元 。 通 过 整合 供应 商 ， 
采取 直接 与 厂家 订货 ,使 轴承 和 电动 机 在 原 有 采购 
价 的 基础 上 均 下 浮 20% 左右 ,全 年 节约 采购 成 本 
46. 45 万 元 。 根 据 市 场 行情 ,围绕 比价 进货 ,所 有 采 
购 的 原材料 均 以 招标 比价 的 方式 购 进 ;针对 铸件 购 
进 量 大 的 特点 ,采取 实地 检验 材质 及 重量 后 进 厂 。 
铁 悄 下 脚 料 处 理 回 收 资金 24. 32 万 元 ,废旧 物资 处 
理 回 收 资金 13. 62 万 元 。 

2010 4F , RS BLA (AE ) Se LOL tll SA BR ZS 
司 与 大 连理 工大 学 联合 开发 的 煤化 工 三 元 流 高 效 
节能 离心 鼓风机 ,由 于 采用 全 新 的 三 元 流动 设计 制 
造 技 术 ,节能 降 耗 ,效率 比 二 元 流风 机 提高 10% , 提 
高 了 市 场 竞争 力 ,同时 可 为 客户 带 来 直接 和 间接 的 
经 济 效益 ,降低 客户 生产 成 本 , 深 受 用 户 青睐 。 

[ 扎 稿 人 :中 国 通 用 机 械 工业 协会 风机 分 会 部 
Ak BR 审 稿 人 :中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 
分 会 陈 凤 义 】 


一 、 生 产 发 展 情况 

2010 年 ,阀门 行业 经 济 总 量 保持 了 稳步 增长 ， 
主要 经 济 指标 都 有 所 提高 。 

据 统计 ,2010 年 ,全 国 阀门 企业 生产 和 销售 指 
标 都 有 所 增长 ,规模 以 上 企业 (年 销售 收入 在 500 
万 元 以 上 的 企业 ) 共 有 2 400 多 家 ,从 业 人 员 26 万 
人 ,当年 生产 阀门 500 万 t, 工 业 总 产值 1 673 亿 元 ， 
利润 总 额 97 亿 元 ,出 口交 货 值 约 60 亿美 元 。 

2010 年 ,中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 阀门 分 会 上 报 
统计 资料 的 131 家 会 员 企业 完成 工业 总 产值 233. 3 
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亿 元 , 比 上 年 的 226. 8 亿 元 增长 11.7% ,其 中 ,新 产 
品 产值 达 73.0 亿 元 , 比 上 年 的 57.6 亿 元 增长 
26.7% ;实现 销售 产值 241. 0 亿 元 , 比 上 年 的 217.1 
亿 元 增长 8. 8% ;其 中 ,出 口交 货 值 达 48. 4 和 亿 元 , 比 
上 年 的 33.3 亿 元 增长 45. 3% 。 

2009 ~ 2010 年 阀门 行业 主要 经 济 指标 完成 情 
况 见 图 1 。 

统计 的 131 家 会 员 企业 中 ,工业 总 产值 超过 2 
亿 元 的 企业 有 43 家 。2010 年 阀门 行业 工业 总 产值 
前 20 名 企业 见 表 1。 
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20094 
A 2010 年 


金额 ( 亿 元 ) 





业务 收入 利润 总 客 


图 1 2009 ~ 2010 年 阀门 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 
#1 2010 年 阀门 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 





1 河南 开封 高 压 阀 门 有 限 公司 136 285 
2 苏州 纽 威 立 门 股份 有 限 公 司 96 616 
3 北京 市 阀门 总 厂 ( 集 团 ) 有 限 公司 81 120 
4 山东 益 都 阀门 集团 股份 有 限 公 司 71 032 
5 KRR TRAA BR > 65 730 
6 远大 阀门 集团 有 限 公司 65 448 
7 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 62 152 
8 浙江 盾 安 阐 门 有 限 公司 58 621 
9 上 海 开 维 喜 风门 集团 有 限 公司 58 198 
10 上 海 凯 科 阀 门 制造 有 限 公司 56 325 
11 但 特 利 阀门 集团 有 限 公司 55 192 
12 浙江 石化 阀门 有 限 公 司 | 51 917 
13 良 精 集团 有 限 公司 50 902 
14 河南 省 高 山 阀 门 有 限 公司 : 50 600 
15 FR TRI PER EE AA BR ZS 48 557 
16 大 连 大 高 阀门 有 限 公司 42 469 
17 五 洲 阅 门 有 限 公 司 42 234 
18 郑州 市 郑 蝶 阀门 有 限 公司 40 350 
19 成 都 乘 风 疾 门 控股 集团 有 限 公 司 39 600 
20 北 阀 科技 集团 股份 有 限 公司 39 025 
二 市场 与 销售 亿 元 增加 2.7 亿 元 ,增长 13.0% 。2010 年 阀门 行 


2010 年 ,阀门 分 会 131 家 会 员 企 业 实 现 主 营业 ”业主 营业 务 收入 前 20 名 企业 见 表 2。2010 年 阀门 
务 收 入 262.0 亿 元 , 比 上 年 的 233.5 亿 元 增长 ” 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 见 表 3。 
12.2% ;实现 利润 总 额 23.4 ALIG, 比 上 年 的 20.7 


表 2 2010 年 阀门 行业 主 营 业务 收入 前 20 名 企业 







主 营 业务 收入 (万 元 ) 
134 829 
95 093 
83 902 







河南 开封 高 压 阅 门 有 限 公司 
苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公司 
北京 市 阀门 总 厂 ( 集 团 ) 有 限 公 司 
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序号 


名 ~ DB Wwe A WH N 一 





山东 益 都 阀门 集团 股份 有 限 公司 
ARA TRAE RAR 

EK TRAV RAA 

PR BL $e Sey BA RAR 
HTT Ee JA BR Zs 

上 海 开 维 喜 阀门 集团 有 限 公司 
大 连 大 高 阀门 有 限 公司 

上 海 凯 科 阀 门 制造 有 限 公司 

良 精 集团 有 限 公司 

HARALUR TARA] 
承德 高 中 压 闪 门 管件 集团 有 限 公 司 
ALAR Aa BR ZS 
BARA JU Hg |] $s BS A A RAE] 
ARAR RAA RAR 

AB IH Tey ARERI TA RRA] 
EMRA TARAA 
兰州 高 压 阀 门 有 限 公司 


表 3 2010 年 阀门 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 
企业 名 称 

fa) Bes ER ARARA 
苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公 司 
郑州 市 郑 蝶 阀门 有 限 公 司 
Aba THT (SRD) 有 限 公 司 
大 众 阀门 集团 有 限 公司 
AAR TARA al 
ERJEN EEA RAR 
远大 阀门 集团 有 限 公 司 
江苏 神通 闪 门 股份 有 限 公司 
中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 公司 
成 都 滋 风 阀门 控股 集团 有 限 公司 
CYL Ja Ec A Ta BR ZS 
山东 益 都 立 门 集团 股份 有 限 公司 
Aik Kr ANT BR ZS F 
KER RAA PR Zs 
ALARSA RAA] 
上 海 浦东 汉 威 阀门 有 限 公司 
株洲 南方 阀门 股份 有 限 公 司 
河南 省 高 山 阔 门 有 限 公 司 
承德 高 中 压 阀 门 管件 集团 有 限 公司 





( 续 ) 


主 营 业务 收入 (万 元 ) 
70 143 
64 692 
63 626 
61 053 
57 914 
57 812 
56 298 
53 995 
50 691 
48 878 
46 245 
45 127 
41 121 
39 999 
39 522 
39 101 
37 258 


利润 总 额 ( 万 元 ) 
34 786 
10 053 
9 685 
8 956 
7 277 
7 054 
6 470 
5 880 
5 811 
5 690 
5 539 
5 019 
4 940 
4 871 
4 794 
4 331 
4 200 
4 067 
4 008 
3 520 





三 、 科 技 成 果 及 新 产品 

大 连 大 高 阅 门 有 限 公 司 研发 的 核 二 级 薄膜 气 
动 流 纹 管 截止 阀 , 公称 通 径 20mm, 压力 级 
Class400 ,工作 压力 4. 4MPa, 工作 温度 204°C ;研发 
的 核 二 级 电动 波纹 管 截 止 闪 ,公称 通 径 50mm ,压力 
级 Classl 550 ,设计 压力 17. 2MPa ,设计 温度 360% ; 
研发 的 核 一 级 电动 球阀 ,公称 通 径 66mm ,设计 压力 
8. 1MPa ,工作 压力 7.0MPa ,设计 温度 260€ ;研发 
的 核 一 级 电动 无 销 模 块 截止 阅 , 公 称 通 径 15mm/ 
50mm ,压力 级 1 500Lb ,设计 压力 17.2MPa ,设计 温 
度 343Y ;研发 的 核 一 级 无 钴 升降 式 止 回 阅 ,公称 通 
径 13mm ,压力 级 Classl 550, 设计 压力 17. 13MPa, 
设计 温度 360 ;研发 的 核 一 级 大 口径 锻 钢 全 流通 
高 Cv 值 旋 启 式 止 回 阀 ,公称 通 径 300mm ,压力 级 
Class! 690 ,设计 压力 17.2MPa, 设 计 温 度 343°C, 
对 超 临 界 高 压 队 门 材料 焊接 工艺 进行 了 研究 ,压力 
2.5 ~17MPa, 公 称 通 径 15 ~ 50mm ,介质 为 水 蒸气 ， 
THEE <730T 。 

HAA DD RE EK SE ub A A BR ZS) BE l BY A 
A oi XK ik BY, 公称 通 径 50mm, 工作 压力 
20. 5MPa, 达 到 国内 领 完 水 平 , 获 得 经 济 效 益 3 600 
万 元 ;研制 的 核 二 级 电动 平行 前 浆 ( 双 型 ) ,公称 通 
径 100mm ,工作 压力 4.65MPa ,达到 国内 领先 进 水 
平 , 获 得 经 济 效益 2 100 万 元 ;研制 的 核 二 级 升降 式 
止 回 阀 样机 ,公称 通 径 S0mm ,工作 压力 20.3MPa， 
技术 水 平 国内 领先 ;研制 的 锻 钢 高 磅 级 无 阀 盖 Y 型 
BIL R ,公称 通 径 20mm , 达到 国内 领先 水 平 ;研制 
的 高 温 高 压 Y 型 截止 阔 , 达到 国内 领先 水 平 ,获得 
经 济 效益 3 000 万 元 。 | 

fl BS FP H es A BR ZS) al AE PY 
600MW 超 临 界 火 电机 组 用 H664 Y—6OOLbS12 下 型 
高 温 C12A FA sh HH A IE LY, 公称 通 径 12in 
(300mm ) , 获得 开封 市 科学 技术 奖 二 等 奖 ; 研 制 的 
600MW 亚 临 界 火 电机 组 用 HN64 Y2000LbA—12” #9 
高 压 A105 锻 钢 拼 焊 内 置式 止 回 阀 , 公 称 通 径 12in 
(300mm) ,获得 开封 市 科学 技术 奖 二 等 奖 ; 研 制 的 
1 000MW 超 超 临界 火电 机 组 用 高 压 缸 抽 汽 止 回 闪 ， 
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技术 水 平 达到 国内 领先 ;研制 的 铬 钥 钒 整体 锻 钢 闸 
病 达 到 国内 领先 水 平 ;研制 的 一 种 新 型 阀门 机 械 限 
位 机 构 ,属国 内 创新 产品 ,获得 国家 实用 新 型 专利 ; 
研制 的 一 种 新 型 锯 造 止 回 阀 内 置 贸 链 结构 ,属国 内 
创新 产品 ,获得 国家 实用 新 型 专利 ;研制 的 一 种 平 
衡 式 抽 汽 止 回 阅 ,属国 内 创新 产品 ,获得 国家 实用 
新 型 专利 ;人 研制 的 一 种 增 力 型 自 密封 结构 阀门 , 属 
国内 创新 产品 ,获得 国家 实用 新 型 专利 。 
苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公 司 研 制 成 功 铁合金 
蝶阀 MIR, LERE -46 ~ 100Y ,技术 水 平 国内 
一 流 ,已 可 批量 生产 ,获得 经 济 效益 4 500 万 元 。 对 
三 偏心 蝶阀 焊接 工艺 进行 了 研究 ,改造 了 等 离子 焊 
机 ,三 偏心 蝶阀 的 椭圆 斜 锥 面 的 焊接 速度 提高 2 ~5 
倍 ,材料 利用 率 70% ~ 80% ,技术 水 平 国际 一 流 , 获 
得 经 济 效益 3 500 万 元 ;对 金属 密封 环 压力 密封 阀门 
气 密封 进行 了 研究 ,改造 了 高 压气 密封 工艺 ,技术 水 
平 国 内 一 流 , 获 得 经 济 效益 5 600 万 元 ,通过 对 结构 、 
材料 的 改进 ,高 压气 一 次 性 泵 验 合格 率 高 达 99. 5% 。 
浙江 超 达 阀门 有 限 公 司 研发 的 灰 水 黑 水 灰 浆 
及 煤 浆 用 特种 金属 硬 密 封 球 阀 在 开启 过 程 中 可 以 
自动 刮 除 粘 接 在 球体 表面 上 的 脏 物 ,从 而 保证 阀门 
密封 可 靠 ,产品 具有 结构 设计 合理 ,流体 阻力 小 .局 
财 迅 速 . 耐 高 温 高 压 、 耐 磨损 .密封 性 能 好 、 可 靠 性 
高 等 特点 ,填补 了 国内 空白 ,可 替代 进口 产品 ,获得 
经 济 效益 5 000 万 元 。 煤 气 化 装置 用 锁 澶 闽 为 单 回 
双 阀 座 密封 结构 , 阀 体 通道 采用 耐 磨 套 管 结构 , 阀 
座 采用 柔性 石墨 密封 结构 ,能 够 有 效 防止 杂质 进入 
弹 和 扯 腔 体 ,防止 弹簧 失效 ,提高 了 阀门 的 密封 性 能 
和 使 用 寿命 , 居 国 际 先 进 水 平 ,可 替代 进口 产品 , 获 
得 经 济 效益 2 600 万 元 。 研 制 的 全 焊接 球阀 ,公称 
通 径 200 ~ 600mm ,公称 压力 1.6 ~ 11MPa, 密封 性 
能 为 零 泄漏 , 阔 体 材料 为 碳 钢 , 居 国 际 领先 水 平 , 获 
得 经 济 效益 1 000 万 元 。 研 制 的 大 口径 无 外 泄 波 纹 
管 闸阀 ,攻克 了 高 压 、 大 口径 以 及 波纹 管 的 焊接 等 
关键 技术 难题 ,公称 通 径 200 ~ 500mm, AREN 
1.6 ~5MPa, 赔 体 材 质 为 碳 钢 和 不 锈 钢 等 多 种 材料 , 
居 国 内 领先 水 平 ,获得 经 济 效益 380 万 元 。 研 制 的 
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低温 阀门 ,公称 通 径 15 ~ 600mm ,公称 压力 1.6 ~ 
42MPa ,阀门 密封 性 能 为 零 泄漏 , 阀 体 材质 为 LCB, 
LCC ,LC1 .LC2 .LC3 、CF8 及 CF8M 等 , 居 国 内 领先 
水 平 ,获得 经 济 效 益 700 万 元 。 

江苏 神通 阀门 有 限 公司 研发 的 多 级 排放 泄 爆 
装置 ,公称 通 径 300 ~ 1 200mm, TERE =350T ， 
设计 寿命 宇 10 年 ,适用 介质 为 转炉 煤气 , 泄 爆 压力 
0. 05 ~ 1. 25MPa , 泄 爆 率 为 0, 技术 水 平 达到 国内 领 
先 .国际 先进 水 平 ,获得 经 济 效益 500 万 元 。 

北京 市 阅 门 总 厂 ( 集 团 ) 有 限 公 司 研 制 的 
Z560Y—CL2500 型 加 氢 裂 化 装置 专用 内 压 目 密封 
(FF FR] ,压力 级 Class2 500 ,公称 通 径 12in( 300mm) ， 
达到 国内 先进 水 平 ,获得 经 济 效益 3 000 万 元 ;研制 
的 J565Y 一 Class 型 加 所 裂化 装置 专用 直流 式 截止 
闪 ,压力 级 Class900 ,公称 通 径 12in( 300mm) ,达到 
国内 先进 水 平 ,获得 经 济 效益 1 500 万 元 ;研制 的 
KSQ347—CL600 型 金属 硬 密封 上 装 式 球阀 ,压力 级 
Class600 ,公称 通 径 16in(400mm) ,达到 国内 先进 水 
平 ,获得 经 济 效益 2 000 万 元 。 新 技术 、 工 艺 方面 : 
研制 的 加 氢 裂 化 装置 专用 内 压 自 密封 闻 阀 (材料 为 
CF8C) .加 毛 裂 化 装置 专用 直流 式 截止 阀 ( 材料 为 
F92) 、 超 临界 百 万 千瓦 火电 机 组 阀门 工件 打磨 自 
豚 坐 台 .API6D 球阀 阀 件 镜 了 筷 工 装 及 多 层次 人 硬 密 封 
蝶阀 工装 均 达 到 国内 先进 水 平 。 

北京 雷 蒙 德 阐 门 有 限 公 司 研 制 的 新 型 双 截 断 
排放 结构 球阀 ,制造 标准 及 检验 标准 为 API6D , 达 


到 国际 先进 水 平 ,获得 经 济 效 益 193. 87 万 元 ,已 获 . 


得 专利 ; 研制 的 特殊 密封 球阀 ,材料 标准 为 
ASTM A105 ASTM Al182 ,达到 国际 先进 水 平 , 获 得 
经 济 效益 137. 54 万 元 ,准备 申请 专利 ;研制 的 大 口 
径 全 焊接 球阀 ,材料 标准 为 ASTM D1710 ,达到 国际 
先进 水 平 ,获得 经 济 效益 200. 21 万 元 ,准备 申请 专 
利 ;研制 的 新 型 二 次 喷涂 硬 密封 球阀 ,达到 国际 先 
进 水 平 ,获得 经 济 效益 104.50 万 元 ,正在 申请 专 
利 ;研制 的 带 刊 刀 的 软 密封 球阀 ,达到 国际 先进 水 
平 ,获得 良好 经 济 效益 ,准备 申请 专利 ;人 研制 的 全 锻 
钢 上 装 式 便 密 封 球 税 ,达到 国际 先进 水 平 , 获 得 良 
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好 经 济 效益 ,准备 申请 专利 。 

山东 益 都 阀门 集团 股份 有 限 公司 研 发 了 天 然 
气 长 输 管道 输送 大 口径 高 压 球阀 ,并 进行 了 大 规模 
技术 改造 , 购 进 了 加 工 中 心 数控 机 床 及 了 立 门 试验 台 
等 国产 设备 128 台 ( 套 ) ,新 建生 产 车 间 面 积 1.2 万 
m 。 为 了 采用 先进 工艺 技术 加 工 制造 船用 阀门 , 公 
司 进行 了 技术 改造 , 购 进 了 阀门 装配 流水 线 、 立 式 加 
工 中 心 数控 机 床 等 国产 设备 92 台 ( 套 ) ,新 建生 产 
4 fa] 1.277 m’ ,水 电 暖 等 配套 设施 已 经 完善 。 

自贡 高 压 阀 门 有 限 公司 研 制 的 高 磅 级 铸 钢 固 
SE BR UD Me HY , ZS PRG 4H 150 ~ 350mm; 公称 压力 
<15. OMPa(900Lb) ) ,适用 温度 - 40 ~ 200€ , Ai] 
为 全 焊接 结构 , 达到 国内 先进 水 平 ,可 降低 生产 成 
本 20% ,新 增 销售 收入 500 万 元 /a; 已 完成 产品 结 
构 工艺、 工装 模具 设计 ,完成 试制 样机 两 台 ; 研制 
的 FW/AFB 一 WE 一 EX 全 焊接 球阀 改 型 ,公称 通 径 
150 ~ 1 500mm; 公称 压力 15.0 ~ 25. OMPa ( 900 ~ 
1 500Lb) ,适用 温度 -40 ~ 200% ,阀门 为 全 焊接 分 
体式 结构 ,达到 国际 先进 水 平 ,新 增 销售 收入 2 000 
万 元 /a, 已 完成 产品 颈 部 焊接 及 密封 结构 的 设计 ， 
样机 试制 正在 进行 中 。 

Pye Fe BEA ARZA E OF el 的 X343F 一 
150LbZr W $ Re HE A BS We EW, 公称 通 径 Bin 
(200mm) , THS tA BGR, TERJE < 204°C , JE 
力 级 150Lb ,操作 力 <300N , 夹 套 式 密封 结构 ,采用 
四 重 密封 ,达到 国内 先进 水 平 ,新 增 销 售 收入 1 000 
万 元 /ao 

良 精 集团 研发 的 英 巴 排 闸阀, 最 高 工作 温度 
350€, 工作 压力 10.0MPa, 公称 通 径 50 ~ 
1 000mm , 泄漏 量 为 0, 适用 介质 为 多 相 流 含 厌 渣 ， 
颗粒 状 \ 块 状 及 条 状 .纤维 状 杂 物 ,强度 试验 压力 为 
1.5 倍 工作 压力 ,密封 压力 试验 压力 为 1.1 倍 工作 
压力 ,达到 国内 领先 水 平 ,并 获 国家 实用 新 型 专利 ， 
已 批量 生产 ,2010 年 实现 销售 收入 8 745 万 元 。 高 
温 高 压 自 密封 双 平 板 曾 阀 , 最 高 工作 温度 650°C , 工 
作 压 力 1.6 ~42.0MPa, 公 称 通 径 50 ~ 400mm ,泄漏 
量 为 0, 适 用 介质 为 高 温 高 压 多 相 流 含 灰 渣 ,颗粒 


状 、 条 状 纤维 状 杂 物 ,强度 试验 压力 为 1.5 倍 工 作 
压力 ,密封 压力 试验 压力 为 1.1 倍 工作 压力 ,达到 
国内 领先 水 平 , 获 国家 发 明 专 利 ,2010 年 实现 销售 
收入 1 798 万 元 。 超 临界 疏水 阁 , 最 高 工作 温度 
650% ,工作 压力 1.6 ~ 70. OMPa, 公称 通 径 25 ~ 
100mm , 泄漏 量 为 0 ,适用 介质 为 高 温 高 压 蒸汽 , 强 
度 试 验 压 力 为 1.5 倍 工作 压力 ,密封 压力 试验 压力 
为 1.1 倍 工作 压力 ,达到 国内 领先 水 平 , 通 过 了 省 
级 科技 成 果 鉴 定 ,已 批量 生产 ,2010 年 实现 销售 收 
入 2 107 万 元 。 

保 一 集团 研发 的 城 际 人 燃气 专用 大 口径 管道 球 
阀 公 称 压力 10 ~ 15MPa( Class600 ~ 900) ,公称 通 径 
500 ~900mm (20 ~ 36in) ,工作 温度 - 46 ~ 121%C ， 
适用 介质 为 城市 燃气 , 获得 经 济 效益 1 000 万 元 。 
现 已 完成 试制 和 检测 阶段 ,各 项 指标 达到 国内 先进 
水 平 ,逐步 进入 规模 化 生产 阶段 。 

安徽 日 湖 阀 门 有 限 公司 研 发 的 DZ45X10Q/ 
16Q 型 软 密封 闸阀 ,公称 通 径 400 ~ 600mm ,公称 压 
Jj 1. 0MPa/1. 6MPa, 壳 体 压力 1. 5MPa/2.4MPa, 密 
封 压力 1. 1MPa/1. 76MPa ,适用 温度 去 80% ,适用 介 
质 为 水 ,技术 水 平 国 内 先进 ,获得 经 济 效益 50 万 
元 ;研发 的 CZ41H 一 16C/25 型 铸 钢 闸阀 ,公称 通 径 
50 ~ 250mm ,公称 压力 1.6MPa/2. 5MPa, 壳 体 压力 
2. 4MPa/3. 75MPa , 密封 压力 1. 76MPa/2. 75MPa, 适 
Faia RE << 425°C , 适用 介质 为 水 .蒸汽 ,技术 水 平 国 
内 先进 ,获得 经 济 效益 260 万 元 ;研发 的 CJ41H 一 
16C/25 型 适 钢 截止 阅 , 公 称 通 径 50 ~ 200mm ,公称 
Æ H 1.6MPa/2.5MPa, # k FE Fy 2.4MPa/ 
3.7$SMPa ,密封 压力 1. 7OMPa/2. 75MPa, 适用 温度 
425°C ,适用 介质 为 水 .蒸汽 ,技术 水 平 国内 先进 。 

湖北 高 中 压 闪 门 有 限 公司 研发 的 EZQSTY 型 
气动 三 通 阀 ,公称 通 径 50 ~ 200mm, 公称 压 力 2.0 
~ 32. OMPa, 气 源 压力 0.3 ~ 0.6MPa, 适用 温度 
<80C ,适用 介质 为 工业 水 ,主体 材料 为 WCB, 用 
于 石油 化工、. 治 金 .电站 等 行业 的 过 程控 制 , 可 准 
确 地 按 控制 指令 动作 ,能 实现 远程 控制 .集中 控制 
和 目 动 控制 。 产 品 采用 平衡 式 结构 ,密封 结构 采用 


行业 概况 


组 合 圈 形 式 , 技 术 水 平 国 内 领先 ,可 完全 替代 钢铁 
行业 用 的 进口 产品 ,获得 经 济 效 益 210 万 元 。 研 发 
的 TD020. 07DHa X! = fil Ft HR  , 2 PR 4 200 ~ 
400mm ,公称 压力 31. SMPa, 液 控 压力 14MPa , 充 液 
压力 4MPa ,适用 温度 和 80% ,适用 介质 为 工业 水 ， 
用 于 水 压 机 系统 ,安装 在 液压 缸 进 水 端 部 ,主要 用 
于 对 空 载 时 的 液压 缸 进 行 快速 充 水 ,以 缩短 其 工作 
准备 时 间 。 产 品 为 液压 控制 ,结构 紧凑 , 啊 应 快 , 切 
换 迅 速 ,动作 灵敏 , 换 向 频率 高 , 达 国 内 领先 水 平 ， 
经 现场 使 用 各 方面 性 能 良好 ,得 到 用 户 的 认可 , 获 
得 经 济 效益 120 万 元 。 研 发 的 200EFZ644MY 一 
10C 型 气动 双 闸 板 耐 磨 疗 冰 ,公称 通 径 200mm, 公 
称 压 力 1. 0MPa , 气 源 压力 0.4 ~ 0.6MPa ,适用 温度 
<80T ,适用 介质 为 泥浆 . 灰 酒 等 ,密封 表面 材料 经 
HOCA Fa Ab FE Jig BE BE > SSHRC ; 熔 履 层 与 基 材 呈 治 
金 结合 , 极 大 地 提高 了 熔 履 层 与 基 材 的 结合 强度 ， 
由 于 激光 束 光 斑 小 ,加 热 速 度 快 ,对 基 材 的 热 影响 
区 小 ,因而 变形 小 , 米 覆 层 表 面 平 整 致密、 无 缺陷 ; 
采用 此 工艺 ,产品 耐 磨 、 耐 冲 蚀 , 使 用 寿命 显著 提 
高 ;该 表面 处 理工 艺 具 有 良好 的 市 场 前 景 ,技术 水 
平 国内 领先 ,获得 经 济 效益 50 万 元 。 

上 上海 自 动 化 仪表 七 广 有 限 公 司 研发 的 35002 
偏心 旋转 调节 阀 ,口径 1~12in(25 ~300mm) ,压力 
等 级 ANSI900 ~ 1500 ,技术 水 平 国 内 领先 ,获得 经 
济 效益 150 万 元 ;公司 对 为 神华 集团 煤 制 油 项 目 提 
供 的 调节 售 耐 冲刷 网 内 件 进行 了 攻关 ,产品 使 用 温 
E > 500°C ,使 用 压 差 > 12MPa ,技术 水 平 国际 领先 ， 
获得 经 济 效益 200 万 元 ,已 基本 达到 使 用 要 求 。 

株洲 南方 阅 门 有 中 公司 生产 的 KSJ 型 快 修 式 
双 密 封 截止 阀 ,公称 通 径 10 ~ 200mm, 公称 压力 
1.6 ~32MPa ,适用 介质 为 水 . 油 品 .蒸汽 .煤气 (天 
然 气 ) 等 ,介质 温度 -20 ~575°C ,操作 方式 为 手动 、 
电动 .气动 ,强度 试验 压力 为 1.5 倍 工作 压力 ,密封 
试验 压力 为 1.1 倍 工 作 压 力 , 为 完全 零 汇 漏 密封 ， 
可 实现 在 线 快速 维修 , 极 大 地 缩短 了 维修 时 间 ,并 
可 有 效 防 止 因 介质 冲刷 导致 密封 面 的 破损 ; RR 
用 组 合式 结构 ,维修 更 换 方 便 .快速 ;与 活动 闪 座 配 
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合 具 有 双 密 封 功能 , 极 大 地 提高 了 阀门 的 密封 性 


能 ,获得 经 济 效益 138 万 元 。 研 发 的 大 口径 液 控 蝶 
Hea] ,公称 通 径 1 600 ~ 6 000mm, FF PREY [A] 15 ~ 150s 
(可 调 ) , 关 阀 时 间 分 快 . 慢 两 阶段 关闭 , 快 关 时 间 
5 ~30s( 可 调 ) . 慢 关 时 间 20 ~ 120s( 可 调 ) , X RA 
度 分 快慢 两 阶段 关闭 , 快 关 角度 72° + 8° 、 慢 关 角 
BE 18° +8" ,最 小 流 阻 系数 和 0.1; 设计 有 轴承 防 泥 
沙 装置 ,独特 的 轴 端 定位 ,科学 的 三 偏心 设计 , 软 硬 
RS A RIT, HT SRG FY, WB), AR GG ET tt 
860 万 元 。 

四 川 精 控 阀门 有 限 公 司 研 制 的 埋 地 全 焊接 球 
阀 , 公 径 通 径 2 ~ 48in(50 ~1 200mm) ,压力 级 150 
~2 500Lb ,技术 与 国际 水 平 同步 。 

华夏 闪 门 有 限 公 司 研制 的 SD61Y 一 P618V 型 
墙 阀 ,设计 温度 610Y ,设计 压力 8MPa ,技术 水 平 国 
内 先进 ,国内 多 家 电厂 已 使 用 ,运行 良好 ;人 研制 的 
SD61Y 一 P5827. 5V AIHA I, itir BE 580€ ,设计 
压力 27. 5MPa, 技 术 水 平 国内 先进 ,国内 多 家 电厂 
已 使 用 ,运行 良好 ;人 研制 的 J65Y 一 P901. 6P 型 截止 
阀 ,设计 温度 900 ,设计 压力 1.6MPa ,技术 水 平 国 
内 领先 , 国内 多 家 电厂 已 使 用 ,运行 良好 ;研制 的 
F963 Y—250 型 150MW 电站 高 加 电动 三 通 立 ,公称 
通 径 225mm ,公称 压力 25MPa, 技 术 国 内 领先 ,已 投 
运 ,运行 良好 ;研制 的 1 000MW 超 超 临 界 热 再 水 压 
试验 墙 阀 ,设计 温度 610C ,设计 压力 8MPa ,技术 国 
内 领先 ,已 投 运 ,运行 恨 好 ;研制 的 J65Y 一 P90 型 超 
SARER , WIT ia BE 610€ ,设计 压力 8MPa ,技术 


国内 先进 ,已 投 运 ,运行 良好 ;研制 的 300MW 电站 
汽轮机 旁 路 系统 ,设计 温度 545 ,设计 压力 
19MPa, 技 术 国 内 领先 ,已 投 运 ,运行 良好 ;人 研制 的 
SOMW 机 组 弹 答 全 启 式 安 全 闽 , 公 称 压 力 20MPa， 
设计 温度 300Y ,设计 压力 11MPa ,技术 国内 先进 ， 
已 投 运 ,运行 良好 ;研制 的 Z964Y 一 2500LB 型 给 水 
闸阀 ,设计 温度 280°C ,设计 压力 42MPa, 技术 国内 
领先 ,已 投 运 ,运行 良好 ;研制 的 H64Y 一 2500LB 型 
ZAKE PIRN ,设计 温度 280C ,设计 压力 42MPa, , 技 
术 国 内 领先 ,已 投 运 ,运行 良好 ;研制 的 T961 Y— 
4201 W J D R, 设计 温度 37ST, 设计 压力 
32. 7MPa ,技术 国内 领先 ,已 投 运 ,运行 良好 。 

阳 果 阀门 有 限 公司 研发 的 大 口径 尘 气 蝶阀 , 公 
称 通 径 1 000 ~ 5 000mm, 公称 压力 0.01MPa、 
0. O1SMPa .0. 1MPa .0. 25MPa, 技术 水 平 国内 领先 ， 


获得 经 济 效益 2 400 万 元 ;研制 的 全 不 锈 钢 焊 接 煤 


Ax itt RR, 公称 通 径 150 ~ 320mm, 公称 压力 
0. OSMPa .0. 1MPa .0. 25MPa .0. 6MPa, 技术 水 平 国 
内 领先 ,获得 经 济 效益 1 680 万 元 。 

阀门 行业 在 2010 年 实现 了 生产 经 营 的 稳步 增 
KA TRAIL RR BS, Ibe 
提高 管理 水 平 ,提高 管理 效率 ,掌握 行业 内 的 先进 
核心 技术 ,积极 开发 新 产品 ,合理 地 配置 企业 内 部 
资源 ,重视 人 才 ,积极 了 解 行业 内 的 最 新 动态 ,共同 
创造 阀门 行业 的 繁荣 未 来 1 

[ 扒 稿 人 :中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 阔 门 分 会 杞 
AW WN ) 


2010 年 压缩 机 行业 概况 


一 、 生 产 发 展 情况 
2010 年 ,中 国 通用 机 械 工业 协会 压缩 机 分 会 共 
有 会 员 单 位 144 家 ,其 中 ,国有 企业 19 家 , 股份制 
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企业 44 家 ,民营 企业 71 家 ,合资 .独资 企业 10 家 。 
2010 年 压缩 机 行业 参加 统计 的 90 家 企业 基本 情况 
见 表 1 。 


R1 2010 年 压缩 机 行业 参加 统计 的 90 家 
企业 基本 情况 





指标 名 称 
年 末 从 业 人 员 












28 372 





其 中 :管理 人 员 4 753 
工程 技术 人 员 4 903 

工人 与 学 徒 18 656 

固定 资产 原价 478 160 
固定 资产 净值 平均 余额 237 098 
流动 资产 平均 余额 1 026 594 
全 员 劳 动 生产 率 143 827 


2010 年 ,压缩 机 行业 参加 统计 的 90 家 会 员 企 
业 完 成 工业 总 产值 157.5 亿 元 , 较 上 年 的 127 亿 元 
(同比 企业 ) 增 长 24. 1% 。 其 中 ,压缩 机 产值 增长 
23.2% ;压缩 机 配件 产值 增长 52. 1% ; 其 他 产品 产 
值 增长 16.5%. 31 家 重点 联系 企业 完成 产值 
109. 4 亿 元 ,同比 增长 22. 9% 。31 家 重点 联系 企业 
中 ,22 家 企业 产值 呈现 不 同 的 增长 ,有 9 家 企业 产 
值 下 降 。 产 值 增幅 较 大 的 企业 :有 博 莱 特 ( 上 海 ) 压 
缩 机 有 限 公 司 同 比 增长 59.5% ;开山 集团 产值 已 达 
到 32. 6 亿 元 ,同比 增长 41. 9% ;上 海 优 耐 特 斯 压缩 
机 有 限 公 司 同比 增长 39. 3% 。 产 值 下 降幅 度 较 大 
的 企业 有 :浙江 鸿 友 压 缩 机 制造 有 限 公 司 同比 下 降 
32.5% ,杭州 杭 氧 压缩 机 有 限 公 司 同比 下 降 
14.5% ,南京 华 冠 压缩 机 有 限 公 司 同 比 下 降 
12. 1% 。90 家 企业 按 6 个 地 区 组 划分 ,产值 增 减 水 
平分 别 为 :东北 组 增长 9.8% ,华北 组 增长 18.7% , 





行业 概况 


华东 一 组 增长 29.7% ,华东 二 组 增长 23.5% ,华西 
组 增长 22. 6% ,中 南 组 下 降 3.7% , 2010 年 压缩 机 
行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 见 表 2。2007 ~ 2010 
年 压缩 机 行业 90 家 企业 工业 总 产值 增 速 见 表 3。 
2006 ~2010 年 压缩 机 行业 66 家 主机 生产 企业 产品 
生产 情况 见 表 4。 


表 2 2010 年 压缩 机 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 


开山 集团 

浙江 红 五 环 集团 股份 有 限 公司 

上 海 飞 和 实业 集团 有 限 公司 
山东 省 潍坊 生 建 集团 

自贡 通达 机 器 制造 有 限 公司 

北京 京城 环保 产业 发 展 有 限 责任 公司 

无 锡 压缩 机 股份 有 限 公司 

沈阳 透 平 机 械 股份 有 限 公司 往复 机 事业 部 


上 海 电气 压缩 机 泵 业 有 限 公司 
四 川 金星 压缩 机 制造 有 限 公司 
四 川 大 川 压缩 机 有 限 责任 公司 
温州 固 耐 化 机 制造 有 限 公司 
中 国 石油 集团 济 柴 动力 总 厂 
博 莱特 ( 上海) 压缩 机 有 限 公司 
江苏 超 力 机 械 有 限 公司 


ALERE RDA RA E] 
早 新 金 吴 空 压 机 有 限 公司 

广东 正 力 精 密 机 械 有 限 公 司 
安 瑞 科 ( 蚌 坊 ) 压 缩 机 有 限 公司 
上 海 佳 力 士 机 械 有 限 公司 


表 3 2007 ~2010 年 压缩 机 行业 90 家 企业 工业 总 产值 增 速 


年 份 | w 2008 2009 2010 


2007 
工业 总 产值 (万 元 ) 1 110 005 

同比 增长 ( 免 ) 6.8 
平均 增长 (%) : 


] 212 530 1 269 893 1 575 492 
9,2 4.7 24. 1 
8. 0 6.9 li. 2 


表 4 2006 ~ 2010 年 压缩 机 行业 66 家 主机 生产 企业 产品 生产 情况 






数值 同比 增长 数值 


压缩 机 产值 压缩 机 产量 其 中 :螺杆 压缩 机 产量 


同比 增长 数值 同比 增长 数值 
(人 台 ) (% ) (8) 


(万 元 ) (% ) (a) (% ) 










其 中 :工艺 压缩 机 产量 
同比 增长 
(% ) 
26.0 
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压缩 机 产值 


数值 同比 增长 
(万 元 ) 


(%) 
681 116 
2008 817 597 
2009 | 1 008 800 
1 242 839 


年 份 






2 002 088 
1 265 867 
1 387 244 
1 265 435 


“十 一 五 ”时 期 ,压缩 机 产值 年 均 增长 18. 6% , 
而 同期 压缩 机 产量 年 均 下 降 20. 9% 。 这 表明 ,压缩 
机 产品 结构 调整 成 效 显著 ,技术 含量 不 断 提高 , 附 
加 值 不 断 增 加 。 从 近 几 年 市 场 销量 看 ,一 般 用 中 小 
型 动力 压缩 机 已 基本 为 螺杆 压缩 机 取代 。 为 此 ， 
“十 一 五 ”时 期 ,螺杆 压缩 机 产量 年 均 增长 47. 1% , 
其 中 2010 年 同比 增长 高 达 70. 9% 。 

2010 年 ,压缩 机 行业 利润 ,利税 总 额 保持 同步 
增长 ,90 家 企业 实现 利税 总 额 151 873 万 元 ,同比 
增长 18.2% ;其 中 ,重点 联系 企业 实现 利税 总 额 
111 127 万 元 ,同比 增长 19. 0% 。90 家 企业 实现 利 
润 95 683 万 元 ,同比 增长 24. 1% ;其 中 ,重点 联系 


压缩 机 产量 


数值 同比 增长 数值 
) (% ) (£) 







( 续 ) 


其 中 :螺杆 压缩 机 产量 其 中 :工艺 压缩 机 产量 


同比 增长 数值 
(% ) (7) 



















8.9 
0. 6 





企业 实现 利润 74 926 万 元 , 同比 增长 30.3%, 
2010 年 实现 利润 较 好 的 企业 有 :开山 集团 实现 利润 
34 248 万 元 ,同比 增长 65.9% ;上 海 飞 和 实业 集团 
有 限 公 司 实现 利润 8 273 万 元 ,同比 增长 . 49.49% ; 
北京 京城 环保 产业 发 展 有 限 责 任 公司 实现 利润 
7 807 万 元 ,同比 增长 32. 0% 。3 家 企业 利润 合计 为 
50 328 万 元 ,同比 增长 56. 8% , 占 行业 90 家 企业 利 
润 总 额 的 52.6% , 占 比 同比 提高 10.8 个 百分点 。 
行业 90 家 企业 中 有 亏损 企业 12 家 ,亏损 额 为 2 150 
万 元 。2010 年 压缩 机 行业 各 地 区 组 主要 经 济 指标 
完成 情况 见 表 5, 


35 2010 年 压缩 机 行业 各 地 区 组 主要 经 济 指标 完成 情况 






地 区 


数值 
(万 元 ) 






















合计 1 535 399 151 873 18.2 
RI 组 74 666 4 476 | 

华北 组 82 039 12236 | 

华东 一 组 | 824 647 90132 | 35.2 
华东 二 组 | 348 890 31014 | 

华西 组 172 221 12 093 








中 南 组 32 936 1 923 





2010 年 ,压缩 机 行业 90 家 企业 经 济 效益 总 体 
水 平 呈 高 位 运行 。 全 行业 经 济 效益 综合 指数 为 
190. 88% ,高 于 上 年 26. 1 个 百分点 ,为 历史 以 来 最 
高 的 一 年 。 其 中 , 重点 联系 企业 综合 指数 为 
197.71% ,高 于 上 年 36.9 个 百分点 。 近 几 年 ,压缩 
机 行经 济 效 益 综 合 指数 逐年 上 升 ,行业 的 经 济 效 益 
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主 营业 务 收 入 利税 总 额 利润 总 额 


同比 增长 数值 同比 增长 数值 同比 增长 数值 
(% ) (万 元 ) (% ) (万 元 ) (和 ) (万 元 ) 


-42.1 
12.5 





-2.4 
-11.5 







工业 增加 值 


同比 增长 
(% ) 










































95 683 402 125 13.0 

| 1405 12759 | -38.2 
| 864 19 151 21.1 
63 946 222 275 17.1 

15 558 90 419 17.2 
5.737 51 645 17.7 





393 5 877 





综合 实力 得 到 了 巩固 。 经 济 效益 综合 指数 前 3 名 
的 企业 : 上 海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 公 司 
(582. 55% ) , 江西 惟 思 特 科技 发 展 有 限 公 司 
(511.59% ) ， 上 海 飞 和 实业 集团 有 限 公司 
(453. 63% ) ,全 部 为 民营 股份 制 企业 。 民 营 企 业 的 
综合 实力 已 成 为 行业 经 济 发 展 的 亮点 。2010 年 压 


缩 机 行业 经 济 效益 指标 见 表 6。 
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表 6 2010 年 压缩 机 行业 经 济 效 益 指 标 








综合 指数 





国家 标准 值 

行业 平均 值 
其 中 :重点 联系 企业 

东北 组 

华北 组 

华东 一 组 

华东 二 组 

华西 组 

中 南 组 


二 市场 及 销售 

2010 年 ,压缩 机 行业 产品 销售 一 举 扭转 2009 
年 走低 局 面 ,行业 90 家 企业 完成 销售 产值 160. 3 
亿 元 ,同比 增长 30. 1% , 快 于 产值 增 速 6 个 百分点 。 
产品 销售 率 达 到 101. 78% ,同比 增加 4.3 个 百 分 
点 ;重点 企业 产品 销售 率 达 到 104. 52% ,同比 增加 
6. 1 个 百分点 。6 个 地 区 组 产品 销售 率 分 别 为 : 东 
北 组 103. 35% , 同比 增加 2.2 个 百分点 ;华北 组 
93.1%, 同比 减少 5.1 个 百分点 ; 华东 一 组 
104.05% ,同比 增加 9.3 个 百分点 ; 华东 二 组 
100. 29% ,同比 减少 5.1 SA Aa; 华西 组 
97.57% ,同比 增加 6. 0 个 百分点 ;中 南 组 97. 06% , 
同比 减少 0.8 个 百分点 。 

2010 年 ,压缩 机 行业 90 家 企业 实现 销售 收入 
153.5 亿 元 ,同比 增长 25.9% 。 其 中 ,重点 联系 企 
业 实 现 销售 收入 108. 5 亿 元 ,同比 增长 23.9% 。 增 
幅 较 大 的 企业 有 : 博 莱 特 ( 上 上海) 压缩 机 有 限 公 司 增 
长 59. 5% ,开山 集团 增长 51. 1% , 四川 大 川 压缩 机 
有 限 责任 公司 增长 46. 4% ,四 川 金星 压缩 机 制造 有 
限 公司 增长 40.7% ,上 海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 公司 
增长 40.3% 。 行 业 销售 收入 达到 5 亿 元 以 上 的 企 
业 有 :开山 集团 344 528 万 元 ;上 海 飞 和 实业 集团 有 
限 公司 70 025 万 元 , 无 锡 压缩 机 股份 有 限 公 司 
65 063 轧 元 ,山东 潍坊 生 建 集团 64 273 万 元 ,4 家 企 


资本 保值 | 资产 
增值 率 
(% ) (% ) 














流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 
利润 率 | 生产 率 






(% ) 
16 500 

143 827 

150 568 

90 040 

108 625 

187 907 

108 663 

161 695 

40 955 


业 合计 销售 收入 达到 54. 4 亿 元 ,同比 增长 40. 2% , 
占 行业 90 家 企业 销售 收入 的 35.4% , 占 比 同比 增 


加 1.8 个 百分点 。 主 力 军 领头 羊 作 用 明显 ,并 已 连 
续 多 年 为 行业 发 展 做 出 贡献 。6 个 地 区 组 销售 收 
人 增 减 水 平 为 :华北 组 增长 24.8% ,华西 组 增长 
51.8% ,华东 一 组 增长 30.3%, 华东 二 组 增长 
19. 1% ,中 南 组 下 降 30. 8% ,东北 组 下 降 3.7% 。 

1. 产品 销售 情况 

2010 年 ,压缩 机 行业 90 家 企业 共生 产 各 种 大 
中 小 型 压缩 机 1 265 435 台 , 销 售 1 251 435 台 ,其 
中 出 口 697 497 台 。 生 产 动力 用 压缩 机 1 261 825 
ff ,销售 1 247 823 台 ( 出 口 697 418 £). fil E 
产 往复 式 活塞 压缩 机 1 187 689 台 ,销售 1 175 456 
台 ; 生 产 单 螺 杆 压 缩 机 14 025 台 ,销售 13 606 A; 
生产 双 螺 杆 压缩 机 60 111 台 ,销售 58 761 £., 
产 工艺 压缩 机 3 610 台 , 销售 3 612 台 ( 出 口 79 
台 )。 其 中 ,生产 往复 式 活塞 压缩 机 3 362 台 ,销售 
3 359 台 ;生产 单 螺杆 压缩 机 42 台 , 销 售 42 台 ; 生 产 
双 螺 杆 压缩 机 72 & ,销售 73 台 。 

2010 年 ,行业 90 家 企业 生产 排 气量 为 
100m’/min( 4 100m’/min) 以 上 的 压缩 机 128 台 ， 
销售 119 台 ; 生 产 排 气量 为 41 ~ 99m /min 的 压缩 
机 3 106 &, 销售 3 133 台 ; 生产 排 气量 为 20 ~ 
40m /min 的 压缩 机 23 775 台 ,销售 22 988 台 ; 生 产 
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排 气量 为 1 ~ 19m /min 的 压缩 机 281 466 台 ,销售 
277 305 台 ; 生 产 排 气 量 为 1m /min 以 下 的 微型 压 
缩 机 953 350 台 , 销 售 944 278 台 。 

2010 年 ,压缩 机 行业 90 家 企业 生产 及 销售 其 
他 气体 压缩 机 情况 :生产 氮 毛 气压 缩 机 148 台 , H 
136 台 ; 生 产 氮气 压缩 机 272 台 , 销 售 283 台 ; 生 
产 天 然 气 压缩 机 1 419 台 ,销售 1 413 台 ; 生 产 二 氧 
化 碳 压缩 机 171 台 ,销售 160 台 ; 生 产 氧 气压 缩 机 
341 台 ,销售 341 台 ; 生 产 煤 气压 缩 机 104 台 ,销售 
105 台 ; 生 产 氧 气压 缩 机 103 台 ,销售 123 台 ; 生 产 
其 他 气体 压缩 机 1 027 人 台 ,销售 1 022 6. 

2010 年 压缩 机 行业 销售 收入 前 20 名 企业 见 

表 7。 


表 7 2010 年 压缩 机 行业 销售 收入 前 20 名 企业 





1 | 开山 集团 

2 | 浙江 红 五 环 集团 股份 有 限 公司 79 523 
3 | 上 海 飞 和 实业 集团 有 限 公司 70 025 
4 | 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 65 063 
5 | 山东 省 潍坊 生 建 集团 64 273 
6 | 自贡 通达 机 器 制造 有 限 公 司 61 208 
7 | 北京 京城 环保 产业 发 展 有 限 责 任 公 司 59 706 
8 | EMR AU Se LAR YA RAR 45 350 
9 | 四 川 金星 压缩 机 制造 有 限 公 司 42 177 
10 | 中国 石油 集团 济 柴 动力 总 厂 41 269 
11 | 温州 固 耐 化 机 制造 有 限 公司 38 542 
12 | 沈阳 透 平 机 械 股份 有 限 公司 往复 机 事业 部 | 37 823 
13 | 江苏 超 力 机 械 有 限 公司 33 867 
14 | 四 川 大 川 压缩 机 有 限 责 任 公司 33 277 
15 | 博 菜 特 ( 上 海 ) 压 缩 机 制造 有 限 公 司 29 921 
16 | WLS OLA ARAA] 23 343 
17 | BRERA ALARA Al 22 755 
18 | 广东 正 力 精密 机 械 有 限 公 司 20 292 
19 | 南京 压缩 机 股份 有 限 公司 17 995 


上 海 佳 力士 机 械 有 限 公司 


2. 产品 出 口 呈 恢复 性 增长 
2010 年 ,压缩 机 行业 出 口交 货 值 达到 81 380 
万 元 ， 同比 增长 10.7% ,扭转 了 近 两 年 来 的 负增长 。 
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重点 企业 出 口交 货 值 为 66 819 万 元 ,同比 增长 
4.4% 。 全 行业 共有 26 家 企业 癌 45 个 国家 和 地 区 
出 口 压缩 机 ,出 口 量 达 到 524 109 台 。2010 年 出 口 
交 货 值 前 3 ZALE HL AEA BL RA BRA 
16 907 万 元 ,同比 增长 84. 6% ;浙江 鸿 友 压缩 机 制 
造 有 限 公 司 16 843 万 元 ,同比 下 降 27% ;四 川 金 星 
压缩 机 制造 有 限 公司 9 146 万 元 ,同比 增长 0.7% 。 
当前 ,后 金融 危机 时 期 还 有 很 多 不 确定 因素 ,国际 
市 场 转 暖 还 需要 一 个 阶段 ,机械 产品 出 口 仍 会 受到 
一 定 影响 ,在 外 部 需求 尚未 十 分 明朗 的 情况 下 ,出 
口 不 会 有 较 大 幅度 的 提高 。 

三 、 科 技 成 果 及 新 产品 

2010 年 ,压缩 机 行业 90 家 企业 完成 新 产品 产 
值 47.6 亿 元 ,同比 增长 29.8% ,新 产品 产值 率 为 
30.2% ,同比 增加 2.3 个 百分点 ;科技 活动 经 费 
38 701 万 元 。2010 年 行业 内 有 相当 一 部 分 企业 在 
自主 创新 .开发 新 产品 方面 卓有成效 。 

上 海 电气 压缩 机 票 业 有 限 公司 研制 的 
816mm 大 型 螺杆 压缩 机 于 2010 年 9 月 19 日 通过 
了 验收 鉴定 。$816mm 大 型 螺杆 压缩 机 是 当前 国 
际 上 转子 直径 最 大 的 螺杆 压缩 机 ,是 上 海 电气 压缩 
机 票 业 有 限 公司 以 青海 昆仑 碱 业 有 限 公 司 100 万 
va 纯碱 装置 为 依托 ,以 引进 的 德国 曼 公司 螺杆 式 
压缩 机 的 技术 参数 和 技术 特性 为 目标 ,结合 公司 自 
身 产品 特点 进一步 创新 而 研制 成 功 的 ,国内 在 此 领 
域 尚 属 空白 ,该 机 可 用 于 百 万 吨 级 乙烯 深加工 工程 
和 取代 有 特大 气量 需求 .日 当前 只 能 依靠 进口 国外 
机 组 的 重点 工程 以 及 大 型 石化 .煤化 工 领域 ,并 可 
用 于 “十 二 五 "规划 (草案 ) 的 140 万 t/a 乙烯 项 目 ， 
为 国内 石化 ,煤化 工 企业 的 升级 改造 和 扩建 项 目 提 
供 了 技术 支撑 。 该 机 采用 SRM 非 对 称 形 线 ,单机 
流量 可 达 1 000maymin ,技术 性 能 和 单机 能 力 均 达 
到 国际 先进 水 平 ,大 幅 提高 了 整 机 的 性 价 比 。 大 螺 
杆 压缩 机 除了 适合 芋 胺 . 芋 乙 烯 等 低压 大 流量 化 工 
装置 的 需要 外 ,在 煤 制 合 成 氨 、 煤 制 甲醇 装置 中 也 
可 用 来 蔡 代 往复 式 压缩 机 。 一 台 $816mm 的 大 螺 
杆 压缩 机 可 替代 6 台 气缸 直径 1 000mm 的 往复 式 


压缩 机 ,从 而 可 以 消除 100 多 个 气 阐 形成 的 故障 
点 ,大 幅 提 高 了 装置 的 运转 率 ,降低 了 运行 成 本 。 
其 中 ,无 油 螺 杆 压缩 机 以 其 高 速 (13 860x/min) 、 高 
运转 率 而 跻身 世界 先进 行列 。 随 着 合成 氨 装 置 容 
量 的 不 断 扩大 ,尤其 是 单机 容量 上 升 到 2.5 万 Wa、 
4 万 ta 甚至 6 万 ta 之 后 ,与 往复 式 压 缩 机 串联 
运行 ,在 低压 半 水 煤气 段 采用 螺杆 压缩 机 ,可 大 大 
改善 合成 氨 装 置 的 稳定 性 ,凸显 大 流量 螺杆 压缩 机 
的 优点 。 

为 适应 我 国 合成 氨 工 业 发 展 的 需求 ,沈阳 申 元 
压缩 机 有 限 责任 公司 研制 开发 了 8M80 一 500/260 
超大 型 氮 毛 气 往复 活塞 式 压缩 机 ,并 于 2010 年 6 
AS 日 成 功 下 线 。 该 机 组 主要 采用 8 列 对 称 平衡 
型 结构 , 列 数 为 国内 最 多 ;单列 800kN 活塞 力 , 整 机 
最 大 驱动 功率 10 000kW ,单机 功率 为 国内 最 大 。 
在 研发 过 程 中 解决 了 多 项 难题 :@ 优化 整体 结构 。 
合理 布置 各 列 之 间 曲 柄 的 错 角 ,降低 了 驱动 侧 主轴 
颈 转 矩 的 不 均匀 度 , 加 上 8 列 对 称 平衡 型 结构 ,使 
得 一 阶 ` 二 阶 惯性 力 和 惯性 力矩 处 于 完全 的 平衡 状 
AS ,运转 更 加 平稳 。 一 级 气 仙 采 用 小 缸径 多 人 缸 , 降 
低 了 产生 振动 的 可 能 性 ,避免 了 大 直径 活塞 容易 碎 
裂 的 问题 ,降低 了 活塞 支承 环 的 比 压 , 有 效 地 提高 
了 易 损 件 的 使 用 寿命 。@) 结构 新 颖 。 采 用 整体 8 
列 一 级 气缸 多 负 的 结构 ,这 在 高 压 氮 氨 气 压缩 机 
中 还 是 第 一 次 。 六 级 采用 贯穿 杆 结构 ,往返 行程 的 
活塞 力 完全 相等 。 缓 冲 器 内 设 有 脉动 衰减 器 ,组 
冲 . 消 振 、 降 噪 效果 更 明显 。 产 品 技术 特点 :一 是 具 
有 产量 调节 功能 。 通 过 适当 调节 进 气压 力 可 在 一 
定 范围 内 增加 产量 ;通过 对 管线 回路 调节 阀 的 控 
制 ,可 以 在 一 定 范围 内 控制 流量 。 二 是 便于 检修 。 
活塞 杆 与 十 字 头 采用 半 液 压 连接 , 为 用 户 检修 填 
料 .活塞 环 等 提供 了 便捷 的 操作 环境 ; 对 各 主要 螺 
纹 连接 部 位 均 给 出 了 明确 的 紧 因 力矩, 为 维修 者 提 
供 了 准确 的 操作 依据 。 三 是 对 三 大 易 损 件 的 结构 
参数 进行 了 优化 设计 ,使 其 工作 更 可 靠 ,使 用 寿命 
更 长 ,大 大 延长 了 无 故障 运转 周期 。 四 是 采用 低 品 
声 技术 。 容 器 内 增加 脉动 衰减 器 ,能 有 效 降低 气流 
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脉动 和 气流 噪声 。 气 阀 阐 片 及 所 有 相关 的 密封 元 
件 均 采 用 高 强度 塑料 制造 ,降低 了 因 撞 击 产生 的 
噪声 。 

四 川 大 川 压缩 机 有 限 责 任 公 司 自 主 开发 成 功 
低温 甲醇 洗 工 艺 系统 配套 用 低温 压缩 机 。 低 温 进 
气压 缩 机 是 低温 甲醇 洗 工 艺 流程 中 必 不 可 少 的 循 
环 回 收 装 置 ,对 低温 甲醇 洗 工 艺 系统 的 稳定 运行 有 
着 至 关 重 要 的 作用 ,也 是 建设 现代 煤化 工 产 业 的 关 
键 装置 之 一 。 该 项 目 由 西安 交通 大 学 协助 完成 , 主 
要 突破 了 低温 下 无 油 润滑 .防腐 蚀 低温 选材 、 低 泄 
漏 等 技术 难点 。 低 温 压 缩 机 的 处 理气 体 有 以 下 特 
点 : 进 气温 度 低 ( -70 ~ -30% ) ,气体 成 分 复杂 且 
杂质 较 多 ,含有 有 毒 .爆炸 性 气体 成 分 ,如 H CO: 、 
H:S、CH, 等 ,气体 不 能 污染 ,要求 含 油 率 <5 x 
10“。 常 规 压缩 机 的 设计 和 制造 技术 已 不 适用 低 
温 压 缩 机 系统 ,必须 针对 低温 甲醇 洗 工艺 系统 气体 
的 特点 进行 专门 研究 开发 。 产 业 化 特点 :低温 甲醇 
洗 工艺 系统 可 以 在 同一 装置 内 全 部 干净 地 脱 除 各 
种 有 害 成 分 ,诸如 C0,、H,S、 COS, CHS, HCN, 
NH, H,O 以 及 C, 以 上 烃 类 (包括 轻 油 、 芳 香 烃 、 石 
脑 油 .烯烃 及 胶 质 物 等 ) 和 其 他 化 合 物 等 。 低 温 压 
缩 机 一 直 都 是 依靠 进口 来 满足 国内 的 需求 ,国内 当 
前 在 这 一 领域 尚 处 于 空白 。 

江西 气体 压缩 机 有 限 公 司 承 担 的 2009 年 江西 
省 重点 新 产品 计划 项 目 “ 无 润滑 二 氧化 碳 压缩 机 ” 
(计划 编号 :200920715900 ) 和 科技 成 果 “ 无 润滑 二 
氧化 碳 压 缩 机 关键 技术 的 研制 与 应 用 ”通过 了 鉴 
定 。 为 降低 二 氧化 碳 排 放量 和 更 好 地 处 理 和 解决 
工业 生产 中 产生 的 CO, 回收 利用 问题 ,减少 环境 污 
Ye ,实现 低 碳 经 济 目标 与 节能 减 排 指标 ,江西 气体 
压缩 机 有 限 公 司 最 近 研 制 出 低 、 中 、 高 压 C0, 回收 
装置 用 压缩 机 组 。 该 机 组 采用 多 级 二 氧化 碳 压缩 
机 技术 ,结构 紧凑 ,密封 元 件 使 用 寿命 长 ,运行 稳定 
可 靠 ,生产 效率 高 ,安全 性 能 好 。 

2010 年 10 月 24 日 ,沈阳 透 平 机 械 股 份 有 限 公 
司 往 复 机 事业 部 为 中 石化 长 岭 分 公司 提供 的 
4M125(50) 大 推力 往复 机 一 次 试车 合格 。 试 车 检 
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验 数据 表明 :主轴 瓦 温度 、 活 塞 杆 温度 、 活 蹇 杆 跳 
动 机 身 振动 和 气 饶 振 动 等 指标 完全 符合 检验 标 
准 。 大 推力 往复 机 从 两 列 升级 为 4 列 , 实 现 了 技术 
等 级 提升 的 重大 突破 。 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 首 台 能 量 回 收 螺杆 
压缩 机 设计 出 炉 。 公 司 开 发 的 H0135 热能 回收 型 
螺杆 压缩 机 属 节能 减 排 类 产品 ,可 以 将 原来 经 风 冷 
或 水 冷 散发 的 热量 ,通过 热能 回收 装置 对 保温 水 塔 
进行 循环 加 热 ,并 在 温 控 系统 输送 系统 的 协助 下 
送 达 使 用 场所 。 

2010 年 6 月 5 日 ,重庆 气体 压缩 机 三 有限 公司 
研制 的 用 于 BZ34 一 1 油 矿 平台 的 天 然 气 压缩 机 顺 
利 投入 运行 。BZ34 一 1CEPA 平台 每 天 产 天 然 气 35 
万 m , 原 每 天 外 输 18 万 m ,自用 7 万 m ,放空 约 
10 万 m ,该 压缩 机 投 运 后 ,平台 天 然 气 外 输 量 由 平 
均 每 小 时 0.8 万 m 上 升 到 1.1 万 m ,全 天 外 输 增 
加 约 7.5 万 m 。BZ34 一 1 调整 井 一 期 项 目 新 增 的 
低压 压缩 机 的 正式 运转 标志 着 平台 向 天 然 气 零 排 
放 的 目标 又 迈 出 一 步 。 

沈阳 远大 压缩 机 制造 有 限 公司 生产 的 6 列 无 
密封 环 迷宫 式 压缩 机 2010 年 11 月 交付 用 户 使 用 。 
它 的 试制 成 功 对 于 国内 石油 、 化 工行 业 大 型 迷宫 压 
缩 机 重大 装备 国产 化 具有 突出 的 重要 意义 。 无 密 
封 环 6 列 迷 宫 往 复活 塞 压 缩 机 采用 了 公司 自主 研 
RHI KD 型 系列 基础 件 ,该 系列 基础 件 当前 是 国 
际 上 应 用 的 最 大 型 基础 件 。 基 础 件 2009 年 10 月 
28 日 获得 了 国家 实用 新 型 专利 证 书 。 迷 宣 压 缩 机 
是 一 种 无 油 润滑 而 又 具有 良好 密封 性 能 的 压缩 机 ， 
节 流 密封 是 迷宫 压缩 机 设计 的 基本 原理 ,属于 非 接 
触 式 密封 。 结 构 设 计 上 无 活塞 环 、 支承 环 和 填料 
环 ,使 迷宫 压缩 机 具有 极 高 的 使 用 寿命 和 可 人 靠 性 。 
采用 节 流 密封 的 迷宫 压缩 机 对 介质 的 洁净 度 要 求 
不 高 ,因此 ,用 于 乙烯 丙烯 .火炬 气 等 含有 粉尘 R 
粒 气体 的 工艺 处 理 特别 奏效 。 采 用 无 油 润滑 的 迷 
宫 压 缩 机 其 压缩 介质 可 以 做 到 绝对 无 油 ,在 氧气 、 
高 纯 氮 .食品 等 介质 的 压缩 和 输送 过 程 中 ,具有 其 
他 压缩 机 无 法 比拟 的 优势 。 迷 富 压 缩 机 的 结构 分 
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为 闭 式 和 开 式 。 迷 官 压缩 机 的 压缩 介质 除 空气 外 ， 
还 包括 O, N, CO, , CO, 、CH4 C,H, , NH, . Cl, . BF, 
和 HCl 等 。 

江西 惟 思 特 科技 有 限 公司 的 无 油 涡 旋 压缩 机 
的 发 明 技 术 填 补 了 我 国 制冷 压缩 机 行业 的 空白 。 
2010 年 1 月 ,经 国家 权威 部 门 检测 ,产品 各 项 指标 
全 部 合格 ,其 中 两 项 关键 指标 超过 同类 进口 产品 水 
平 , 标 志 着 我 国 已 成 为 继 日 本 之 后 第 二 个 全 面 掌握 
无 油 涡 旋 空 气压 缩 机 生产 技术 的 国家 。 涡 旋 式 空 
气压 缩 机 是 近年 来 开发 的 最 新 型 空气 压缩 机 ,与 传 
统 空气 压缩 机 相 比 ,具有 结构 新 颖 、 体 积 小 、 重 量 
轻 .噪声 低 .寿命 长 . 输 气 平稳 连续 、 操 作 简 便 、 维 护 
费用 少 等 特点 。 

广东 正 力 精工 机 械 有 限 公 司 研制 的 无 油水 润 
滑 空 压 机 应 用 了 公司 独创 的 三 线路 合 , 非 等 宽 齿 技 
术 并 采用 了 专 有 加 工 技术 ,成 功 克 服 了 水 的 低 黏 
性 ,保持 了 产品 的 高 容积 效率 ,同时 通过 喷 水 雾 化 
冷却 ,实现 了 系统 近似 等 温 压缩 ,并 在 此 基础 上 应 
用 公司 的 专利 密封 技术 ,可 保障 可 提供 100% 纯 无 
油 的 低温 压缩 空气 。 在 主机 方面 ,采用 特殊 不 锈 钢 
材料 制作 ,可 保证 整 机 的 抗 腐蚀 性 和 单 螺 杆 主 机 部 
件 在 低 人 负 从 下 的 平稳 运转 ,保证 了 低 品 声 和 耐久 
性 ,可 满足 光伏 行业 24h 不 间断 生产 运作 的 要 求 ; 
节能 方面 ,公司 是 我 国 首 家 无 油 螺杆 压缩 机 达到 国 
家 有 油 压 缩 机 节能 标准 的 企业 , 比 普通 二 级 干 式 双 
螺杆 压缩 机 节能 15% 以 上 , 比 一 级 干 式 双 螺 杆 压缩 
机 节能 36% 以 上 。 

沈阳 远大 压缩 机 制造 有 限 公 司 研 制 成 功 火 驱 
采油 压缩 机 , 主要 用 来 解决 低产 油田 .废弃 油井 再 
生 问 题 。 该 压缩 机 将 高 压气 体 注 入 井下 并 被 点 燃 ， 
稀释 地 下 油 品 ,形成 压力 ,将 留存 于 宕 缝 、 用 传统 采 
油 技术 无 法 采集 的 近 70% 的 石油 开采 出 来 。 

2010 年 1 H 26 日 ,开山 集团 研发 成 功 首 款 冷 
媒 螺杆 压缩 机 ,并 在 开山 上 海 临 港 工 业 园 冷 媒 实验 
室 试 车 成 功 。 冷 媒 螺 杆 压缩 机 秉承 了 世界 领先 的 
结构 设计 理念 ,结构 紧凑 、 外 形 尺 才 小 ,方便 空调 机 
组 设计 ;采用 开山 集团 北美 研发 中 心 的 专利 技术 和 


核心 工艺 ,其 中 ,作为 冷媒 螺杆 压缩 机 心脏 的 精密 
媒 杆 副 的 形 线 为 汤 炎 博士 亲自 设计 ,并 以 汤 炎 博士 
的 名 字 命 名 为 Y 形 线 。 油 过 滤 系 统 .油分 离 系统 等 
设计 均 采 用 北美 研发 中 心 的 核心 专利 技术 。 该 冷 
RRIF As 48 BL COP ( 能效 比 ) 全 球 领先 、 经 济 效益 
高 油分 离 效 率 高 噪声 低 、 振 动 小 ,独特 的 油 滤 结 
构 设 计 使 其 维护 保养 更 加 方便 。 

日 新 金 吴 空 压 机 有 限 公 司 根据 《煤矿 井下 避难 
所 试点 建设 基本 要 求 》 研 制 开发 了 JFY(G) 系 列 煤 
矿井 下 用 避难 所 (救生 舱 ) 产 品 。 公 司 生 产 的 煤矿 
井下 用 避难 所 (救生 舱 ) 产 品 ,分 为 可 移动 分 体式 救 
生 船 和 固定 式 救 生 舱 。 可 移动 分 体式 救生 舱 为 舱 
体 结 构 ,由 舱 门 .过渡 舱 、 辅 助 舱 集 成 而 成 。 舱 内 配 
备 各 种 装备 ,包括 监测 舱 内 外 环境 和 去 除 有 害 气 体 
装置 ,氧气 水、 食品 和 急救 包 , 必 要 的 卫生 设施 、 冰 
茧 冷 设备 可 靠 的 通信 设备 和 环境 气体 监测 与 报警 
系统 。 矿 难 发 生 后 ,在 恶劣 的 井下 环境 中 ,为 被 困 
人 员 提 供 一 个 隔绝 的 安全 场所 ,在 一 定时 间 内 维持 
被 困 人 员 的 生命 。 救 生 舱 舱 体 使 用 高 强度 钢材 , 通 
过 高 质量 焊接 ,防止 外 部 环境 伤害 (爆炸 冲击 波 、 透 
水 高温. 埠 道 有 害 气体 渗 人 等 ) ;救生 舱 配 置 有 多 
级 备用 氧气 系统 和 无 动力 电源 的 降温 除湿 和 舱 内 
有 害 气体 吸收 一 体 化 技术 装置 ,对 于 发 生 在 工作 面 
以 外 的 爆炸 .火灾 导致 的 窒息 事故 ,使 用 远离 事故 
发 生 点 设置 的 救生 舱 ,可 挽救 井下 幸 仓 人 员 的 生 
命 。 固 定式 救生 舱 是 在 井下 适当 位 置 开 涂 的 砚 室 ， 
采用 阻 燃 、 抗 静电 、 耐 高 温 、 耐 腐蚀 的 材料 支 护 , 配 
备 维持 人 员 生 存 所 必需 的 相关 设备 .设施 和 食物 ， 
用 于 煤矿 灾害 遇险 人 员 无 法 撤离 灾区 或 矿井 时 的 
应 急 避 难 空间 。 固 定式 救生 舱 的 特点 是 容纳 人 员 
多 ,但 不 具备 可 移动 的 特点 , 其 他 功能 与 可 移动 分 
体式 救生 舱 相 同 。 固 定式 救生 舱 的 控制 与 通信 特 
点 : 救 生 舱 内 外 设置 各 种 传感器 .数据 采集 显示 器 、 
救援 电话 、 视 频 通信 等 设备 ,供电 由 大 功率 多 路 输 
出 的 矿 用 救生 舱 不 间断 电源 ( 主 控 箱 ) 提供 ,动力 电 
源 因 故 停电 时 ,由 大 容量 电池 箱 提供 不 小 于 100h 
的 动力 电源 问 主 控 箱 .电池 箱 供电 。 主 舱 内 配备 语 





行业 概况 


音 通信 视频 通信 系统 ,可 与 井上 建立 通信 联系 , 当 
井下 通信 线路 发 生 故 障 时 仍 可 保持 舱 内 外 长 距离 
救援 通信 联络 。 

四 产业 结构 调整 及 基本 建设 

2010 年 2 月 ,江西 惟 思 特 科 技 有 限 公 司 的 无 油 
涡 旋 空 压 机 生产 基地 暨 江西 丰 城 创新 大 厦 开工 葛 
基 。 该 项 目 总 投资 12 亿 元 ,分 5 年 建成 ,总 建筑 面 
积 14 万 m 。 项 目 建 成 后 ,可 计划 年 产 30 万 台 无 油 
涡 旋 空 压 机 ,正常 年 份 工 业 产 值 将 达 50 亿 元 ,配套 
企业 产值 14 亿 元 ,将 在 丰 城 形成 无 油 涡 旋 空 压 机 
产业 链 。 该 项 目 已 有 5 家 配套 企业 在 丰 城 落户 ,其 
中 3 家 配套 企业 已 正式 投产 。 

阿 特 拉 斯 ， 科普 柯 集团 在 我 国 新 建 的 生产 车 
EJF 2010 Æ 11 月 13 日 落成 。 新 车 间 将 为 集团 的 
全 系列 气体 与 工艺 涡轮 压缩 宙 和 涡轮 膨胀 机 提供 
装配 和 包装 服务 ,以 及 工程 和 售后 服务 。 新 工厂 是 
阿 特 拉 斯 . 科普 柯 集团 生产 该 系列 产品 的 首 个 东 
亚 工 厂 , 位 于 上 海 临 港 经 济 开发 区 内 ,投资 额 约 1 
亿 瑞 典 克朗 (1 亿 元 ) ,拥有 最 先进 的 涡轮 压缩 机 设 
计 制 造 技术 。 

2010 年 10 月 27 日 ,国家 科学 技术 部 组 织 专家 
对 依托 合肥 通用 机 械 研 究 院 建设 的 压缩 机 技术 国 
家 重点 实验 室 建设 计划 进行 了 可 行 性 论证 。 专 家 
组 听取 了 实验 室 主任 的 建设 计划 报告 ,现场 考察 了 
实验 室 ,认为 该 实验 室 以 压缩 机 技术 为 研究 方向 ， 
以 压缩 机 设计 基础 理论 .寿命 与 可 靠 性 技术 ,节能 
减 排 技术 .新 产品 开发 为 重点 研究 内 容 , 研 究 方向 
明确 ,定位 准确 ,实验 室 建 设计 划 合 理 可 行 , 一 致 同 
意 通 过 该 实验 室 的 建设 计划 。 压 缩 机 技术 应 用 涉 
及 石化 制冷. 动力、 国防 等 多 个 工业 领域 ,压缩 机 
技术 国家 重点 实验 室 的 建设 将 为 我 国 相 关 领 域 的 
节能 减 排 提 供 重 要 的 技术 支撑 。 

2010 年 6 月 21 日 ,重庆 开山 工业 园 正式 开始 
建设 。 重 庆 开 山 工 业 园 距离 重庆 市 区 80km ,距离 
双 桥 城区 只 有 2km, 紧邻 成 渝 高 速 公路 ,交通 非常 
便利 。 工 业 园 一 期 建设 占 地 面积 超过 7 万 m (107 
E) ,建设 开山 压缩 机 ( 重庆) 公司 和 开山 压力 容器 
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(重庆 ) 公司 ,将 在 年 内 建成 ,2011 年 春节 前 投产 。 
无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 投资 设立 的 无 锡 锡 
压 机 械 装 备 技术 服务 有 限 公 司 , 于 2010 年 3 月 得 
到 新 区 工商 管理 局 核准 ,正式 开始 运行 。2009 年 
11 月 ,无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 被 无 锡 市 发 展 与 
改革 委员 会 确定 为 市 主 辅 分 离 试点 企业 。 无 锡 锡 
压 机 械 装 备 技术 服务 有 限 公 司 以 生产 指挥 中 心 设 
备 部 为 主体 ,主要 从 事 机 械 疲 备 的 研发 .安装 、 售 后 
服务 维护 保养 .工艺 设计 技术 咨询 和 企业 后 勤 服 
务 , 面 向 市 场 ,独立 经 营 ,是 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 


司 进一步 深化 内 部 改革 ,推进 公司 主 业 与 辅 业 分 
离 ,发 展 生产 性 服务 业 的 又 一 重要 举措 。 

江西 气体 压缩 机 有 限 公 司 铸件 生产 线 技术 改 
造 项 目 通 过 了 竣工 验收 。 该 项 目 对 原 有 的 黏土 砂 
铸造 工艺 进行 了 改造 ,新 建 一 条 10t AYA A 
再 生 处 理 生产 线 。 该 生产 线 造 型 过 程 自动 化 ,劳动 
生产 率 远 远 高 出 干 模 造 型 , 旦 劳动 强度 低 , 可 显著 
改善 劳动 环境 。 项 目 建 成 后 预计 年 产 铸件 4 000t。 

【 扎 稿 人 :中 国 通用 机 械 工 业 协 会 压缩 机 分 会 
xl EH) 





2010 年 ,干燥 设备 行业 认真 贯彻 落实 党 中 央 的 
决策 部 署 以 及 我 国 振兴 装备 制造 业 的 一 系列 政策 
和 规划 ,提高 资源 利用 效率 ,加 快 转变 经 济 增长 方 
式 ,提高 自主 创新 能 力 ,完善 企业 管理 体系 ,有 效 解 
决 了 经 济 运行 中 出 现 的 种 种 问题 ,在 复杂 的 经 济 形 
势 下 ,保持 了 良好 的 增长 势头 。 

. 一、 生产 发 展 情 况 

2010 年 ,中国 通 用 机 械 工业 协会 干燥 设备 分 会 
统计 的 10 家 会 员 企业 中 ,9 家 会 员 企 业 共 完成 工业 
总 产值 96 671 万 元 ,8 家 企业 实现 主 营 业务 收入 
85 703 万 元 。 从 2010 年 统计 的 10 家 干燥 设备 企业 
运营 情况 来 看 ,重点 企业 发 展 势 头 依然 良好 。2010 
年 ,山东 天 力 干 燥 股 份 有 限 公 司 完 成 了 股份 制 改 
造 , 成 为 我 国 干燥 设备 行业 首 家 股份 制 企 业 , 实 现 
工业 总 产值 29 529 万 元 ,同比 增长 11.7% ;哈尔滨 
东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公 司 实现 工业 总 产值 5 760 
万 元 ,同比 增长 49.7% 。 干 燥 企 业 聚 集 地 常州 地 区 
企业 的 发 展 势头 也 很 迅猛 ,常州 一 步 干 燥 设备 有 限 
公司 实现 工业 总 产值 10 406 万 元 ,同比 增长 
14.5% ,东台 市 食品 机 械 厂 有 限 公 司 实现 工业 总 产 
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值 12 135 万 元 ,同比 增长 5. 1% 。 青 海 三 四 一 九 干 
燥 设备 有 限 公 司 实现 工业 总 产值 4 820 万 元 ,同比 
增长 108. 5% 。 这 些 骨 干 企业 的 莲 擂 发 展 ,带动 了 
整个 干燥 设备 行业 继续 保持 良好 的 发 展 态势 。 
2010 年 干燥 设备 行业 9 家 企业 工业 总 产值 见 表 1。 


表 1 2010 年 干燥 设备 行业 9 家 企业 工业 总 产值 












工业 总 产值 
(万 元 ) 


序号 企业 名 称 





山东 天 力 干 燥 股 份 有 限 公司 
石家庄 工大 化 工 设备 有 限 公司 
东台 市 食品 机 械 厂 有 限 公司 
常州 一 步 干燥 设备 有 限 公司 
哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公司 
青海 三 四 一 九 干 燥 设 备 有 限 公司 
BEB A YT TR ae 

成 都 倍 力 干 燥 设 备 有 限 公 司 
常州 市 统一 干燥 设备 有 限 公司 






28 740 
12 135 
10 406 
5 760 
4 820 
3 500 
1 400 
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二 市场 及 销售 

2010 年 ,干燥 设备 分 会 参加 统计 的 企业 共 完 成 
工业 销售 产值 91 672 万 元 , 比 上 年 有 较 大 幅度 的 提 
高 。2010 年 干燥 设备 行业 8 家 企业 主 营业 务 收入 


ULF 2, 2010 年 干燥 设备 行业 8 家 企业 利润 总 额 
见 表 3。 


表 2 2010 年 干燥 设备 行业 8 家 企业 主 营 业务 收入 





主 营业 务 入 
ad (万 元 ) 
1 | 石家庄 工大 化 工 设备 有 限 公司 27 231 
2 | 山东 天 力 于 爆 股 份 有 限 公司 22 345 
3 | 东台 市 食品 机 械 厂 有 限 公 司 11 573 
4 | 常州 一 步 十 燥 设 备 有 限 公司 10 186 
5 | 哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公司 5 539 
6 | 青海 三 四 一 九 干燥 设备 有 限 公司 4 820 
7 | 成 都 望 江 干燥 器 厂 2 649 
8 |! 成 都 倍 力 干燥 设备 有 限 公司 1 360 


表 3 2010 年 干燥 设备 行业 8 家 企业 利润 总 额 


山东 天 力 干燥 股份 有 限 公司 
石家庄 工大 化 工 设备 有 限 公 司 
东台 市 食品 机 械 厂 有 限 公司 
常州 一 步 干燥 设备 有 限 公司 
青海 三 四 一 九 干 燥 设备 有 限 公司 
哈 尔 小 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公 司 
成 都 望 江干 燥 器 厂 

成 都 倍 力 干燥 设备 有 限 公 司 
















3 085 
915 
844 
627 
151 
131 
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三 、 科 技 成 果 及 新 产品 

2010 年 ,干燥 设备 行业 企业 科研 经 费 投入 增 
加 ,新 产品 研发 速度 加 快 ,不 少 企业 已 经 认识 到 目 
主 品 牌 的 重要 性 ,新 产品 的 生产 已 经 由 从 前 的 ” 拿 
来 主义 "发 展 到 自主 创新 , 巾 以 前 研发 单机 转变 成 
研发 大 型 成 套 设备 ,高 附加 值 的 成 套 设备 和 各 种 辅 
助 设备 与 附件 。 不 少 企业 大 力 发 展 绿色 产业 ,新 产 
品 的 开发 更 加 注重 绿色 .节能 .环保 。 

2010 年 ,山东 天 力 干 燥 股 份 有 限 公 司 加 大 绿色 
环保 节能 产品 的 研发 投入 力度 ,申报 了 多 个 国家 级 
课题 :基于 抑制 二 氧化 碳 排放 的 余热 回收 技术 ,多 
孔 介质 与 流体 交界 面 处 滑 移 效应 的 多 尺度 研究 ,中 
小 企业 创业 投资 引导 基金 的 脉动 燃烧 泡沫 喷雾 干 
燥 , 基 于 振荡 流 热管 的 LED 散热 技术 及 装置 ,电厂 
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先进 脱硫 技术 及 其 废弃 物资 源 化 处 理工 艺 与 装备 
研究 与 产业 化 等 。 间 接 换 热 干燥 装备 及 系统 获得 
国家 重点 新 产品 认证 。 

2010 年 12 月 23 日 ,石家庄 工大 化 工 设备 有 限 
公司 承担 的 国家 创新 基金 重点 项 目 “ 节 能 环保 型 超 
大 流量 盘 式 连续 干燥 装置 "通过 了 验收 。 该 项 目的 
研制 开发 是 在 传统 盘 式 连续 干燥 器 的 基础 上 进行 
结构 改造 ,使 干燥 盘 、 把 叶 、 加 料 器 等 生产 部 件 的 结 
构 适 应 大 流量 物料 的 输送 和 传 热 、 传 质 要 求 , 并 增 
加 了 适应 环保 要 求 的 除尘 装置 和 与 连续 大 批量 生 
产 相 适应 的 控制 系统 。 该 产品 是 一 种 专门 用 于 对 
矿物 .无 机 盐 类 及 聚合 物 类 等 进行 大 批量 连续 处 理 
的 大 型 干燥 设备 ,是 矿 粉 大 化 工 等 领域 的 重要 干 
燥 设 备 ,具有 单 台 设备 处 理 量 大 ,设备 占 地 面积 小 、 
能 源 消 耗 低 、 环 保 等 特点 ,市 场 前 景 广阔 。 产 品 已 
在 吉林 吉 恩 镍 业 股 份 有 限 公 司 的 镍 系列 装置 改造 
项 目 、 云 南 云天 化 工 的 聚 甲醛 技 改 项 目 、 中 海 石油 
内 蒙 天 野 化 工 的 聚 甲 醛 项 目 、 江 铜 一 人 福 化 工 公 司 
的 硫 精 矿 干燥 工程 等 项 目 中 成 功 应 用 。“ 节 能 环保 
型 超大 流量 盘 式 干燥 装置 ”的 研制 成 功 和 推广 应 
用 ,带动 了 公司 开发 多 项 有 广 溯 国内 外 市 场 的 新 产 
品 ,将 极 大 地 提升 企业 的 竞争 优势 。 为 了 保护 知识 
产权 ,公司 于 2010 年 6 月 9 日 对 双 螺 旋 液体 同 向 
流 塔 和 立体 传 质 液体 并 流 塔 两 项 提出 了 专利 申请 ， 
并 于 2011 年 3 月 30 日 顺利 通过 了 国家 知识 产权 
局 授权 , 专利 号 分 别 为 ZL 2010 2 0219088.3 和 
ZL2010 2 0219070. 3。 公 司 的 研发 能 力 .创新 能 力 、 
参与 市 场 兖 争 能 力 等 综合 能 力 越 来 越 强 ,在 以 后 参与 
竞投 标 过 程 中 将 会 记得 更 大 的 主动 权 和 中 标 机 会 。 

2010 年 , 稼 州 一 步 干燥 设备 有 限 公 司 在 现 有 产 
品 的 基础 上 ,开发 了 新 型 沸腾 制 粒 机 一 一 抗 压 型 沸 
腾 制 粒 干燥 机 。 该 机 不 仅 能 扩大 沸腾 制 粒 干燥 机 
的 使 用 范围 ,满足 制药 行业 新 剂型 的 发 展 需要 , 同 
时 可 确保 设备 和 操作 人 员 的 安全 。 设 备 的 技术 创 
新 之 处 :(D 采 用 气压 密封 , 气 赛 内 腔 通 过 气 路 接口 
与 液压 系统 连接 ,突破 了 现 有 技术 的 限制 ,使 得 沸 
腾 制 粒 干燥 机 整体 抗 压 力 达 1MPa, 即 物料 在 制 粒 
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干燥 过 程 中 产生 的 爆炸 气体 压力 <1MPa 的 情况 
下 ,可 确保 设备 主机 安全 、 无 损坏 。@@ 进 风 管 和 出 
风 管 上 均 设置 防爆 单 向 截止 阀 ,在 简体 内 出 现 正 压 
时 ,能 迅速 关闭 ,使 得 沸腾 制 粒 干燥 机 在 高 压 工作 
状态 下 运行 更 加 安全 可 靠 。@@ 通 过 驱动 气 事 将 料 
车 与 制 粒 简体 底座 密封 连接 在 一 起 ,操作 方便 , 设 
计 合 理 。@ 设 备 设 有 静电 导出 装置 ,能 有 效 地 将 静 
电 引 到 接地 点 ,可 避免 由 于 静电 产生 爆炸 现象 , 保 
证 了 设备 和 人 员 的 安全 。 该 设备 具有 良好 的 密封 
性 能 ,无 泄漏 ;设备 操作 现场 的 各 类 按钮 仪器 以 及 
电动 机 为 防爆 型 ;物料 回收 率 不 小 于 99% ; 制 得 的 


颗粒 粒 径 在 20 ~80 目 范 围 内 的 占 比 不 小 于 85% 。 

2010 年 ,青海 三 四 一 九 干 燥 设 备 有 限 公 司 通过 
引进 技术 和 消化 吸收 ,自主 研发 拥有 完全 自主 知识 
产权 的 “高 速 离心 雾 化 器 "设备 ,被 认定 为 国家 重点 
新 产品 ,获得 青海 省 科技 厅 科 技 成 果 以 及 国家 企业 
创新 基金 的 支持 ,并 通过 了 国家 验收 ; 餐 厨 垃圾 资 
源 化 处 理 设备 项 目 通过 了 专业 机 构 检 测 ,取得 省 经 
贸 委 的 资金 支持 ,获得 国家 专利 ,并 已 申报 2011 年 
度 国家 企业 创新 基金 。 

[拟稿 人 :中 国 通用 机 械 工 业 协 会 干燥 设备 分 
BRE —) 





2010 年 减 变速 机 行业 经 历 了 国际 金融 风暴 效 
击 后 的 触 底 . 反 弹 和 持续 发 展 , 随 着 国家 一 系列 相 
关 政策 的 出 台 和 进一步 落实 ,行业 企业 积极 调整 产 
品 结构 ,改变 经 营 理念 ,不 断 提高 自主 创新 能 力 , 有 
效 地 克服 了 经 济 运行 中 出 现 的 诸多 困难 ,行业 经 济 
运行 保持 较 好 的 增长 势头 ,为 我 国 经 济 建设 做 出 了 
积极 贡献 。 

一 .生产 发 展 情况 

截至 2010 年 年 底 , 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 减 
变速 机 分 会 有 会 员 单 位 97 家 ,其 中 ,企业 93 家 . 科 
研 院 所 3 家 .减速 机 专业 信息 网 1 家 。 在 93 家 企 
业 中 ,有 减 变速 机 主机 生产 企业 78 家、 配套 产品 生 
产 企业 15 家 。97 家 会 员 单位 中 ,国有 及 国有 控股 
企业 8 家 、 外 资 企 业 1 家 ,合资 企业 1 家 ,其 他 均 为 
民营 企业 。 根 据 2010 年 上 报 的 38 家 企业 资料 和 
2009 年 上 报 的 43 家 企业 资料 统计 ,38 家 企业 现 有 
职工 15 844 人 , 比 上 年 统计 的 43 家 企业 职工 人 数 
减少 428 人 。 其 中 ,工程 技术 人 员 2 941 人 , 比 上 年 
增加 495 人 ; 工人 与 学 徒 10 175 A, 比 上 年 减少 
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587 人 。38 家 企业 拥有 固定 资产 (原价 )283 922. 7 
万 元 , 比 上 年 增长 3% ,拥有 金属 切削 机 床 4 810 
台 , 比 上 年 增加 509 台 。2010 年 减 变速 机 分 会 38 


家 会 员 企业 基本 情况 见 表 1。 
R1 2010 年 减 变速 机 分 会 38 家 会 员 企业 
基本 情况 








37 971.2 


2010 年 , 减 变 速 机 分 会 38 家 会 员 企业 完成 工 
业 总 产值 705 166.9 万 元 , 比 上 年 增长 13% ;完成 
工业 增加 值 163 864.3 万 元 , 比 上 年 增长 17.3%; 
实现 利润 39 345.9 万 元 , 比 上 年 增长 17.2%., 
值 超 亿 元 的 企业 有 11 家 , 比 上 年 增加 1 家 ,其 中 两 
家 企业 产值 超过 10 亿 元 ,与 上 年 持平 。2010 年 减 
变速 机 分 会 38 家 企业 经 济 指标 见 表 2。2010 年 减 
变速 机 分 会 工业 总 产值 前 10 名 企业 见 表 3。 


行业 概况 


表 2 2010 年 减 变速 机 分 会 38 家 企业 经 济 指标 






工业 总 产值 


£8 
比 | 工业 | 业务 | 税金 及 
2010 年 1 上 年 | 增加 值 eA 
( 万 元 ) Hi (万 元 ) [万 元 ) 








表 3 2010 年 减 变速 机 分 会 工业 总 产值 前 10 名 企业 





工业 总 产值 
re (HJC) 
1 | 国 茂 减 速 机 集团 有 限 公 司 185 688 
2 | 江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公司 176 733 
3 | 泰 星 减速 机 股份 有 限 公司 89 339 
4 | 浙江 通力 重型 齿轮 股份 有 限 公 司 34 113 
5 | 泰州 市 琼 花 传动 机 械 总 厂 32 958 
6 ， 托 州 市 巨 鲸 传动 机 械 有 限 公司 22 579 
7 | 温州 三 联 集团 有 限 公 司 20 657 
8 | 宁波 人 和 机 械 轴 承 有 限 公 司 14 488 
9 | 天 津 减 速 机 股份 有 限 公司 11 026 
10 | UREE EAE 10 852 


2010 年 , 减 变速 机 行业 工业 总 产值 已 连续 9 年 
呈 增 长 态势 ,2010 年 又 呈 两 位 数 增长 ,表明 减 变速 
机 行业 经 受 了 国际 金融 危机 的 影响 ,行业 经 济 运行 
形势 良好 。 但 在 38 家 企业 中 仍 有 4 家 企业 亏损 ， 
占 38 家 企业 的 10. 5% ,亏损 额 为 1 741.4 万 元 , 比 
2009 年 的 4 家 亏损 企业 亏损 额 增加 797. 4 万 元 ,其 
中 两 家 企业 是 连年 亏损 ,两 家 企业 是 新 增 亏 损 。 

减 变速 机 行业 从 2009 年 9 月 市 场 开始 回升 ， 
一 直 延 续 到 2010 年 全 年 ,生产 形势 好 转 , 订货 量 增 
多 ,有 的 企业 已 开始 加 班 加 点 生产 。 预 计 2011 年 
随 着 我 国 国民 经 济 形势 的 更 加 好 转 , 减 变速 机 行业 
还 将 实现 稳步 发 展 。 

2010 年 , 减 变 速 机 分 会 38 家 企业 共生 产 减 变 
速 机 1 235 522 台 , 比 上 年 增长 10.5%, 5 大 类 产 
品 中 , 仅 无 级 变速 器 的 产量 有 所 下 降 ; 摆 线 减 速 机 、 
齿轮 减速 机 和 电动 滚 简 的 产量 均 有 小 幅 增 长 ,蜗轮 
减速 机 2009 年 产量 比 2008 年 减少 ,而 2010 年 由 
于 市 场 需 求 量 增加 ,产量 大 幅度 增长 。2009 ~ 2010 


年 末 固 定 资产 流动 资产 流动 负债 


净值 
原价 | 年 平均 | 合计 
(万 元 ) | 余额 | (万 元 ) 
(HI) 


13 h63 864. 31683 802. 1| 4 566. 1 |39 345. 9 |283 922. 7/158 940. 2/289 372. 61280 273. 7/257 139. 4/256 954. 7| 102 900 










年 减 变速 机 产品 产量 见 表 4。 
表 4 2009 ~ 2010 年 减 变速 机 产品 产量 


2009 年 2010 年 “| 比 上 年 增长 
( 台 ) (£) (%) 














合计 1 118 043 | 1 235 522 

摆 线 减速 机 546 521 591 445 8. 2 

TOR ARB aS 74 032 48 858 -34.0 
- 齿轮 减速 机 360 935 383 931 6.4 

蜗轮 减速 机 116 291 189 199 62.7 








电动 滚 简 20 264 22 089 


二 市场 及 销售 

2010 年 , 减 变 速 机 分 会 38 家 会 员 企 业 完 成 工 
业 销 售 产 值 696 464.4 万 元 , 比 上 年 增长 13.6%; 
实现 主 营业 务 收 入 683 802.1 万 元 , 比 上 年 增长 
15.2% 。2010 年 减 变速 机 分 会 主 车 业务 收入 前 10 
名 企业 见 表 S, 


RS 2010 年 减 变速 机 分 会 主 营 业务 


收入 前 10 名 企业 
主 营 业务 收入 

(万 元 ) 
国 茂 减速 机 集团 有 限 公司 185 688 
江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公司 166 185 
泰 星 减速 机 股份 有 限 公司 88 636 
浙江 通力 重型 齿轮 股份 有 限 公司 33 688 
泰州 市 琉 花 传动 机 械 总 厂 32 666 
温州 三 联 集团 有 限 公司 22 565 
SAIN THT E tS SHLAA PRA R] 20 371 
天 津 减 速 机 股份 有 限 公司 11 070 
山西 省 平 晃 减速 器 三 ”10 929 
江苏 迪 邦 三 星 轴承 有 限 公 司 10 841 
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根据 减 变速 机 分 会 对 行业 企业 的 调查 及 统计 
资料 的 分 析 , 减 变速 机 产品 市 场 宽广 ,市 场 销售 形 
势 良 好 , 产 、 销 较 平稳 ,逐年 增长 势头 大 好 。 虽 然 受 
外 国企 业 进 驻 中 国 市 场 .国内 私营 企业 越 来 越 多 ， 
以 及 原材料 价格 居 高 不 下 ,人 工 费 用 不 断 增 加 ,市 
场 竞争 激烈 等 不 利 因 素 的 影响 , 减 变速 机 行业 企业 
经 济 效 益 仍 持续 向 好 。2010 年 , 减 变 速 机 行业 总 资 
产 贡献 率 13. 58% , 资本 保值 增值 率 110. 43% , 资 
产 负 债 率 53. 12% ,流动 资产 周转 率 2. 44 次 ,成 本 
费用 利润 率 6. 14% ,全 员 劳 动 生产 率 102 900 元 / 
人 ,产品 销售 率 98.77%, 经 济 效 益 综 合 指 
NY 153.3% 。 

2010 年 ,在 统计 的 38 家 行业 企业 中 ,有 33 家 
企业 的 工业 销售 产值 增长 ,34 家 企业 主 营 业务 收 
入 增长 。 其 中 ,增幅 超过 20% 的 企业 有 22 家 ,增幅 
较 大 的 企业 有 江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 .温州 
三 联 集团 有 限 公司 .浙江 双 联机 械 有 限 公司 、 宁 波 
市 浙 东 变速 右 有 限 公 司 . 渔 博 市 博 山 奥博 机 械 有 限 
公司 .宁波 人 和 机 械 轴 承 有 限 公 司 .广东 江门 电机 
股份 有 限 公 司 .石家庄 科 一 重工 有 限 公司 ,浙江 东 
霸 传 动 有 限 公 司 和 飞龙 传动 有 限 公司 。 

2010 年 , 国 茂 减速 机 集团 有 限 公司 以 “引领 行 
We .主导 未 来 ”为 目标 ,调整 产品 结构 ,月 主创 新 , 推 
进 关 键 技术 研发 ,增强 服务 营销 意识 ,完成 减速 机 
订单 58.8 AA BAL 13 万 台 , 实 现 销售 产值 17.2 
亿 元, 比 上 年 增长 26.5% ,人 均 销售 产值 达 89 万 
元 ,超额 完成 2010 年 初 制定 的 营销 目标 。 公 司 强 
化 营销 ,优化 品牌 ,在 “ 先 强 市 场 ,再 强 工 厂 ” 的 经 营 
理念 下 ,以 其 具有 较 大 竞争 优势 的 营销 模式 推动 公 
司 取得 了 连续 18 年 的 快速 发 展 。 在 “大 营销 、 大 品 
E” ABS | SP ,积极 围绕 企业 不 同 阶段 的 发 展 
要 求 ,寻求 突破 ,快速 提升 。 首 先是 比 学 赶 超 争 前 
位 ,彰显 业绩 ,强化 营销 。 国 成 集团 全 国 各 分 公司 、 
全 体 营 销 人 员 在 新 的 经 济 形势 下 , 面 对 更 高 的 日 标 
要 求 .更 加 激烈 的 市 场 竞争 环境 ,敏锐 地 捕 提 信息 ， 
“” 抓 住 有 利 时 机 ,一 手 抓 团队 建设 ,一 手 抓 市 场 拓展 ， 
涌现 出 大 批 销售 标兵 和 人 金牌 团队 ,营销 业绩 大 幅 提 
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高 。 其 次 是 提升 形象 塑 口碑 ,明确 定位 ,优化 品牌 。 
2010 年 , 国 茂 集团 投入 500 多 万 元 在 全 国 高 速 路 媒 
体 , 各 类 专业 杂志 、 报 刊 . 电 视 进行 大 量 的 形象 宣 
传 ,并 在 目标 区 域 召开 新 产品 发 布 会 和 客户 答谢 


会 ,进一步 扩大 了 品牌 影响 力 。 公 司 加 快 对 产品 档 


次 和 质量 及 服务 水 平 的 提升 ,采取 措施 ,制定 政策 ， 
规避 内 部 的 恶意 竞争 ,避免 不 良 营销 行为 影响 客户 
对 国 茂 品牌 的 口碑 。 在 政府 部 门 和 新 乡 、 唐 山 等 分 
公司 的 大 力 支持 和 配合 下 HA SAT AES DE 
品牌 的 市 场 行为 ,积极 维护 品牌 形象 ,增强 品牌 美 
誉 度 。2010 年 ,* 国 茂 CUOMAO 及 图 "商标 被 认定 
为 中 国 驰名 商标 。 

山西 省 平遥 减速 器 厂 积极 与 客户 沟通 ,跟踪 服 
务 , 了 解 客户 使 用 减速 机 过 程 中 遇 到 的 问题 , 积极 
采纳 客户 的 合理 化 建议 ;在 生产 中 注重 产品 质量 ， 
技术 人 员 、 生 产 一 线 人 员 与 质量 检验 人 员 各 负 其 
责 ,确保 每 一 台 产 品 合格 出 厂 。 在 营销 政策 上 , 公 
司 制定 了 《目标 任务 工资 和 奖励 递 进 方案 》, 并 严格 
执行 ,政策 向 新 型 硬 齿 面 产品 、 大 规格 和 大 功率 产 
品 倾斜, 工资 收入 奖金 与 目标 任务 完成 情况 挂钩， 
奖 罚 分 明 , 极 大 地 调动 了 营销 人 员 的 积极 性 。2010 
年 ,工业 总 产值 和 销售 产值 增幅 均 超过 20% 。“ 信 
I,” 商标 被 认定 为 中 国 驰名 商标 。 

2010 年 1 ~6 月 ,江苏 金 象 碱 速 机 有 限 公司 生 
产 经 营 势头 红火 ,主要 经 济 指标 提升 加 快 ,产值 增 
长 26. 28% ,利润 总 额 增长 207. 87% ,已 完成 年 度 
标的 80% ,再 创 历史 新 高 。 在 经 营 上 ,公司 号 准 
市 场 脉搏 ,调整 产品 结构 。 一 些 老 产品 的 市 场 需 求 
又 逐步 恢复 , 如 蜗轮 蜗杆 减速 机 订货 快速 回升 ， 
1 ~6 月 的 订货 比 上 年 同期 翻 了 一 番 , 公 司 从 容 应 
对 ,迅速 调整 生产 组 织 ,确保 生产 与 市 场 衔接 顺畅 。 
同时 ,公司 稳定 建材 行业 用 磨 机 产品 的 订单 ,主攻 
中 国 第 一 重型 机 械 集团 公司 和 太原 重型 机 械 集团 
有 限 公司 等 大 客户 ,使 < 大 ”“ 新 "“ 特 ”产品 的 订 
货 也 稳步 增长 。 老 产品 市 场 的 不 断 恢复 和 “大 ”、 
“新 "“ 特 ”产品 市 场 的 持续 增长 ,保证 了 利润 的 
增长 。 
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业 之 一 。 该 厂 生产 的 鼓 形 齿 式 联 轴 器 、 限 矩 联 轴 
器 .高 弹性 联 轴 融 等 6 大 类 50 个 品种 上 千 个 规格 
的 产品 ,畅销 宝钢 BAA .河北 钢铁 .山东 钢铁 等 60 
多 家 冶金 生产 企业 ,产品 覆盖 近 40% 的 国内 市 场 。 

2010 年 , 泰 星 减 速 机 股份 有 限 公 司 营 销 人 员 深 
刻 领会 公司 的 营销 策略 ,高 举 泰 星 品 牌 这 块 金字 
招牌 ”, 在 市 场 经 济 的 大 潮 中 ,始终 抢 抓 机 过 ,把 握 
市 场 ,赢得 主动 。 从 稳 国 市 场 . 扩 大 市 场 着 手 , 从 抢 
占 市 场 发展 市 场 着 服 ,在 竞争 中 求生 存 , 在 竞争 中 
求 发 展 ,超额 完成 了 公司 销售 指标 ,并 将 市 场 的 需 
求 及 时 反馈 回 公司 ,为 公司 的 产品 结构 调整 ,企业 
的 发 展 提供 信息 。 

减 变速 机 行业 协会 企业 产品 主要 供应 国内 ,出 
口 产品 的 产值 很 小 。2010 年 ,出 口交 货 值 为 16 139 
万 元 , 比 上 年 增长 28. 3% 。 主 要 出 口 产品 为 蜗轮 减 
速 机 。 出 口 东 南亚 .中 东 以 及 欧美 等 国家 和 中 国 台 
湾 .香港 地 区 。 

三 、 科 研 成 果 和 新 产品 

2010 年 , 减 变速 机 行业 新 产品 研发 速度 加 快 ， 
企业 科研 经 费 投 入 增加 。 在 统计 的 38 家 企业 中 ， 
有 17 家 企业 开发 了 新 产品 ,新 产品 产值 183 170 万 
元 , 比 上 年 增加 38 844 万 元 ;17 家 企业 用 于 科技 开 
发 的 经 费 总 额 为 27 528.7 万 元 , 比 上 年 增加 
14 381. 7 万 元 。 不 少 企 业已 经 认识 到 目 主 品牌 的 
重要 性 ,新 产品 的 生产 已 经 由 仿制 .照搬 的 “ 拿 来 主 
V” ,发 展 到 自主 创新 .研发 ,从 生产 单一 的 减速 机 
发 展 到 同时 生产 为 减速 机 配套 的 电机 ,轴承 等 配套 
产品 ,并 癌 高 端 领域 进军 ,开发 核电 设备 .风电 设备 
用 大 型 便 具 § 面 齿轮 减速 机 及 专用 减速 机 等 高 附加 
值 的 新 产品 ,为 振兴 我 国 装备 制造 业 .促进 减 变速 
机 行业 科技 进步 做 出 了 贡献 。 

2010 年 上 半年 ,江苏 金 象 减速 机 有 限 公司 获得 
两 项 国家 专利 , 即 “ 三 辊 轧机 的 专用 齿轮 减速 箱 ” 和 
“行星 减速 部 行 星 轮轴 承 离 心力 供 油 的 润滑 结构 ”。 
当前 ,国内 冶金 行业 开始 采用 以 三 个 独立 单元 对 轧 
辊 进行 驱动 的 轧机 ,市 场 需求 量 大 ,而 且 大 多 数 产 
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品 是 从 国外 引进 的 。 但 引进 设备 的 传动 轴 采 用 中 
空 分 体 结构 ,伸缩 部 分 两 端 无 定位 支撑 ,容易 造成 
前 端 联 轴 器 下 垂 ,对 接 时 的 冲撞 易 损坏 设备 , 同时 
该 减速 箱 结构 复杂 ,调整 维修 不 方便 。 江 苏 金 象 减 
速 机 有 限 公 司 的 专利 三 辊 轧机 的 专用 齿轮 减速 箱 ， 
其 优点 是 传动 轴 以 花 键 作为 移动 副 , 可 旋转 也 可 轴 
向 移动 ;复位 弹簧 安装 在 中 空 的 输出 轴 内 ,并 有 足 
够 的 预 紧 力 ,保证 了 液压 缸 回 拉 泄 压 后 传动 轴 能 够 
自动 复位 。 该 产品 制造 简单 ,安装 维护 方便 ,性 能 
可 靠 安 全 ;可 以 快速 更 换 机 架 ,在 一 定 规格 范围 内 
实现 自由 轧 制 ,保证 了 轧机 的 无 故障 工作 。 该 减速 
箱 既 可 用 于 热 连 轧机 冷 连 轧机 \ 减 径 机 ,也 可 用 于 
定 径 机 和 精密 定 径 机 。 另 外 ,国内 市 场 上 行星 减速 
器 的 润滑 方式 主要 是 油 浴 飞 溅 润滑 或 者 外 置 环 油 
强制 润滑 。 减 速 器 特别 是 高 速 减 速 器 ,支承 行星 轮 
的 轴承 不 但 要 自转 , 而且 要 沿 着 太阳 轮 公 转 , 采 用 
油 浴 飞 溅 或 循环 油 喷射 润滑 不 能 连续 供 油 ,润滑 效 
果 不 理想 ,轴承 容易 出 现 温 升 较 快 和 过 热 现象 , 导 
致 轴承 损坏 。 江 苏 金 象 减速 机 有 限 公司 发 明 的 行 
星 减 速 器 行星 轮轴 承 离 心力 供 油 的 润滑 结构 ,是 利 
用 行星 架 高 速 转动 时 的 离心 力 , 将 润滑 油 引导 至 行 
星 轮轴 承 内 腔 ,实现 对 轴承 的 润滑 。 该 润滑 结构 不 
需要 专用 润滑 油泵 ,结构 简单 ;不 受 行星 轮 及 轴承 
公转 位 置 不 固定 的 影响 ,对 行星 轮轴 承 供 油 保持 连 
续 不 间断 ;润滑 油 流动 的 沿 程 油 路 通道 无 管 接 头 联 
接 , 在 使 用 过 程 中 不 会 因为 振动 等 原因 而 松动 , 牢 
国 可 靠 ; 由 于 油 路 通道 流 经 的 配合 面 均 为 过 般配 
合 , 不 会 出 现 如 普通 润滑 管 路 常见 的 松动 和 渗 漏 油 
现象 。2010 年 ,公司 承担 的 “MFY(x) 中心 传 动 磨 
机 减速 器 "项 目 通 过 了 淮安 市 科技 局 组 织 的 专家 验 
收 ,专家 一 致 认为 ,该 项 目 符合 验收 要 求 ,已 达 国 内 
先进 水 平 。 公 司 从 2007 年 8 月 开始 实施 此 项 目 ， 
2009 年 10 月 完成 。 历 时 两 年 中 ,一 -是 成 立项 目 组 ， 
集聚 传动 原理 研究 .传动 设计 .产品 设计 、 工 艺 设 
计 、 生 产 组 织 .质量 控制 .标准 制定 和 组 织 协调 等 各 
方面 人 才 ,为 项 目 成 功 实 施 提 供 有 力 保障 ;二 是 配 
备 高 精 尖 大 型 加 工 设 备 , 如 德国 产 ZP30、 
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RAPID4000 型 成 形 磨 齿 机 ,俄罗斯 产 5225 型 龙门 铣 
床 ,捷克 产 WDI60A .WD200B 型 大 型 数控 落地 键 铣 
床 等 ,保证 加 工 能 力 .加 工 精度 与 效率 ;三 是 持续 加 
强 研究 与 生产 ,对 关键 技术 一 一 型 谱 进 行 合 理 规 
划 , 并 开发 出 功率 分 流 、 大 型 减速 器 均 载 .大 型 传动 
装置 装配 预 调 、 系 统 控制 . 挠 性 轴 均 载 、 功 率 合流 均 
载 装配 调试 .多 路 巡 检 与 报警 ,大 型 柔性 箱 体 加 工 
装配 等 多 项 新 技术 。 其 中 ,申请 国家 专利 1 项 ,起 
草 的 1 项 行业 标准 正 待 报批 。 当 前 ,中 心 传动 磨 机 
减速 器 已 生产 销售 20 余 台 ( 套 ) ,并 出 口 巴西 Z 
拉 等 国 ,新 增 销售 收入 3 000 余万元 ,新 增 利税 600 
余万元 。 

2010 年 ,江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 完 成 新 
产品 产值 16 492 万 元 , 比 上 年 增长 27% ;研制 开发 
的 核电 齿轮 箱 是 用 于 核电 站 机 组 CRF 系统 ,向 核 
岛 和 常规 岛 提 供 循环 冷却 水 的 关键 组 合 装置 。 核 
电 齿 轮 箱 机 组 拥有 两 项 发 明 专 利和 多 项 新 型 实用 
专利 ,填补 了 国内 空白 ,各 项 技术 性 能 指标 达到 国 
际 先进 水 平 , 打 破 了 长 期 赖 于 进口 的 局 面 ,为 我 国 
核电 及 其 他 特殊 行业 大 功率 齿轮 箱 机 组 替代 进口 
做 出 了 贡献 。 为 了 适应 我 国 核电 产业 高 速 发 展 对 
齿轮 箱 的 需求 并 进而 实施 大 批量 出 口 ,公司 致力 于 
同 国内 外 科研 院 所 进行 技术 合作 ,集聚 技术 人 员 建 
立 博士 后 科研 工作 站 ,投资 2 亿 元 建立 高 精密 自动 
化 加 工 测试 .热处理 涂 装 .模拟 试验 等 八大 专业 
生产 流水 线 ,形成 了 首 期 年 产 100 套 的 国内 最 大 核 
电 齿 轮 箱 的 产业 基地 。 核 电 齿 轮 箱 的 关键 技术 还 
适用 于 现代 建材 行业 的 水 泥 立 式 磨 机 ,水 利 行业 的 
KAWE . 增 速 机 组 ,以 及 国防 .航天 、 治 金 . 石 化 、 
建筑 等 领域 高 精 、 尖 设备 的 传动 。 为 了 满足 国民 
经 济 各 装备 领域 对 精密 齿轮 机 组 的 需求 ,实现 我 国 
大 功率 、 高 精密 齿轮 装备 国产 化 ,推动 该 产品 由 进 
口 到 出 口 的 重大 转变 ,公司 近期 拟 进 一 步 扩 大 产业 
规模 。 

2010 年 , 国 茂 减速 机 集团 有 限 公司 将 技术 创新 
放 在 企业 发 展 的 重要 地 位 ,加 大 技术 人 才 引 进 , 强 
化 技术 标准 权威 ,促进 技术 创新 上 台阶 。 完 成 新 产 
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品 产值 89 104 万 元 , 占 全 年 工业 总 产值 的 48% 。 
开发 完成 了 GM 系列 斜 齿 锥 齿轮 减速 器 和 GMC 系 
列 紧凑 型 通用 减速 器 ,设计 时 大 量 借鉴 和 采用 了 德 
国标 准 , 以 高 端 市 场 定 位 ,中 端 设 计 成 本 进一步 满 
足 了 高 端 客户 的 需求 。 这 些 产 品 通过 试制 检测 ,各 
项 性 能 指标 完全 符合 设计 标准 ,已 经 少量 投放 市 
场 , 得 到 了 满意 的 市 场 回 应 。 为 了 抢占 塑料 挤 出 机 
市 场 ,公司 按 行业 标准 设计 开发 的 SZ 系列 双 锥 挤 
出 机 齿轮 箱 已 完成 试制 ,各 项 检测 指标 达到 技术 标 
准 , 即 将 投入 批量 生产 。 公 司 还 强化 非 标 减 速 机 产 
品 的 设计 开发 ,积累 了 大 量 的 非 标 产品 设计 经 验 ， 
大 力 提 升 了 公司 的 生产 加 工 能 力 ,设计 制作 的 用 于 
大 型 环 轧机 的 非 标 减速 机 最 大 设计 重量 达到 50t, 
交付 使 用 后 受到 了 用 户 的 大 力 赞 誉 。2010 年 ,公司 
已 经 为 各 类 用 户 开发 设计 生产 非 标 减速 机 产品 
5 000 多 台 ( 套 ) ,产值 达到 2 亿 元 左右 。2010 年 5 
月 ,获得 同 轴 式 双向 双 轴 输出 减速 机 等 10 项 国家 
实用 新 型 专利 授权 。 另 外 , 国 茂 集团 还 有 一 项 发 明 
专利 已 成 功 上 报 , 正 待 国家 知识 产权 局 的 流程 审 
核 。2010 年 ,公司 共 获 得 7 项 江苏 省 高 新 技术 产品 
认定 证 书 (行星 齿轮 减速 机 ,模块 化 组 合式 减速 电 
机 、 塑 料 挤 出 专用 减速 机 、 垂 直 高 承载 力 硬 齿 面 减 
速 机 ,高 承载 力 硬 齿 面 减速 机 和 边缘 传动 磨 机 减速 
机 和 多 级 模块 化 齿轮 箱 ) 。 

2010 年 ,山西 省 平 通 减速 副 厂 一 方面 加 快 新 产 
品 的 研发 速度 , 另 一 方面 加 强 新 产品 市 场 的 开发 。 
该 三 把 大 功率 硬 齿 面 齿轮 减速 机 等 附加 值 高 的 新 
产品 研发 和 市 场 开 拓 放 在 首位 ,人 钱 发 了 JS400、 
JS525 JS700 .SSX250/200 4 种 大 功率 矿 用 减速 器 ， 
2010 年 6 月 完成 了 实验 和 煤 安 认 证 ;开发 设计 和 试 
制 了 JS250 .JS315 .JS800 .JS1000 大 功率 矿 用 输送 
机 的 减速 器 ;开发 和 完善 了 大 型 绞车 用 减速 器 。 

2010 年 ,天 津 减 速 机 股份 有 限 公 司 技术 人 员 根 
据 公 司 的 发 展 目标 和 市 场 需求 ,先后 自主 创新 研发 
出 LD 一 A 起 重 行 车 专用 减速 机 、XJL1603 型 海上 外 
井 平台 用 减速 机 等 10 项 新 产品 ;完善 了 XWJY37/ 
4 一 8225 型 桥 式 起 重 机 专用 减速 机 等 3 项 新 产品 的 


设计 和 试制 ;设计 研发 了 非 标 X8000 专用 配置 减速 
机 和 TJ 非 标 电动 滚 简 ;获得 国家 实用 新 型 专利 授 
权 8 项 , 即 摆 线 针 轮 减速 机 输出 轴 分 体 结构 、 一 种 
离心 机 用 行星 摆 线 针 轮 差 速 器 、 一 种 用 于 仰 装 减速 
机 的 润滑 装置 .一 种 弧 齿 锥 齿轮 三 级 传动 减速 机 、 
一 种 直 交 轴 硬 齿 面 齿轮 减速 机 、 大 转 矩 行星 摆 线 齿 
轮 减速 机 沥青 搅拌 机 减速 机 和 一 种 简 支 梁 式 少 齿 
差 行星 传动 外 装 式 滚 简 。 

2010 年 ,浙江 通力 重型 齿轮 股份 有 限 公 司 加 大 
新 产品 开发 力度 ,增加 科研 投入 经 费 , 对 现 有 的 产 
品 不 断 升级 换代 ,完成 新 产品 产值 28 247 万 元 , 占 
全 年 工业 总 产值 的 82. 8% ,与 上 年 持平 。 新 产品 主 
要 是 大 型 硬 齿 面 齿轮 减速 机 、 风 电 设 备用 齿轮 箱 等 
高 端 产品 。 

2010 年 , 减 变 速 机 行业 完成 新 产品 产值 较 多 的 
企业 还 有 : 泰 星 减 速 机 股份 有 限 公 司 完成 新 产品 产 
值 23 307 万 元 , 占 全 年 工业 总 产值 的 26. 1% ;荆州 
市 巨 鲸 传动 机 械 有 限 公 司 完 成 新 产品 产值 4 625 万 
元 , 占 全 年 工业 总 产值 的 20. 5% ;台州 市 通 宇 变速 
机 械 有 限 公司 完 成 新 产品 产值 3 800 万 元 , 占 全 年 
工业 总 产值 的 41. 0% ;温州 三 联 集团 有 限 公司 完成 
新 产品 产值 3 300 万 元 , 占 全 年 工业 总 产值 
的 16.0%。 

四 、 基 本 建设 及 技术 改造 

2010 年 , 减 变速 机 分 会 38 家 企业 中 有 19 RE 
” 业 进 行 了 土地 ,厂房 .设备 等 固定 资产 投资 ,固定 次 
产 投资 共计 133 924. 8 万 元 , 比 上 年 19 家 对 应 企业 
的 固定 资产 投资 增长 89. 3% 。 

江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 针 对 国家 能 源 
方针 政策 的 调整 ,果断 决策 ,2009 年 开工 新 建 的 高 
端 产 品 开发 园区 ,2010 年 已 投入 使 用 。 公 司 还 投入 
6 720 万 元 购置 大 型 的 先进 设备 ,用 于 生产 核电 和 
风电 设备 用 偏 航 变 桨 减速 机 。 

泰 星 减 速 机 股份 有 限 公 司 2010 年 固定 资产 投 
资 53 178 万 元 , 比 上 年 增加 461 万 元 ,用 于 购置 大 
型 高 精密 的 先进 设备 ,以 进军 为 采 煤 ,矿山 、 水 泥 
等 设备 配套 的 大 型 重 载 减速 机 市 场 。 
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2010 年 ,荆州 市 巨 鲜 传动 机 械 有 限 公司 继 续 加 
大 固定 资产 投入 ,投入 4 768 万 元 ,完善 铸造 厂 设 
备 , 同 时 ,还 增添 了 高 精度 齿轮 减速 机 加 工 设备 ,使 
公司 生产 能 力 和 产品 质量 大 幅 提 高 。 

2010 年 ,浙江 通力 重型 齿轮 股份 有 限 公司 固定 
资产 投资 达到 13 472 万 元 ,生产 能 力 每 年 以 30% 
的 速度 增长 。 二 厂区 的 各 种 先进 设备 已 安装 完毕 ， 
全 面 投 入 使 用 ,主要 用 于 生产 风力 发 电 增 速 机 和 大 
型 重 载 减 速 机 。 

2010 年 ,温州 三 联 集团 有 限 公 司 固定 资产 投资 
848 万 元 , 比 上 年 增长 114.7% ,用 于 设备 工具 购 
置 ,建设 摆 线 轮 生 产 线 ,满足 市 场 需求 。 

2010 年 ,常州 市 委 书 记 、 武 进 区 委 书 记 率 领 各 
职能 部 门 领 导 多 次 深入 企业 ,为 推动 国 茂 减速 机 集 
团 有 限 公司 高 新 区 50 亿 元 产值 项 目 进行 现场 办 
LS FRB) EIT 49. 4 F m (750 亩 ) 土 地 合法 建 
设 手 续 通过 招 挂牌 一 次 到 位 ,2010 年 8 月 已 全 面 开 


工 建设 。 标 准 厂房 采用 混凝土 排 架 钢 结构 屋面 设 


计 , 总 面积 33 万 m , 单 体 最 大 面积 3.5 万 m ,集团 
办 公 楼 建筑 面积 达 2 万 m 。 设 计时 充分 考虑 了 现 
代 性 和 前 瞻 性 及 人 性 化 ,就 屋面 通风 器 这 一 项 投入 
就 达 1 500 万 元 ;将 近 1 万 mm、 投入 10 000 万 元 建 
造 的 齿轮 磨床 .加工 中 心 厂 房 采 用 中 央 空 调和 强 排 
通风 设计 ,充分 改善 了 工作 环境 ;项 目的 网 络 设计 
还 考虑 了 远程 视频 系统 和 远程 会 议 系统 ,分 公司 通 
过 互联 网 就 可 以 向 客户 介绍 公司 环境 和 生产 情况 。 
标准 厂房 主体 工程 已 完成 90% ,前 期 投入 已 达 4 亿 
多 元 。 项 目的 建设 将 极 大 地 提升 公司 的 现代 企业 
形象 ,稳固 奠定 国 茂 百年 基业 。 公 司 加 大 先进 设备 
投入 ,确保 生产 能 力 提 高 。 根 据 未 来 规划 和 生产 需 
求 ,一 方面 进行 工艺 装备 改造 ,一 方面 加 大 对 先进 
设备 的 采购 投入 。2010 年 已 采购 蜗杆 磨 齿 机 7 A, 
进口 德国 成 形 齿 轮 磨 床 7 台 , 其 中 ZP20 1 台 、 
ZE1200 1 台 、ZE800 两 台 。 这 些 设备 的 投入 大 大 提 
升 了 齿轮 减速 机 的 加 工 精度 和 生产 能 力 。 为 了 提 
高 斜 齿 轮 减 速 机 的 箱 体 加 工 能 力 ,公司 从 日 本 进口 
了 卧 式 加 工 中 心 8 台 , 其 中 4 8E F 2010 4 10 月 
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安装 投产 ,另外 4 台 2011 年 1 月 也 可 安装 投产 。 
价值 260 万 元 的 2.5m 数控 插 上 从 机 也 将 在 2011 年 2 
月 投入 使 用 。 为 了 配合 新 产品 投产 ,公司 已 购置 各 
类 设备 将 近 2 700 万 元 。 截 至 2010 年 ,公司 的 设备 
投入 已 经 达到 8 000 万 元 ,未 来 3 年 ,设备 投入 累计 
将 达到 4.5 亿 元 。 这 些 设备 的 逐步 到 位 将 极 大 地 
提高 生产 能 力 和 产品 质量 。 

江苏 金 象 减速 机 有 限 公 司 始 终 把 握 一 个 技 改 
原则 :瞄准 国际 领先 、 国 内 一 流水 平 。2009 年 引进 
德国 ZP30、RAPID400 K HY RIG SABLA 1 台 , 价 
值 3 500 万 元 ,加 工 直 径 分 别 达到 3.2m、4m, 其 技 
术 性 能 均 为 国际 一 流水 平 , 国 内 屈指 可 数 。 另 一 台 
国产 SK7763 大 型 数控 蜗杆 磨床 ,加工 直径 达 
630mm ,是 国内 当前 最 大 的 数控 蜗杆 磨床 。 公 司 还 
购 进 了 俄罗斯 的 大 型 滚 齿 机 英国 的 大 型 卧 式 滚 齿 
机 等 ,形成 了 以 数控 成 形 齿轮 磨床 为 核心 的 高 精度 
齿轮 加 工 设 备 集群 。 随 着 这 些 大 型 设备 的 投入 使 
用 ,公司 的 齿轮 加 工 能 力 和 加 工 质量 得 到 了 大 幅 提 
升 。 箱 体 是 减速 机 的 关键 部 件 , 箱 体 的 加 工 精度 及 
热处理 质量 决定 了 整 机 的 性 能 等 级 。 为 此 ,公司 陆 
续 购 进 捷克 、 德 国 、 俄 罗斯 等 国 的 键 床 、 龙门 铣 床 、 
井 式 渗 碳 炉 等 设备 ,拥有 了 大 型 零件 的 正 火 、 调 质 、 
BOAR SI LAD. Fela ea HA 
长 点 ,是 公司 持续 发 展 的 又 一 大 亮点 。 经 过 几 年 的 
筹备 和 运营 ,公司 参股 的 城南 苏 减 金 象 机 械 制 造 有 
限 公 司 已 初 具 规 模 ,2010 年 上 半年 产值 达 2 000 多 
万 元 ,利润 完成 了 年 度 计 划 的 60% ,公司 与 淮安 三 
河 农场 合作 组 建 的 淮安 金 象 三 河 机 械 制 造 有 限 公 
司 ,2010 年 上 半年 产值 利润 也 完成 了 年 度 计 划 的 
60% 。2008 年 ,公司 在 淮安 清河 新 区 购 地 9.3 万 
m (140 多 亩 ) 建造 新 厂 , 计 划分 两 期 投资 5 亿 元 ， 
打造 一 个 全 新 的 金 象 公司 。 当 前 ,新 厂 已 完成 90% 
的 土建 工程 ,购置 的 新 设备 也 部 分 安装 到 位 ,计划 
2011 年 搬迁 完毕 。 

2010 年 ,浙江 东方 传动 机 械 有 限 公 司 固定 资产 
投资 2 305 万 元 ,主要 进行 技术 改造 和 购买 先进 的 
设备 ,扩大 产能 ,提高 产品 质量 。 
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另外 ,德州 奥 力 机 械 有 限 公 司 、 台 州 市 通 宇 变 
速 机 械 有 限 公 司 .石家庄 科 一 重工 有 限 公 司 .山西 
省 平遥 减速 器 厂 .宁波 市 镇 海 减 变速 机 制造 有 限 公 
司 .瑞安 市 华星 减速 机 实业 有 限 公司 和 浙江 江南 减 
速 机 有 限 公司 等 企业 2010 年 也 进行 了 固定 资产 投 
入 ,主要 是 增添 新 的 、 先 进 加 工 设备 和 改善 产品 检 
测 条 件 , 提 高 了 生产 能 力 和 生产 效率 ,产品 质量 也 
大 幅 提 高 ,增强 了 市 场 竞争 能 力 。 

五 企业 管理 及 改革 和 产品 结构 调整 

2010 年 , 国 茂 减速 机 集团 有 限 公司 投资 1.2 亿 
元 注册 成 立 了 投资 公司 ,聘请 专业 合伙 人 独立 运行 
和 管理 ,让 贡献 较 大 的 分 公司 经 理 和 骨干 领导 首先 
享有 股权 ,体现 * 共 担 风险 ,共享 收益 ”的 经 营 原则 ; 
对 资本 运用 、 分 权 治 理 进行 初步 尝试 ,积极 探索 次 
本 运作 的 管理 模式 ,为 公司 今后 股权 融资 金额 筹划 
上 市 奠定 基础 。 公 司 将 逐步 加 大 资本 运营 的 投入 ， 
一 方面 以 现代 企业 制度 建设 为 目标 ,完善 企业 治理 
结构 ; 另 一 方面 以 提升 资本 投资 收益 为 准绳 ,完善 
股权 激励 机 制 ,真正 实现 “企业 发 展 人 人 有 责 ,发 展 
成 果 人 人 享受 "的 经 营 理念 。 公 司 全 面 启动 集团 管 
理 专业 化 .规范 化 、 信 息 化 建设 的 升级 工作 。 按 昭 
最 新 国家 标准 要 求 , 开 始 把 集团 历年 来 的 各 类 档案 
重新 整理 ,分 门 别 类 ,装订 成 册 。 同 时 ,还 将 把 所 有 
集团 文书 档案 目录 输入 到 专业 的 档案 管理 系统 ,对 
行政 .财务 .制造 、 声 像 等 各 类 档案 全 面 实现 专业 
化 .规范 化 .信息 化 管理 。 坚 持 强 化 管理 不 动摇 , 增 
强 组 织 能 力 , 深 入 信息 化 管理 ,完善 基础 管理 平台 。 
将 “信息 办 ”提升 为 “信息 中 心 "” ,人员 从 3 名 增加 
到 8 名 ,专人 负责 信息 中 心 的 管理 工作 ,加 快 ERP 
深入 开发 运用 ,加 快 推进 OA 办 公 和 人 员 信息 化 管 
理 ; 以 数据 信息 维护 为 核心 ,以 软件 扩展 应 用 为 重 
点 ,以 提供 决策 依据 为 目标 ,进一步 强化 信息 中 心 
的 管理 职能 ,促使 信息 中 心 积极 参与 部 门 管理 , 通 
过 数据 分 析 反 映 问题 ,通过 解决 问题 改善 信息 流 
程 ,有 效 提升 了 企业 的 基础 管理 平台 。 随 着 企业 规 
模 的 进一步 扩大 , 原 辅 材 料 吞吐 量 大 幅 增 加 ,对 生 
产 各 环节 的 成 本 管控 就 显得 尤为 重要 。 公 司 在 扒 


行 精益 化 生产 的 基础 上 进一步 强化 管理 实践 。 一 
抓 速度 ,增强 市 场 反 应 能 力 ,加 快 了 采购 .生产 、 物 
流 各 环节 的 反应 速度 ,加 速 了 存货 周转 ,降低 了 资 
金成 本 ;二 抓 效 率 ,一 方面 通过 装备 改造 ,强化 工艺 
纪律 , 提高 了 生产 效率 , 另 一 方面 增强 工序 操作 能 
力 ,减少 工序 物料 呆 清 ,加 快 工序 运转 ,利用 信息 手 
段 促 进 各 生产 环节 的 积极 配合 ,提高 了 工作 效率 ; 
三 抓 计 划 ,加 快 对 计划 人 员 的 培养 和 培训 ,并 将 财 
务 核算 深入 现场 ,通过 核算 结果 反映 计划 过 程 的 目 
标 性 ,提高 了 部 门 的 计划 能 力 和 成 本 控制 能 力 。 优 
化 产品 结构 ,提高 产品 技术 性 能 。 客 户 需 求 是 公司 
技术 改进 的 方向 ,只 有 不 断 地 优化 产品 设计 ,才能 
延续 产品 在 市 场 中 的 生命 力 。 为 了 满足 更 多 用 户 
的 需求 ,公司 投入 大 量 人 力 ,物力 .财力 对 G 系列 减 
速 电 机 进行 改进 设计 ,提高 了 润滑 密封 性 能 、 箱 体 
承载 能 力 和 轴承 寿命 等 指标 ,大 大 提高 了 G 系列 减 
速 电机 的 技术 标准 。 公 司 还 对 摆 线 全 系列 产品 进 
行 了 改良 设计 ,提高 了 各 项 性 能 指标 ,已 分 步 投 入 
生产 。 加 快 工艺 人 员 的 引进 和 培养 ,完善 工艺 组 

只 ,加 强生 产 现 场 的 工艺 管理 ,进一步 明确 工艺 管 
理 的 具体 要 求 和 基本 任务 ,建立 工艺 管理 的 奖惩 机 
制 , 有 效 地 保障 了 各 项 技术 要 求 在 产品 生产 过 程 中 
的 严格 执行 。 公 司 着 力 提 高 专业 化 协作 程度 ,对 供 
应 商 实行 “ 帮 扶 计划 ” ,扩展 供应 商 队 伍 , 提 高 供应 
能 力 。2010 年 共 投 人 帮 扶 资金 8 000 多 万 元 , 主要 
原材料 供应 商 队伍 扩展 到 152 家 ,专业 协作 单位 达 
到 62 家 , 铸 锻 件 等 主要 原材料 的 协作 加 工 能 力 显 
著 提 高 。 公 司 引 进 各 类 大 中 专 生 200 多 名 ,专业 储 
BAA 20 多 名 ;开设 了 第 二 届 储 备 干部 培训 班 和 
分 公司 销售 人 才 实 训 班 ,为 企业 发 现 人 才 、 成 长 人 
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才 建 立 平台 。 

2010 年 ,山西 省 平遥 减速 器 厂 通 过 了 API( 美 
国 石油 学 会 ) 认 证 。5 月 4 日 举办 了 第 六 届 公 司 重 
点 提案 评价 会 ,对 18 个 现场 .工艺 、 安 全、 节 能 降 
耗 .管理 方面 的 提案 进行 了 认真 评价 打分 , 评 出 明 
E ,给 予 奖励 ,并 应 用 到 生产 实践 中 去 ,对 生产 产生 
的 直接 效益 金额 为 9 839 元 ,为 公司 节能 降 耗 工 作 
做 出 了 贡献 。 

泰 星 减速 机 股份 有 限 公 司 一 直 把 产品 质量 放 
在 首位 , 踏 踏实 实 将 泰 星 牌 减速 机 做 成 了 名 牌 产 
品 。2010 年 ， 泰 星 ” 商标 被 国家 工商 总 局 认定 为 
中 国 驰名 商标 。 在 创 品 牌 成 功 的 背后 则 是 企业 过 
人 刹 的 质量 管理 和 控制 体系 。 近 几 年 来 ,公司 坚持 
“品牌 、 质量、 管理 ”三位一体 ,全 方位 创新 工艺 、 提 
升 质量 打造 品牌 。 一 方面 投入 3 亿 多 元 ,从 德国 、 
美国 等 国家 进口 了 120 多 台 ( 套 ) 世界 上 先进 的 生 
产 设备 ,增强 了 产品 质量 的 硬件 保障 ; 男 一 方面 , 努 
力 提 高 全 员 质 量 意识 ,规范 质量 控制 的 软件 管理 程 
序 ,不 合格 的 部 件 绝 不 流入 下 一 道 工 序 。 在 确保 产 
品质 量 的 同时 ,公司 积极 创新 工艺 ,内 齿 加 工 精度 
提高 1 ~2 级 ;采用 消失 模 铸 造 取代 原 有 箱 体 铸造 
工艺 , 箱 体 外 观 更 亮丽 ,可 与 国外 大 公司 产品 媲美 。 
过 硬 的 产品 质量 使 泰 星 牌 减速 机 成 为 首钢 、 宝 钢 、 
长 江 三 峡 水 利 工程 .江阴 长 江 大 桥 建 设 工程 .黄河 
小 浪 底 .葛洲坝 工程 . 西 气 东 输 工 程 及 南水北调 工 
程 等 重点 企业 及 工程 的 首选 。 

[ 撰 稿 人 :中 国 通用 机 械 工业 协会 减 变速 机 分 
会 李 春 丽 “” 审 稿 人 :中 国 通用 机 械 工业 协会 减 变 速 
机 分 会 王 远征 ] 
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分 析 2010 年 通用 机 械 产品 进出 口 情 况 ， 公 布 2010 
年 部 分 通用 机 械 产 品 进出 口 数据 

Analyzing the import and export of general — 
machinery products in 2010, announcing the 
import and export data of a part of general 
machinery products in 2010 
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— 2010 年 通用 机 械 产品 进出 口 分 析 

据 海关 统计 ,2010 年 通用 机 械 产品 ( 按 中 国 机 
械 工业 联合 会 统计 范围 ) 进出 口 总 额 669. 45 亿美 
元 , 比 上 年 增长 29. 66% , 创 历年 新 高 ,形势 很 好 。 
其 中 ,进口 额 270. 36 亿美 元 , 比 上 年 增长 23. 23%， 
比 历 年 最 高 的 2008 年 231. 77 亿美 元 还 多 38. 59 亿 
美元 ;出 口 额 399. 09 亿美 元 , 比 上 年 增长 34. 41% ， 
比 历 年 最 高 的 2008 年 367. 58 亿美 元 还 多 31. 51 亿 
美元 ; 进出 口 顺 差 128.73 亿美 元 , 比 上 年 顺差 
77. 54 亿美 元 增加 51. 19 亿美 元 。 

12 大 类 产品 进出 口 额 与 上 年 比较 ,有 10 种 产 
品 增长 ,两 种 产品 下 降 。 进 出 口 额 增长 最 快 的 是 印 
刷 装订 机 械 ( 比 上 年 增长 54. 34% ) ,其 次 是 塑料 机 
械 ( 比 上 年 增长 53.92% ) ,再 次 是 空气 调节 器 ( 比 
上 年 增长 41.05% ) 。 进 出 口 比 上 年 下 降 的 两 种 产 


品 是 干燥 、 燕 馏 设备 和 空气 分 离 设 备 。 

2010 年 ,通用 机 械 12 大 类 产品 中 ,进口 额 居 前 
3 位 的 是 阀门 61. 33 亿美 元 、 菏 41. 96 亿美 元 、 风 机 
和 压缩 机 32. 77 亿美 元 ,增长 速度 居 前 3 位 的 是 塑 
料 机 械 56. 25% 、 印 刷 装 订 机 械 48. 71% 、 制冷 机 械 
33. 00% 。 进 口 额 下 降 的 有 干燥 、 燕 馏 设 备 和 空气 
分 离 设 备 。 

2010 年 ,通用 机 械 12 大 类 产品 中 ,出 口 额 居 前 
3 位 的 是 阀门 98. 23 亿美 元 、 空 气 调 节 器 90. 09 亿 
美元 .制冷 机 械 57. 53 亿美 元 ,增长 速度 居 前 3 位 
的 是 印刷 装订 机 械 70.77% 、 塑 料 机 械 50. 24% 、 制 
冷 或 空气 调节 用 压缩 机 49. 19% 。 出 口 额 下 降 的 为 

空气 分 离 设 备 。 

2010 年 通用 机 械 按 大 类 产品 进出 口 情 况 见 

#21, | 


SS 1 2010 sa 口 情况 


进出 口 


产品 类 别 比 上 年 增长 — 5 比 上 年 增长 
ee (% ) one (%) ope) (% ) 





合计 6 694 480. 1 
R 812 724.2 
制冷 或 空气 调节 用 压缩 机 304 692. 3 
风机 和 压缩 机 607 006. 6 
空气 调节 器 931 444. 0 
制冷 机 械 662 544. 0 
TER 蒸馏 设备 191 043.4 
空气 分 离 设 备 135 093. 8 
ERRE 416 826. 6 
印刷 装订 机 械 264 075. 8 
塑料 机 械 375 048.5 
eal] 1 595 620.9 
传动 装置 398 360.0 





2 703 567.9 3 990 912. 2 34. 41 
419 565.5 393 158.7 34. 97 
109 488. 5 195 203. 8 49. 19 
327 718.7 279 287.9 37. 33 

30 509. 1 900 934. 9 41.43 
87 272.8 575 271.2 26. 53 
129 262. 2 61 781.2 7.81 
82 779. | 52 314.7 | -11.02 
245 322. 0 171 504.6 35. 30 
189 519. 4 74 556. 4 70. 77 
232 814. 6 142 233.9 | 50.24 
613 345. 1 982 275. 8 30. 06 
235 970.9 162 389. 1 40. 35 
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2010 年 ,通用 机 械 12 大 类 产品 进出 口 分 析 : 

1. 泵 

(1) 进口 额 41.96 亿美 元 , 比 上 年 增长 
30. 39% 。 其 中 20 种 产品 进口 额 比 上 年 增长 , 增 速 
快 的 首先 是 液压 往复 式 柱 塞 泵 ,进口 量 10.3 万 台 ， 
进口 额 1. 91 亿美 元 ,金额 比 上 年 增长 206. 69% ;其 
”次 是 液压 回转 式 齿轮 泵 ,进口 量 15 万 台 , 进 口 额 

6 110.9 万 美元 ,金额 比 上 年 增长 149. 46% ; 再 次 是 

电动 回转 式 齿轮 泵 ,进口 量 28.8 万 台 , 进口 额 
5 262. 5 万 美元 ,金额 比 上 年 增长 133.75%。 进 口 
增长 的 还 有 液压 回转 式 叶 上 斤 稍 、 真 空 汞 .电动 回转 
式 叶 片 录 、 气 动 往复 式 排 液 录 电动 回转 式 叶片 泵 
和 手 泵 等 。 9 种 产品 进口 额 比 上 年 下 降 , 转 速 1 万 
rmin 及 以 上 的 离心 泵 下 降幅 度 最 大 , 达 33. 62% , 
其 他 产品 还 有 电动 往复 式 排 液 泵 .回转 式 径 辣 柱 塞 
泵 转速 1 万 r/min 及 以 下 的 潜 油 泵 及 潜水 泵 等 。 

(2) 出口 额 39.32 亿美 元 , 比 上 年 增长 
34.97% 。 其 中 26 种 产品 出 口 额 比 上 年 增长 , 增 速 
快 的 首先 是 液压 回转 式 叶 片 录 ,出 口 量 31.7 万 台 ， 
出 口 额 1 203.3 万 美元 ,金额 比 上 年 增长 
401. 21% ;其 次 是 电动 回转 式 齿轮 泵 ,出 口 量 12.9 
万 台 , 出 口 额 645.3 万 美元 ,金额 比 上 年 增长 
125. 13% ;再 次 是 液压 往复 式 柱 塞 泵 ,出 口 量 44. 65 
As, 出 口 额 2136 万 美元 ,金额 比 上 年 增长 
102. 19% 。 出 口 快速 增长 的 还 有 内 燃 发 动机 用 燃油 
”和 泵 ,液压 回转 式 齿轮 泵 、 电 动 回转 式 叶 片 泵 、 回 转 式 
轴 向 柱 塞 泵 等 。3 种 产品 出 口 额 比 上 年 下 降 , 即 混 凝 
ER 液体 提升 机 及 转速 1 万 r/min 以 下 的 离心 泵 。 

2. 制冷 或 空气 调节 用 压缩 机 

(1) 进口 额 10.95 亿美 元 , 比 上 年 增长 
26.55% 。 全 部 8 种 产品 进口 额 全 面 增长 ,增长 最 
快 的 是 5kW 以 上 空气 调节 器 用 压缩 机 ,进口 量 
34. 1 万 台 , 进口 额 1.60 亿美 元 ,金额 比 上 年 增长 
58. 10% ;其 次 是 0.4 ~ 5kW 制冷 用 压缩 机 ,进口 量 
66. 66 万 台 , 进 口 额 5 303.4 万 美元 ,金额 比 上 年 增 
长 53. 91% ;再 次 是 5kW 以 上 制冷 用 压缩 机 ,进口 
量 3.18 万 台 , 进 口 额 4611.4 万 美元 ,金额 比 上 年 
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增长 45. 04% 。 增 长 快 的 还 有 0.4kW 及 以 下 的 制 
冷 用 压缩 机 ,进口 量 55. 89 万 台 ,进口 额 2. 24 亿美 
元 ,金额 比 上 年 增长 41. 00% 。 

(2) 出口 额 19.52 亿美 元 , 比 上 年 增长 
49.19% 。 其 中 除 0.4 ~5kW 制冷 用 压缩 机 出 口 额 
比 上 年 下 降 外 ,其 他 7 种 都 增长 。 增 长 快 的 有 非 电 
机 驱动 的 制冷 用 压缩 机 ,出 口 额 2.26 亿美 元 , 比 上 
年 增长 77.97% ;其 次 是 0.4kW 及 以 下 制冷 压缩 
机 ,出 口 额 5.9 亿美 元 , 比 上 年 增长 68. 24% ;再 次 
是 5kW 以 上 空调 器 用 压缩 机 ,出 口 额 1. 03 亿美 元 ， 
比 上 年 增长 62. 82% 。 

3. 风机 和 压缩 机 

(1) 进口 额 32.77 亿美 元 , 比 上 年 增长 
10.73% 。 其 中 7 种 产品 进口 额 比 上 年 增长 , 增 速 
最 快 的 是 风机 和 压缩 机 零件 ,进口 略 均 增长 60% 以 
上 ;离心 通风 机 进口 量 299.66 万 台 , 进口 额 1.69 
亿美 元 ,金额 比 上 年 增长 41.51%。 两 种 产品 进口 
额 比 上 年 下 降 , 其 中 二 氧化 碳 压缩 机 进口 额 大 幅度 
下 降 ,降幅 达 52. 88% 。 

(2) HO 27.93 亿美 元 , 比 上 年 增长 
37.33% 。 其 中 8 种 产品 出 口 额 比 上 年 增长 , 增 速 
快 的 是 发 动机 用 增 压 器 , 比 上 年 增长 109. 45% ;二 
氧化 矶 压缩 机 , 比 上 年 增长 85. 93% ;1 种 产品 出 口 
额 比 上 年 下 降 , 即 燃气 轮机 用 发 生 器 , 比 上 年 下 
降 95. 07% 。 

4. SAY at 

(1) 进口 额 3.05 亿美 元 , 比 上 年 增长 
30. 81% 。 其 中 6 种 产品 进口 额 比 上 年 增长 , 增 速 
快 的 是 机 动车 辆 供 人 使 用 的 空调 器 , 进口 额 
5 911. 4 万 美元 , 比 上 年 增长 114. 52% ;其 次 是 未 六 
制冷 装置 的 空调 器 ,进口 额 1 672. 4 万 美元 , 比 上 年 
增长 70.26% ; 再 次 是 4000 kcal/h (1lkeal = 
4 186. 8J) 以 上 其 他 空调 器 ,进口 额 7 259.4 万 美 
元 , 比 上 年 增长 29.96% 。4 种 产品 进口 额 比 上 年 
下 降 , 主 要 是 窗 式 或 壁 式 空调 器 .4 000kcal/h 及 以 
FRA AR o AAE aa T o 

(2) 出口 额 90.09 亿美 元 , 比 上 年 增长 


41.43% 。 除 零件 出 口 额 下 降 外 ,其 他 9 种 产品 出 
口 额 都 增长 。 增 长 最 快 的 是 4 000kcal/h 及 以 下 装 
有 冷 热 换 向 阀 的 空调 器 ,出 口 额 2.77 亿美 元 , 比 上 
年 增长 103. 05% ; 其 次 是 4 000kcal/h 以 上 分 体式 
空调 器 , 出 口 额 16.48 亿美 元 , 比 上 年 增长 
79. 40% ;再 次 是 4 000kcal/h L EA dh m R 
HY 28 val a, 出 口 额 2.95 亿美 元 , 比 上 年 增长 
73.90% 。 

5. 制冷 机 械 

(1) 进 口上 额 8.73 亿美 元 , 比 上 年 增长 
33.00% 。 其 中 16 种 产品 进口 额 比 上 年 增长 ,进口 
额 大 \、 增 速 义 快 的 是 其 他 制冷 机 组 ,进口 额 5 亿美 
元 , 比 上 年 增长 78.65% ; 其 次 是 500L 以 上 制冷 机 
组 ,进口 额 8 099.2 万 美元 , 比 上 年 增长 53. 39% ; 
再 次 是 200 ~ 500L 制冷 机 组 ,进口 额 2 659 万 美元 ， 
比 上 年 增长 47. 16% 。9 种 产品 进口 额 比 上 年 下 
降 ,主要 有 压缩 式 热泵 .其 他 热泵 和 900L 及 以 下 立 

(2) 出 口 额 57.53 亿美 元 , 比 上 年 增长 
26.53% 。 除 两 种 产品 出 口 额 少许 下 降 外 ,其 他 普 
遍 增 长 。 出 口 额 大 \ 增 速 又 快 的 有 200 ~ 500L 制冷 
机 组 ,出 口 额 9.71 亿美 元 , 比 上 年 增长 25.54% ; 
500L 及 以 下 制冷 机 组 出 口 额 6. 11 亿美 元 , 比 上 年 
增长 61. 66% ;其 他 制冷 机 组 出 口 额 5.93 亿美 元 ， 
比 上 年 增长 45.30% 。 出 口 增长 快 的 还 有 半导体 制 
冷 式 家 用 冷藏 箱 制冷 机 组 零件 等 。 

6. 干燥 ABIES 

(1) 进口 额 12.93 亿美 元 , 比 上 年 下 降 
11.77% 。 其 中 4 种 产品 进口 额 比 上 年 增长 , 精 馏 
塔 进口 额 2 546.3 万 美元 , 比 上 年 增长 135. 04% ; 
木材 纸浆 或 纸板 干燥 器 ,进口 额 1.04 亿美 元 , 比 
上 年 增长 62.94% ;其 他 干燥 器 进口 额 3. 14 亿美 元 ， 
比 上 年 增长 13. 09% ;4 种 产品 进口 额 比 上 年 下 降 , 主 
要 是 利用 温度 变化 处 理 材 料 的 其 他 机 从 或 装置 。 

(2) 出 口 额 6. 18 亿美 元 , 比 上 年 增长 7. 81% 。 
其 中 5 种 产品 出 口 额 增长 ,增长 快 的 主要 是 提 净 塔 
出 口 额 1 972.4 万 美元 , 比 上 年 增长 140. 64% ; 纸 
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浆 或 纸板 干燥 器 出 口 额 2 326. 1 万 美元 , 比 上 年 增 
长 61. 14% ;其 他 干燥 器 出 口 额 1. 55 亿美 元 , 比 上 
年 增长 39. 88% 。3 种 产品 出 口 额 下 降 , 主 要 是 农 
产品 干燥 器 和 精 馏 塔 。 

7. 空气 分 离 设 备 

(1) 进口 额 8.28 亿美 元 , 比 上 年 下 降 
12. 04% 。 主 要 是 热 交 换 装 置 进 口 额 7. 58 亿美 元 ， 
占 全 部 进口 额 的 91. 55% , 比 上 年 下 降 9. 59% 。 

(2) 出 口 额 5.23 亿美 元 , 比 上 年 下 降 
11.02% 。 热 交换 装置 出 口 额 2.9 亿美 元 , 比 上 年 
增长 7.90% ;1.5 万 m/h 及 以 上 的 制 氧 机 出 口 量 
93 台 , 出口 额 4 964.2 万 美元 ,金额 比 上 年 下 降 
55. 51% 31.5 万 mV/h 以 下 的 制 氧 机 出 口 量 1 871 
台 , 出 口 额 9 837 万 美元 , 金额 比 上 年 下 降 
30. 58% 。 

8. 过 滤 净 化 设备 

(1) 进口 额 24.53 亿美 元 , 比 上 年 增长 
24.79% 。 其 中 11 种 产品 进口 额 比 上 年 增长 ,进口 
BK HE RW A 3 种 :一 是 内 燃 发 动机 的 排 气 过 
滤 及 净化 装置 ,进口 额 2.49 亿美 元 , 比 上 年 增长 
220. 19% ;二 是 未 列 名 液体 过 滤 和 净化 机 器 及 装 
置 ,进口 额 6. $ 亿美 元 , 比 上 年 增长 48. 62% ;三 是 
固 液 分 离 机 , 进口 额 1.21 亿美 元 , 比 上 年 增长 
30. 84% 。 此 外 , TAk FA DEAE BRE ae, HE AA 
1 574.7 万 美元 , 比 上 年 增长 94.75% 。5 种 产品 进 
口 额 比 上 年 下 降 ,主要 是 压 滤 机 工业 用 静电 除尘 
ar Be Ty FASS ABR REE 

(2) 出 口 额 17.15 .亿美 元 , 比 上 年 增长 
35.3% 。 液 体 过 滤 设 备 出 口 额 普遍 增长 ,其 中 出 口 
最 多 的 是 内 燃 发 动机 的 燃油 过 滤器 ,出 口 额 4.26 亿 
美元 , 比 上 年 增长 41. 35% ;其 次 是 非 家 用 型 水 的 过 
滤 净化 机 器 及 装置 出 口 额 2. 89 亿美 元 , 比 上 年 增长 
103. 75% ;上册 次 是 内 燃 发 动机 的 进 气 过 滤 顺 ,出 口 额 
8 994.3 万 美元 , 比 上 年 增长 65. 88% 。 出 口 额 比 上 
年 下 降 的 主要 是 工业 用 静电 和 袋 式 两 种 除尘 需 。 

9. 印刷 装订 机 械 

(1) 进 口 额 18.95 亿美 元 , 比 上 年 增长 48.71% 。 
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进口 额 最 多 的 是 各 类 胶印 机 。 一 是 五 色 以 上 的 平 张 
纸 胶印 机 ,进口 量 407 台 , 进 口 额 4. 87 亿美 元 , 金 
额 比 上 年 增长 84. 07% ;二 是 平 张 纸 四 色 胶 印 机 , 进 
口 量 883 台 ,进口 额 4. 75 亿美 元 ,金额 比 上 年 增长 
44.42% ;三 是 卷 取 进 料 式 胶 印 机 ( 含 印 报纸 用 ) , 进 
口 量 39 台 ,进口 额 0.91 亿美 元 ,金额 比 上 年 增长 
33. 43% 。 这 3 种 产品 合计 进口 额 占 进口 总 额 的 
55. 6% ,进口 势头 很 猛 。 进 口 额 较 大 的 产品 还 有 数 
字 式 喷 墨 印刷 机 . 平 网 印刷 机 激光 印刷 机 激光 照 
相 排 版 设备 等 。 进 口 额 比 上 年 下 降 的 有 平 张 纸 单 
色 胶 印 机 BEIT RL AHL 3 种 ,但 进口 量 都 不 大 。 

(2) 出 口 额 7.46 亿美 元 , 比 上 年 增长 
70.77% 。 出 口 高 速 增长 的 是 3 类 印 制 机 ,一 是 数 
字 式 喷 墨 印刷 机 ,出口 额 2. 85 万 美元 , 比 上 年 增长 
258. 66% ;二 是 激光 印刷 机 ,出 口 额 853.3 万 美元 ， 
比 上 年 增长 243. 12% ; 三 是 平 张 纸 四 色 胶 印 机 ,出 
口 额 896. 1 万 美元 , 比 上 年 增长 83. 03% 。 出 口 额 
比 上 年 下 降 的 主要 有 办 公 室 用 小 胶印 机 、 卷 取 进 料 
式 胶印 机 和 激光 照相 排版 设备 等 。 

10. 塑料 机 械 

(1) 进口 额 23.28 亿美 元 , 比 上 年 增长 
56.25% 。 除 塑料 中 空 成 型 机 进口 额 下 降 外 ,其 他 
普遍 增长 。 进 口 量 最 多 的 注塑 机 达 9 702 台 , 进 口 
#9. 29 亿美 元 ,金额 比 上 年 增长 78. 54% ; 歇 塑 机 
进口 量 307 台 , 进 口 额 3.01 亿美 元 ,金额 比 上 年 增 
长 67.77% ; 塑料 造 粒 机 进口 量 158 台 , 进口 额 
1. 36 亿美 元 ,金额 比 上 年 增长 8. 99% ERIRE 
件 进口 额 3.2 亿美 元 ,金额 比 上 年 增长 40. 36% 。 

(2) E FM 14.22 亿美 元 , 比 上 年 增长 
50. 24% 。 除 塑料 压延 成 型 机 出 口 额 下降 外 ,其 他 
产品 出 口 额 都 增长 。 出 口 最 多 的 注塑 机 出 口 额 达 
6. 24 亿美 元 , 比 上 年 增长 73. 88% ;其 他 挤 出 机 出 
Ai 1. 94 亿美 元 , 比 上 年 增长 35. 34% ; 吹 塑 机 出 
口 额 1. 36 亿美 元 , 比 上 年 增长 24. 29% ;塑料 机 械 
零件 出 口 额 2. 82 亿美 元 , 比 上 年 增长 50. 98% 。 

11. 阀门 

(1) 进口 额 61.33 亿美 元 , 比 上 年 增长 
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20.84% 。 进 口 最 多 的 是 液压 传动 阀 , 进 口 额 11. 13 
亿美 元 , 比 上 年 增长 97.09% ;其 次 是 气压 传动 闪 ， 
进口 额 4.3 亿美 元 , 比 上 年 增长 20. 33% ;再 次 是 止 
回 阀 ,进口 额 3.7 亿美 元 , 比 上 年 增长 8. 51%。 此 
Sh, yet He RY O HL 2.72 亿美 元 , 比 上 年 增长 
42. 85% ; 阀门 零件 进口 额 6.57 亿美 元 , 比 上 年 增 
长 43. 06% 。 
(2) 出 口 额 98.23 亿美 元 , 比 上 年 增长 
30. 06% 。 所 有 产品 出 口 全 面 增长 ,出 口 最 多 的 是 
阀门 零件 、 龙 头 旋塞 及 其 零件 ,合计 出 口 额 56. 26 
亿美 元 , 占 出 口 额 的 57.27% 。 止 回 阀 出 口 额 2. 34 
亿美 元 , 比 上 年 增长 59.78% ; 减 压 阐 出 口 额 1. 39 
亿美 元 , 比 上 年 增长 45. 39% 。 
12. 传动 装置 
(1) 进口 额 23.6 亿美 元 , 比 上 年 增长 
31. 48% 。 进 口 额 最 多 的 是 齿轮 及 其 他 变速 传动 装 
B .滚珠 螺杆 传动 轴 ,进口 额 14. 09 亿美 元 , 比 上 年 
增长 23.65% ; 其 次 是 行星 齿轮 减速 器 ,进口 额 
4. 09 亿美 元 , 比 上 年 增长 50. 9% 。 
(2) 出口 额 16.24 亿美 元 , 比 上 年 增长 
a hates ben ncn 
.滚珠 螺杆 传动 轴 , 出 口 额 8. 55 亿美 元 , 比 上 年 
fecal 32% ;其 次 是 未 装 有 滚珠 或 滚 子 轴承 的 轴 
承 座 ,出 口 额 3. 45 亿美 元 , 比 上 年 增长 48. 92% 。 
二 、 需 要 关注 的 几 个 问题 
2011 年 ,世界 经 济 处 于 国际 金融 危机 后 的 复苏 
阶段 ,各 国 采 取 了 一 系列 有 效 措 施 , 经济 增长 速度 
逐步 恢复 ,国际 市 场 需求 有 所 增加 。201] 年 4 月 ， 
我 国 举 办 的 109 届 广 交会 上 ,机 电 产 品 成 交 额 比 上 
年 春 交 会 增长 24. 4% ,其 中 对 欧盟 美国, 金 砖 国家 
的 成 交 额 占 60% 以 上 ,尤其 与 巴西 成 交 额 增长 约 
1.8 倍 , 与 美国 成 交 额 增长 77. 6% , 发 展 势 头 很 好 。 
但 同时 ,各 种 突 发 事件 ,尤其 是 西亚 .北非 部 分 国家 
政局 动荡 ,日 本 的 地 震 海啸 和 核 灾 害 ,欧洲 部 分 国 
家 主权 债务 危机 的 延续 以 及 美国 .日 本 货币 政策 的 
超 宽 松 流动 性 等 的 又 加 影响 ,为 世界 经 济 复苏 前 景 
增添 了 新 的 不 确定 性 ,也 对 国际 金融 和 商品 市 场 造 


成 较 大 冲击 ,直接 推 高 了 国际 大 宗 商 品 价格 ,不 仅 
使 新 兴 经 济 体 和 发 展 中 国家 本 已 高 企 的 通胀 压力 
加 大 ,也 使 发 达 经 济 体感 受 通 胀 压 力 。 

2011 年 是 我 国 “ 十 二 五 ”规划 开局 之 年 ,1 ~ 5 
月 全 国 固 定 资产 投资 同比 增长 25. 8% ,其 中 机 械 工 
业 同 比 增长 39. 88% ,市 场 对 通用 机 械 的 需求 与 进 
出 口 贸易 将 保持 较 快 增长 。 同 时 ,人 民 币 升值 部 
分 原材料 价格 上 涨 .劳动力 成 本 上 升 以 及 银行 贷款 


利率 提高 和 一 些 国家 贸易 保护 主义 抬头 等 ,都 将 影 . 


啊 出 口 ,给 出 口 企业 带 来 困难 。 

当前 通用 机 械 产 品 进出 口 需 要 关注 以 下 4 个 
问题 : 

1. 调整 和 优化 出 口 产品 结构 

我 国 出 口 的 通用 机 械 产 品 中 ,劳动 密集 型 产品 
和 低 附 加 值 产品 占有 很 大 比重 。 近 几 年 来 ,出 口 产 
品 结构 有 所 改善 ,出 口 产 品 技术 含量 有 所 提高 ,但 
总 体 水 平 仍然 较 低 ,需要 不 断 调整 和 优化 。 

首先 ,要 适应 国际 市 场 的 需求 变化 ,调整 出 口 
产品 结构 。 国 际 金融 危机 发 生 后 ,各 国 采 取 了 一 系 
列 的 应 对 措施 ,国际 市 场 需求 结构 发 生 了 一 定 变 
化 ,有 关 出 口 企业 要 适应 这 一 变化 ,根据 用 户 需 求 ， 
及 时 调整 产品 结构 ,做 好 服务 。 

其 次 , 随 着 国内 企业 转变 发 展 方式 和 调整 产品 
结构 的 进展 ,应 及 时 优化 出 口 产 品 结构 ,提高 出 口 
产品 的 技术 含量 ;继续 推进 加 工 贸易 转型 升级 ,万 
其 是 液体 泵 、 空 调 器 制冷 机 械 等 产品 需要 加 快 升 
级 换代 ,将 其 中 的 贴 牌 产品 逐步 转 为 自主 品牌 , 提 
高 产品 档次 。 

再 次 ,逐步 减少 "两 高 一 资 " 产品 的 出 口 ,如 锤 
件 .锻件 . 钢 结构 件 等 。 

2. 努力 规避 汇率 风险 

人 民 币 的 不 断 升 值 ,已 给 出 口 企业 造成 很 大 困 
难 ,需要 寻找 规避 汇率 风险 的 有 效 方法 。 自 中 国人 
民 银 行 等 部 门 发 布 4 关 于 扩大 路 境 贸 易 人 民 币 结算 
试点 有 关 问 题 的 通知 》 以 来 ,已 产生 积极 效应 。 我 
国 2011 年 第 一 季度 跨 境 贸易 人 民 币 结算 达到 3 603 
亿 元 , 约 占 2010 全 年 业务 量 的 70% 。 这 项 措施 是 


产品 进出 口 


规避 汇率 风险 ,减少 对 美元 的 依赖 ,避免 因 人 民 币 
升值 给 出 口 企业 造成 损失 的 可 靠 途径 。 据 统计 ,到 
2010 年 底 ,我 国 实行 跨 境 贸易 人 民 币 结算 的 试点 企 
业已 达 6.7 万 家 ,预计 2011 年 上 半年 有 可 能 实现 
全 国 试点 。 出 口 企业 要 积极 争取 列 人 试点 名 单 ,并 
与 客户 密切 合作 ,选择 有 实力 的 银行 ,积极 推进 人 
民 币 结算 。 

3. 面 对 大 量 进口 ,要 把 握 机 遇 , 提高 自主 创新 
能 力 

通用 机 械 产品 每 年 的 进口 量 很 大 ,2010 年 进口 
额 270. 36 亿美 元 ,其 中 进口 额 10 亿美 元 以 上 的 产 
品 有 液体 泵 、 气 体 压缩 机 、 制 冷 设备 用 压缩 机 和 逆 
料 机 械 等 。2011 年 前 5 个 月 进口 额 仍 然 增长 较 快 ， 
给 国内 相关 产品 制造 企业 带 来 很 大 压力 。 国 内 企 
业 要 把 握 机 遇 , 迎 接 挑 战 ,提高 自主 创新 能 力 。 

当前 ,我国 政府 为 了 促进 外 贸 平衡 ,在 政策 层 
面 上 出 台 了 一 些 措 施 ,鼓励 扩大 进口 。 

首先 ,2011 年 4 月 29 日 ,国家 发 展 和 改革 委员 
会 .财政 部 .商务 部 发 布 了 鼓励 进口 的 技术 和 产品 
目录 (2011 年 版 ) ,其 中 通用 机 械 有 特大 容量 脱硫 
干 风机 BE ek UL HEE S2 900m /min, EA = 
46kPa) .内 循环 厌 氧 反应 器 、 大 型 化 和 自动 化 碟 式 
分 离 机 。 进 口 这 些 产 品 国家 给 予 贴息 (一 年 期 银行 
贷款 利率 ) 政策 支持 。 

其 次 ,人 海峡 两 岸 经 济 合作 框架 协议 》 已 经 实 
施 ,通用 机 械 中 有 工业 用 静电 除尘 器 和 其 他 工业 用 
除尘 器 真空泵 .空调 器 用 压缩 机 制冷 用 压缩 机 零 
件 、 热 交换 装置 ,木材 或 纸浆 用 干燥 器 及 平 网 印刷 
机 等 。2011 年 从 中 国人 台湾 进口 这 些 产 品 要 降低 关 
税 ,2012 年 进口 关税 降 到 零 。 

再 次 ,人 民 币 升值 将 降低 进口 成 本 ,有 利于 
进口 。 

上 述 这 些 因素 , 必 将 进一步 扩大 通用 机 械 产品 


的 进口 。 为 此 ,有 关 企 业 一 方面 要 充分 用 好 国家 鼓 


励 进 口 的 政策 , 引进 所 需 的 先进 技术 和 设备 。 同 
时 ,要 重视 引进 技术 的 消化 吸收 和 再 创新 工作 。 目 
主创 新 并 不 意味 着 什么 都 要 从 头 开 始 自 行 研 制 。 


117 


中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 


在 经 济 全 球 化 和 科技 迅速 发 展 的 今天 ,任何 国家 都 。 外 投资 较 快 增长 阶段 。 当 前 ,国家 有 关 部 门 正在 制 
不 可 能 在 一 切 领 域 独立 地 发 展 技 术 , 关 起 门 来 搞 自 。 定 相 关 法 规 ,促进 境外 投资 的 便利 化 。 近 几 年 来 ， 
主创 新 。 从 这 个 意义 上 说 ,重视 引进 技术 的 消化 吸 ” 我 国 一 些 有 实力 的 企业 开展 国际 化 经 营 已 取得 实 
收 和 再 创新 工作 非常 重要 。 通 过 对 技术 先进 的 进 效 , 有 的 正在 逐步 建立 全 球 销售 服务 网 点 ,为 进 一 
口 产 品 的 分 析 研 究 ,在 消化 吸收 的 过 程 中 ,提高 自 步 扩 大 出 口 创造 了 很 好 的 条 件 。 权 继续 鼓励 更 多 
主创 新 能 力 ,对 引进 技术 予以 改进 和 创新 ,逐步 形 有 条 件 的 企业 “走出 去 ”投资 办 厂 ,或 与 当地 企业 合 
成 自己 的 知识 产权 ,研制 开发 具有 目 主 知识 产权 的 资 、 合 作 , 或 有 选择 地 兼并 收购 国外 具有 先进 制造 


新 产品 ,努力 提高 竞争 力 。 技术 的 企业 ,创造 条 件 逐 步 将 先进 技术 移植 到 国内 
4.“ 走 出 去 ” ,加 大 国际 化 经 营 力 度 企业 生产 的 产品 中 ,以 此 促进 我 国企 业 产品 结构 的 
据 联 合 国贸 易 和 发 展 组 织 公 布 , 中 国 对 外 投资 ”调整 升级 。 

总 额 已 经 由 2008 年 位 居 世 界 第 12 位 ,上 升 到 2009 (CERA MEH] 


年 的 第 6 位 ,2010 年 排序 还 将 上 升 ,我 国 已 进入 海 





2010 年 2009 年 “| 金额 比 
商品 税 号 商品 名 称 单位 | 数量 金额 金额 。 | 上 年 增长 


(万 美元 ) | (万 美元 ) | (%) 


































































































































84131100 | 分 装 燃 料 或 润滑 油 的 计量 泵 ,加油 站 或 车 库 用 台 15 477 539. 0 542.0 | -0.55 
84131900 | 其 他 装 有 或 可 装 计量 装置 的 液体 泵 台 377 593 | 14 537.5 14 983.6 | -2.98 
84132000 | 手 泵 ,但 装 有 或 可 装 计 量 装置 者 除外 台 35 373 006| 2311.7 1 276.7 81. 07 
84133029 | 其 他 活塞 式 内 燃 发 动机 用 燃油 对 台 3 962 906 | 30 229.6 | 20204.9 49. 62 
84134000 | 混凝土 泵 台 451| 1179.5 975.6 | 20.90 
84135010 | 气动 往复 式 排 液 泵 台 95 396} 4199.5 2 600. 3 61.50 
84135020 | 电动 往复 式 排 液 泵 台 4 840 119| 14 703.2 15 400.5 | -4.53 
84135031 | 液压 往复 式 柱 塞 泵 台 102 845| 19 095.4 6 226.4 | 206.69 
84135039 | 其 他 液压 往复 式 排 液 泵 台 1752759| 49996.6 | 35025.9 | 42.74 
84135090 | 未 列 名 往复 式 排 液 泵 台 406 315| 2849.5 3511.6 | -18.85 
84136021 | 电动 回转 式 齿 轮 泵 台 288 022 | 5262.5 2 251.3 | 133.75 
84136022 | 液压 回转 式 齿 轮 泵 台 149591} 6110.9 2 449.6 | 149. 46 
84136029 | 其 他 回转 式 齿轮 泵 台 393 381| 7360.8 4 999.5 47.23 
84136031 | 电动 回转 式 叶片 泵 台 618 022| 2960.4 1 932. 1 53. 23 
84136032 | 液压 回转 式 叶 片 泵 台 93 298| 1 826.6 932.6 | 95.86 
84136039 | 其 他 回转 式 叶 片 泵 台 428 094| 3707.9 2 647.1 40. 07 
84136040 | 回转 式 螺 杆 泵 台 17380| 3375.6 3 178.3 6. 21 
84136050 | 回转 式 径 向 柱 塞 泵 台 2 304 249.5 520.1 | -52.03 
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( 续 ) 

金额 比 
商品 税 号 商品 名 称 单位 数量 上 年 增长 

(万 美元 ) (% ) 

84136060 | 回转 式 轴 问 柱 塞 泵 台 69 186 37. 05 
84136090 | 其 他 回转 式 排 液 泵 台 2 543 959 36.92 | 
84137010 | 转速 在 10 000r/min 及 以 上 的 离心 泵 台 127 323 - 33. 62 
84137091 | 转速 在 10 000r/min 以 下 离心 电动 潜 油 泵 及 潜水 电 泵 | A 40 039 -17. 80 
84137099 | 转速 在 10 000r/min 以 下 的 其 他 离心 泵 台 3 289 994 7.78 
84138100 | APN RAR 8 11 329 063 34 476. 4 8.51 
84138200 | 液体 提升 机 台 17 009 459. 3 5. 54 
84139100 | WARF kg | 28 317315 45 768.7 | 40.59 
84139200 | 液体 提升 机 零件 kg 50 251 263.2 | -10. 83 
84141000 | 真空 泵 台 849 094 18 672.1 | 82.15 
84142000 | 手动 或 脚 踏 式 空气 泵 台 1 952 132 876.8 | -21.91 
84143011 | 冷藏 冷冻 箱 压 缩 机 ,电动 机 功率 <0. 4kW 台 5 589 417 15 920.6 | 41.00 
84143012 |0. 4kW < 电动 机 功率 <5kW 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 | 台 666 614 3445.7| 53.91 
84143013 |0. 4kW < 电动 机 功率 <5kW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 | 台 3 700 696 22 594.3 12. 36 
84143014 | 电动 机 功率 > 5kW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 台 340 952 10 089.5 58.10 
84143015 | 电动 机 功率 > SkW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 É 31 860 3 179.4 | 45.04 
84143019 | 电动 机 驱动 的 其 他 制冷 设备 用 压缩 机 台 1 084 495 9 143.0 6.71 
84143090 | 非 电 动机 驱动 的 制冷 设备 用 压缩 机 台 1 973 449 19 783. 5 17. 39 
84144000 | 装 在 拖车 底盘 上 的 空气 压缩 机 台 1 424 2 360.6 | 18.85 
84145930 | 离心 通风 机 台 2 996 608 11 970.2 | 41.51 
84145990 | 其 他 风机 、 风 扇 台 | 215 837 615 66 366. 1 16. 46 
84148010 | 燃气 轮机 用 的 自由 活塞 式 发 生 器 台 24 38. 3 | 1 062. 84 
84148020 | 二 氧化 碳 压 缩 机 台 157 3 633.5 | -52.88 
84148030 | 发 动机 用 增 压 器 台 229 109 13 967.4 | 23.64 
84148090 | 其 他 空气 泵 ,气体 压缩 机 ,通风 置 GAS 台 11 047 252 | 172 319. 173 305.7 | -0.57 
84149011 ;84143011 ~ 84143014 .84143090 压缩 机 进 FERRI | kg 660 745 965. 602.2 | 60.26 
84149019 | 84143011 ~ 84143014 .84143090 其 他 零件 kg 35 344 818 36 469. 22 279.8 | 63.69 
84149020 | 84145110 ~ 84145199 及 84146000 机 器 零件 kg 4 198 249 4 308. 3 801.5 13. 33 
84151010 | h 37 Bal sh Be RE hs LU at 台 8 544 514. 597.2 | -13.83 
84151021 | 制冷 量 和 4 000kcal/h 分 体 窗 式 或 辟 式 空调 台 1 617 156. 158.0] -1.12 
84151022 | 制冷 量 >4 O00kcal/h 分 体 窗 式 或 壁 式 空调 台 1 974 1 138. 1 222.0 | -6.81 
84152000 | 机 动车 辆 上 供 人 使 用 的 空气 调节 器 台 214 597 5 911. 2755.6 | 114.52 
84158110 | 装 冷 热 换 向 阐 空 调 器 ,制冷 量 专 4 000kcal/h 台 1 965 185. 196.6 | -5.58 
84158120 | 装 冷 热 换 向 阀 空 调 器 ,制冷 量 > 4 000kcal/h 台 5 563 5 871. 5156.5| 13.87 
84158210 | 其 他 空气 调节 器 ,制冷 量 丢 4 000kcal/h 台 955 160. 4 12. 50 
84158220 | 其 他 空气 调节 器 ,制冷 量 >4 O00kcal/h 台 30 238 5 585.7 29. 96 
84158300 | 未 装 有 制冷 装置 的 空气 调节 器 台 15 457 982.3 | 70.26 
84159010 | 84151000 .84158110 及 84158210 设备 的 零件 kg 3 524 080 6 508.7 | 17.05 
84181010 | 各 自 装 门 的 冷藏 一 冷冻 组 合 机 ,容积 > 500L 台 90 303 5 280.0 | 53.39 
84181020 | 200L < AA <500L KARAS IL 台 39 260 1 806.9 | 47.16 
84181030 | AFA <200L 的 冷藏 一 冷冻 组 合 机 台 3 818 284.1 | -23.77 
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( 续 ) 

2009 年 金额 比 
商品 税 号 商品 名 称 单位 数量 金额 上 年 增长 

(万 美元 ) (% ) 
84182110 | 容积 超过 150L 的 压缩 式 家 用 型 冷藏 箱 1 581 164.4 36. 94 
84182120 | 50L < 容积 所 150L 的 压缩 式 家 用 型 冷藏 箱 2 198 170. 5 26. 03 
84182130 | AA <SOL 的 压缩 式 家 用 型 冷藏 箱 1 613 103. 1 -23. 14 
84182910 | 半导体 制冷 式 家 用 型 冷藏 箱 469 7. 3 -79. 85 
84182920 | 电气 吸收 式 家 用 型 冷藏 箱 174 5.3 — 66. 83 
84182990 | 其 他 家 用 型 冷藏 箱 332 20.7 -39.47 
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84183010 | t= ~40°C WHER RAR, AAR <800L 308 169. 6 .8| 11.71 
84183021 |: > -40% 的 柜 式 冷冻 箱 ,500L < 容积 专 800L 313 103. 8 57.8| 79.52 
84183029 | t > -40 和 的 柜 式 冷冻 箱 , 容 积 志 500L 452 59.9 36.7 | 63.04 
84184010 ji 二 -40 和 的 立 式 冷冻 箱 , 容 积 志 900L 3 271 1 574.0 1 646.0 | -4.37 
84184021 |; > -40% 的 立 式 冷冻 箱 ,500L < AFR <900L 240 79. 2 48.3 | 64.08 
84184029 | t > -40% HRR AKH , AAR <SO0L 364 86. 8 47.0} 84.80 
84185000 | 其 他 冷藏 或 冷冻 设备 6 237 1 806.5 1 431.1 26. 24 
84186120 | ERRAR 2 008 1 141.8 8 007.0 | -85.74 
84186190 | 其 他 热泵 883 110.0 403.4 | -72.73 
84186920 | 其 他 制冷 机 组 28 581 600 49 974.7 27974.1 | 78.65 
84186990 | 未 列 名 制冷 设备 3 334 449 10 383. 3 9 490. 8 9. 40 
84189100 | 冷藏 或 冷冻 设备 专用 的 特制 家 具 64 351 91.1 25.5 | 257.25 
84189910 | 制冷 机 组 及 热泵 的 零件 823 756 1 598.6 1 485.7 7. 60 
84189991 |x -40T 的 冷冻 设备 的 零件 15 132 83. 2 83.5] -0.40 
84189992 |: > -40% 容积 > 500L 的 冷藏 冷冻 设备 零件 231 357 373. 2 295.1 | 26.47 
84189999 | 8418 设备 的 未 列 名 零件 4 358 564 8 191.0 6 589.9 | 24.30 
84193100 | 农产品 干燥 器 台 655 1 091.0 1 142.8 | -4.53 
84193200 | 木材 .纸浆 、. 纸 或 纸板 干燥 器 台 10 412.0 6 390.3 | 62.94 
84193910 | 微 空气 流动 陶瓷 坯 件 干燥 器 台 81.8 3.3 | 2363. 86 
84193990 | 其 他 干燥 器 台 31 405. 6 27 771.1 13. 09 
84194010 | HEIE a 391.7 1215.0 | -67.76 
84194020 | 精 饮 塔 台 2 546. 3 1 083.4 135.04 
84194090 | 其 他 蒸 馅 或 精 饱 设备 台 1 841 5 007. 3 7 872.0 | -36.39 
84198990 | 未 列 名 利用 温度 变化 处 理 材料 的 机 器 .装置 等 台 89 544 78 326.5 | 101 031.5 | -22.47 
84195000 | 热 交 换 装 置 台 1 124 335 75 836. 8 83 885. -9. 59 
84196011 | 制 氧 量 宇 15 000m’/h 及 以 上 的 制 氧 机 台 I 695. 7 0. 

84196019 | 其 他 制 氧 机 台 56 42.0 578.2 | -92.74 
84196090 | 未 列 名 液化 空气 或 其 他 气体 的 机 器 台 6 204. 6 9 646.1 | ~35. 68 
84211910 | 脱水 机 A 1172 5 110.7 3901.7 | 30.99 
84211920 | 固 液 分 离 机 台 1 673 12 149. 5 9 285.7 | 30.84 
84211990 | 其 他 未 列 名 离心 机 ,包括 离心 干燥 机 台 25 757 25 392. 6 25 609.0; -0.84 
84212110 | 家 用 型 水 的 过 滤 净化 机 器 及 装置 a 1 644 299 1911.7 1207.6 | 58.31 
84212190 | 非 家 用 型 水 的 过 滤 净化 机 器 及 装置 台 722 044 18 425. 7 16 798. 0 9. 69 
84212200 | 过 滤 或 净化 饮料 的 机 器 及 装置 台 9 691 548.0 236.5 | 131.74 
84212300 | 内 燃 发 动机 的 燃油 过 滤器 个 | 42188 214 21 362. 0 16 529.8 | 29.23 
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商品 税 号 商品 名 称 
















84212910 
84212990 
84213100 
84213921 
84213922 
84213923 
84213929 
84213930 
84213990 
84401010 
84401020 
84401090 
84409000 
84411000 
84419010 
84423010 
84423090 
84424000 
84425000 
84431100 
84431200 
84431311 
84431312 
84431313 
84431319 
84431390 
84431400 
84431500 
84431600 
84431700 
84431921 
84431922 
84431929 
84431980 
84433221 
84433222 
84433229 
90065910 
84771010 
84771090 
84772010 


未 列 名 液体 过 滤 .净化 机 器 及 装置 

ARR Ae SOO Aaa Lae te a 

工业 用 静电 除尘 带 

Tile FAS ARE ae 

工业 用 旋风 式 除尘 器 

其 他 工业 用 除尘 器 

内 燃 发 动机 的 排 气 过 滤 及 净化 装置 

其 他 非 家 用 型 气体 的 过 滤 .净化 机 器 及 装置 
锁 线 装订 机 

BELT DL 

其 他 书本 装订 机 带 

书本 装订 机 器 的 零件 ， 

切 纸 机 

切 纸 机 零件 

铸 字 机 

8442 其 他 的 机 器 eR RRS 

制版 用 机 器 、 器 具 及 设备 的 零件 

印 版 滚 简 等 ; 制 成 供 印 刷 用 的 板 , 简 等 

卷 取 进 料 式 胶 印 机 

办 公 室 用 片 取 式 胶印 机 ( 片 太 寸 科 22cm x 36cm) 
平 张 纸 进 料 式 单 色 胶印 机 

平 张 纸 进 料 式 双 色 腕 印 机 

平 张 纸 进 料 式 四 色 胶 印 机 

其 他 平 张 纸 进 料 式 胶印 机 

未 列 名 胶印 机 

卷 取 进 料 式 凸 版 印刷 机 ,不 包括 茶 胺 印刷 机 
非 卷 取 进 料 式 凸 版 印刷 机 ,不 包括 葵 胺 印刷 机 
茶 胺 印刷 机 

凹版 印刷 机 

网 印刷 机 

平 网 印刷 机 

其 他 网 式 印刷 机 

未 列 名 印刷 机 

数字 式 喷 墨 印刷 机 ,可 连接 网 络 

激光 印刷 机 ,可 连接 网 络 

其 他 数字 式 印 刷 设备 ,可 连接 网 络 
激光 照相 排版 设备 

注塑 机 
其 他 注射 机 
塑料 造 粒 机 





产品 进出 口 


2010 年 2009 年 
(万 美元 ) | (万 美元 ) (% ) 










































































































个 3 857. 8 4113.4| -6.21 
个 | 34360 800 65 030. 5 43 754.8 | 48.62 
个 2 569 462 5 014.4 31.95 
个 3 062 2 262.9 -49. 97 
个 2 366 1 702.1 -30. 86 
个 4 229 1 574.7 94.75 
个 19 258 2 282. 4 ~0. 08 
个 2 314 074 24 929. 5 220. 19 
个 7 235 312 53 767. 5 0. 52 
台 50 762. 8 36. 60 
台 89 1 104. 4 -47. 99 
台 1 238 3 517.7 72. 82 
kg 83 200 451.9 27. 26 
台 20 847 6 409. 8 ~ 29, 38 
kg 394 612 1 335. 1 12. 87 
台 11 29.4 350. 23 
台 2 429 161.7 11. 45 
台 345 19] 1 39. 96 
kg 815 800 8 16. 67 
台 8 33. 43 
台 4 3.45 
台 8 -21. 53 
台 2 24. 74 
台 7 44. 42 
台 5 84. 07 
台 7 25. 89 
台 8 36. 23 
台 6 118. 41 
台 3 7. 57 
台 0 81. 44 
台 0 10. 29 
台 1 666 9 37. 04 
台 1 342 8 325.07 
台 7770 9 19. 70 
台 206 656 0 47. 50 
台 3 042 1 82. 99 
台 5 119 6 20. 81 
台 102 6| 107. 57 
a 9 702 0 52 035.3 | 78.54 
台 626 5 5 521.3 | 24.78 
台 158 8 12 434. 1 8. 99 
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( 续 ) 
2009 年 ”| 金额 比 
Rem BLS 商品 名 称 单位 数量 金额 EFEK 
















































































































(万 美元 ) (% ) 

84772090 | 其 他 挤 出 机 台 863 27 892. 8 18 894.6 | 47.62 
84773000 | 吹 塑 机 台 307 30 082. 5 17 931. 1 67. 77 
84774010 | 塑料 中 空 成 型 机 台 147 1 604. 4 1 795.4 | -10.64 
84774020 | 塑料 压延 成 型 机 台 158 3 990. 7 2 898.4 | 37.69 
84774090 | 其 他 真空 模 塑 机 及 其 他 热 成 型 机 器 台 1 891 12 185. 5 6172.5| 97.41 
84775900 | 其 他 模 塑 或 成 型 机 器 台 1 212 11 667.9 8 484. 1 37. 53 
84779000 | 8477 所 列 机 器 的 零件 kg 16 760 247 32 044. 5 22 829.9 | 40.36 
84811000 | yk As W 套 23 545 230 27 225.6 19 058. 5 42. 85 
84812010 | h EE ah A 套 12 007 473 | 111 258.1 56 450.6 | 97.09 
84812020 | S JEE zh a 套 10 814 992 43 045. 4 35 772.8 | 20.33 
84813000 | 1H EI A 套 81 184 017 37 007.7 34 105.7 8. 51 
84814000 | ZARR FE AY 套 17 851 686 33 188.3 28 316.9 17. 20 
84818010 | Heard 套 265 514. 8 

84818021 | E wert Hh ey AR 套 23 831 779 23 580. 0 

84818029 | Efte ae E RR 套 9 558 651 12 861.6 

84818031 | Ha RAK BY 套 2 409 808 2 988. 8 

84818039 | HAt EE 套 16 719 968 42 061.0 

84818040 | 其 全 阀门 套 92 537 341 | 188 419.4 

84818090 | 龙头 .旋塞 及 类 似 装置 套 6 908 458 14 786. 9 13 309. 11. 10 
84819010 | 阀门 零件 kg 22 023 588 | 65 728.5 45 944. 43. 06 
84819090 | 龙头 .旋塞 及 类 似 装置 的 零件 kg 4 415 399 11 193. 8 9 114. 22. 81 
84833000 | 未 装 有 滚珠 或 滚 子 轴 承 的 轴承 座 ; 滑动 轴承 个 |2 129 603 320 35 823.7 25 549. 40. 21 
84834020 | 行星 齿轮 减速 器 个 694 402 40 856. 4 27 075. 50. 90 
84834090 | 齿轮 及 其 他 变速 传动 装置 ;滚珠 螺杆 传动 轴 个 | 457 222 074 | 140 898.7 | 113 949. 23. 65 
84835000 | 飞轮 及 滑轮 ,包括 滑轮 组 个 56 817 244 18 392. 1 12 893. 42. 64 


注 :2010 年 将 其 他 阀门 的 商品 税 号 细 分 ,不 能 与 2009 年 计算 增长 率 。 


2010 年 通用 机 械 产品 出 口 情况 











84131100 
84131900 
84132000 





分 装 燃料 或 润滑 油 的 计量 泵 ,加 油 站 或 车 库 用 
其 他 装 有 或 可 装 计量 装置 的 液体 泵 1 519 345 
手 录 ,但 装 有 或 可 装 计量 装置 者 除外 527 984 968 
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产品 进出 es 


( 续 ) 


2010 年 2009 年 金额 比 
商品 税 号 商品 名 称 单位 数量 金额 金额 上 年 增长 
(万 美元 ) (万 美元 ) (%) 











































































































































84133029 | 其 他 活塞 式 内 燃 发 动机 用 燃油 泵 台 19 068 125 24 741.5 16 214.7 | 52.59 
84134000 | 混凝土 泵 台 2 983 4 134.8 4169.7| -0.84 
84135010 | 气动 往复 式 排 液 泵 台 547 607 2 573. 1 1993.7 | 29.06 
84135020 | 电动 往复 式 排 液 泵 台 6 957 803 7 790. 3 7 603. 5 2. 46 
84135031 | 液压 往复 式 柱 塞 泵 台 446 541 2 136.0 1 056.4 | 102.19 
84135039 | 其 他 液压 往复 式 排 滚 泵 台 677 917 3 825.0 2 054.6 | 86.17 
84135090 | 未 列 名 往复 式 排 液 泵 台 1 836 491 8 988. 2 6 058.2 | 48.36 
84136021 | 电动 回转 式 齿 轮 泵 台 128 968 645.3 286.6 | 125.13 
84136022 | 液压 回转 式 齿 轮 泵 台 94 192 1 565.6 991.0 | 57.98 
84136029 | 其 他 回转 式 齿 轮 穴 台 156 098 1 314.0 678.9 | 93.55 
84136031 | 电动 回转 式 叶 片 泵 台 6 843 641 6 913.9 3 734.7 | 85.13 
84136032 | 液压 回转 式 叶 片 泵 台 316 717 1 203.3 240.1 | 401.21 
84136039 | 其 他 回转 式 叶 片 泵 台 854 226 1 601.2 1 240.5 | 29.08 
84136040 | 回转 式 螺杆 泵 台 15 397 1 895.3 1 414.4 | 34.01 
84136050 | 回转 式 径 向 柱 塞 泵 台 549 35.9 14.8 | 142.90 
84136060 | 回转 式 轴 向 柱 塞 泵 台 18 010 399. 5 216.4 | 84.64 
84136090 | 其 他 回转 式 排 液 泵 台 24 863 717 42 549.0 32 570.2 | 30.64 
84137010 | 转速 在 10 000r/min 及 以 上 的 离心 泵 台 1 184 269 3 066. 2 3 508.6 | -12.61 
84137091 | 转速 在 10 000r/min 以 下 离心 电动 潜 油 人 泵 及 潜水 电 泵 | B 28 118 488 48 065. 2 35 010. 7 37. 29 
84137099 | 转速 在 10 000r/min 以 下 的 其 他 离心 泵 台 21 188 173 68 966.9 47 139.0 | 46.31 
84138100 | 未 列 名 液体 泵 台 32 009 639 32 745.9 30 846. 3 6. 16 
84138200 | 液体 提升 机 台 610 098 441.9 783.4 | -43.59 
84139100 | 液体 泵 零件 kg | 176 946 877 81 074.3 58 880.4 | 37.69 
84139200 | 液体 提升 机 零件 kg 2 709 426 1 416.0 755.7 | 87.37 
84141000 | >F 台 3 243 358 10 691. 8 8 343.9 | 28.14 
84142000 | 手动 或 脚 踏 式 空气 泵 台 | 139 108 436 16 696. 1 12 911.0 | 29.32 
84143011 | 冷藏 冷冻 箱 压 缩 机 ,电动 机 功率 <0. 4kW 台 17 222 723 59 069.0 35 110.3 | 68.24 
84143012 |0. 4kW < 电动 机 功率 达 SkW 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 | OG 22 775 391.3 716.5 | -45.39 
84143013 | 0. 4kW < ASL R<SkW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 | G 16 285 783 88 219. 5 65 727.2 | 34.22 
84143014 | 电动 机 功率 > 5kW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 台 187 274 10 261.3 6 302. 1 62. 82 
84143015 | 电动 机 功率 > 5kW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 台 9 072 1 031.0 1 021.9 0. 89 
84143019 | 电动 机 驱动 的 其 他 制冷 设备 用 压缩 机 台 983 587 8 998.7 6 223.6 | 44.59 
84143090 | 非 电动 机 驱动 的 制冷 设备 用 压缩 机 台 2 956 818 22 578.5 12 686.5 | 77.97 
84144000 | 装 在 拖车 底盘 上 的 空气 压缩 机 台 35 875 4 654.5 (3054.5 | 52.38 
84145930 | 离心 通风 机 台 8 107 236 20 487. 8 15 352.3 | 33.45 
84145990 | 其 他 风机 风扇 台 | 359911 463 96 515. 2 70 479.8 | 36.94 
84148010 | 燃气 轮机 用 的 自由 活塞 式 发 生 器 台 95 2.6 52.7 | -95.07 
84148020 | 二 氧化 碳 压 缩 机 台 82 092 1 799. 3 967.7 | 85.93 
84148030 | 发 动机 用 增 压 器 台 759 644 14 664. 1 7001.3} 109.45 
84148090 | 其 他 空气 泵 ,气体 压缩 机 ,通风 置 EAS 台 64 934 315 | 121 023.3 93 303.8 | 29.71 
84149011 | 84143011 ~ 84143014 .84143090 压缩 机 进 HERR | kg 506 218 424. 1 375.0 | 13.08 
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( 续 ) 
2009 年 金额 比 
商品 税 号 商品 名 称 单位 数量 金额 上 年 增长 
(万 美元 ) (% ) 
84149019 | 84143011 ~ 84143014 84143090 其 他 零件 24 373 707 8 853. 4 5 825.2] 51.99 
84149020 | 84145110 ~ 84145199 及 84146000 机 器 零件 kg 71 394 964 15 518. 1 10 018.2 | 54.90 
84151010 | 独立 窗 式 或 壁 式 空气 调节 器 台 10 188 267 | 133 007.0 | 121 394. 1 9, 57 
84151021 | HS Æ <4 000kcal/h 分 体 窗 式 或 壁 式 空调 台 16 863 332 | 312 816.4 | 185749.6| 68.41 
84151022 | 制冷 量 >4 000kcal/h 分 体 窗 式 或 壁 式 空调 台 6 021 181 | 164 801.5 91 862.5 | 79.40 
84152000 | 机 动车 辆 上 供 人 使 用 的 空气 调节 器 台 289 224 10 362. 1 6 930.7 | 49.51 
84158110 | 装 冷 热 换 向 阀 空调 器 ,制冷 量 专 4 000kcal/h 台 1 633 227 27 669. 1 13 626.5 | 103.05 
84158120 | 装 冷 热 换 向 阅 空 调 器 ,制冷 量 >4 000kcal/h 台 457 782 29 482. 3 16 953.5 | 73.90 
84158210 | Hf 2T Sb , il YS Bt <4 000kcal/h 台 1 535 878 25 896.7 20 702.7 | 25.09 
84158220 | 其 他 空气 调节 器 ,制冷 量 4 000kcal/h 台 297 766 22 348. 8 14 739.6 | 51.62 
84158300 | 未 装 有 制冷 装置 的 空气 调节 器 台 5 402 134 54 864. 2 41 629.2 | 31.79 
84159010 | 84151000 84158110 及 84158210 设备 的 零件 kg | 173 604769 | 119 686.8 | 123445.7| ~3.04 
84181010 | 各自 装 门 的 冷藏 一 冷冻 组 合 机 ,容积 > 500L 台 429 533 22 994. 2 19 218.0 19. 65 
84181020 | 200L < AFR <500L 的 冷藏 一 冷冻 组 合 机 台 4 408 583 97 101.7 77 345.0 | 25.54 
84181030 | AFR <200L 的 冷藏 一 冷冻 组 合 机 台 2 602 461 32 075. 2 32 867.5! -2.41 
84182110 | 容积 超过 150L 的 压缩 式 家 用 型 冷藏 箱 台 1 467 373 22 257.3 16 984.0! 31.05 
84182120 | 50L < AA <150L 的 压缩 式 家 用 型 冷藏 箱 台 7 608 243 62 383.0 55 602.2 | 12.20 
84182130 | AAR <SOL 的 压缩 式 家 用 型 冷藏 箱 台 1 776 459 12 729.9 8 972.9 | 41.87 
84182910 | 半导体 制冷 式 家 用 型 冷藏 箱 台 4 535 730 15 200.3 10 432.0 | 45.71 
84182920 | 电气 吸收 式 家 用 型 冷藏 箱 台 357 231 2 654.9 2 470.2 7. 48 
84182990 | 其 他 家 用 型 冷藏 箱 台 47 627 337.7 | 45.86 
84183010 | :<< -40T 的 柜 式 冷冻 箱 ,容积 三 800L 台 57 560 298.9 | 154. 29 
84183021 |t > -40T 的 柜 式 冷冻 箱 ,500L < AA <800L 台 89 565 1557.2| 61.50 
84183029 | t> —40°C 的 柜 式 冷冻 箱 ,容积 三 S00L 台 4 965.541 37 802.8 | 61.66 
84184010 | ¢< -40T Ay wR, AAR <900L 台 1 910 160.0 | 35.30 
84184021 |t > -40T 的 立 式 冷冻 箱 ,5$00L < 容积 <900L 台 38 550 1529.3 | 31.54 
84184029 | t> -40T HIRA A , A <SO0L 8 892 394 7719.3 | 24.90 
84185000 | 其 他 冷藏 或 冷冻 设备 台 1 382 633 27 041.5 | 33.93 
84186120 | 压缩 式 热 泵 台 392 806 13 734. 9 2. 12 
84186190 | 其 他 热泵 台 30 447 3 446.5 1.91 
84186920 | 其 他 制冷 机 组 71 854 805 40 835.6 | 45.30 
84186990 | 未 列 名 制冷 设备 38 186 656 27 937.0 1, 62 
84189100 | 冷藏 或 冷冻 设备 专用 的 特制 家 具 4 714 468 2 106.3 | -21.78 
84189910 | 制冷 机 组 及 热泵 的 零件 55 953 945 21 978.7 | 37.40 
84189991 r= ~40 乞 的 冷冻 设备 的 零件 7 236 965 2 441.9 | 56.43 
84189992 |t > -40% .容积 > 500L 的 冷藏 冷冻 设备 零件 3 009 867 1409.2; 18.79 
84189999 | 8418 设备 的 未 列 名 零件 98 445 206 40 408.8 | 29.44 
84193100 | 农产品 干燥 器 1 755 959.9 | ~20.78 
84193200 | 木材 .纸浆 、 纸 或 纸板 干燥 器 1 512 1 443.5 | 61.14 
84193910 | 微 空 气流 动 吻 奖 坏 件 干燥 需 44 52.9 | 155.95 
84193990 | 其 他 干燥 如 1 075 746 11 063.4 | 39.88 
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84194010 
84194020 
84194090 
84198990 
84195000 
84196011 
84196019 
84196090 
84211910 
84211920 
84211990 
84212110 
84212190 
84212200 
84212300 
84212910 
84212990 
84213100 
84213921 
84213922 
84213923 
84213929 
84213930 
84213990 
84401010 
84401020 
84401090 
84409000 
84411000 


84419010: 


84423010 
84423090 
84424000 
84425000 
84431100 
84431200 
84431311 
84431312 
84431313 
84431319 
84431390 


提 净 塔 

ies 

其 他 蒸馏 或 精 馏 设备 

未 列 名 利用 温度 变化 处 理 材 料 的 机 器 ,装置 等 
ACHR EB 

制 氧 量 宇 15 000m’/h 及 以 上 的 制 氧 机 
其 他 制 氧 机 

未 列 名 液化 空气 或 其 他 气体 的 机 兢 
脱水 机 

回 液 分 离 机 

其 他 未 列 名 离心 机 ,包括 离心 干燥 机 
家 用 型 水 的 过 滤 .净化 机 器 及 装置 
非 家 用 型 水 的 过 滤 净化 机 器 及 装置 
过 滤 或 净化 饮料 的 机 更 及 装置 

内 燃 发 动机 的 燃油 过 滤器 

未 列 名 液体 过 滤 .净化 机 器 及 装置 

ABA Ac HL AY PEACE HE AB 
TARERE 

工业 用 袋 式 除尘 器 
工业 用 旋风 式 除 侍 器 

其 他 工业 用 除尘 器 

内 燃 发 动机 的 排 气 过 滤 及 净化 装置 
其 他 非 家 用 型 气体 的 过 滤 净化 机 器 及 装置 
锁 线 装订 机 

ELT HL 

其 他 书本 装订 机 器 
书本 装订 机 器 的 零件 

切 纸 机 

切 纸 机 零件 

铸 字 机 

8442 其 他 的 机 器 .器具 及 设备 
制版 用 机 器 .器具 及 设备 的 零件 

印 版 .滚筒 等 ; 制 成 供 印刷 用 的 板 . 简 等 
卷 取 进 料 式 胶印 机 

办 公 室 用 片 取 式 胶印 机 ( 片 尺 寸 科 22cm x 36cm) 
平 张 纸 进 料 式 单 色 胶印 机 

平 张 纸 进 料 臣 双色 胶印 机 

平 张 纸 进 料 式 四 色 胶 印 机 

其 他 平 张 纸 进 料 式 胶印 机 

未 列 名 胶印 机 
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( 续 ) 
009 年 ”| 金额 比 
商品 税 号 商品 名 称 单位 上 年 增长 
(ARI) (% ) 

84431400 | FRUER rs AR ED A OL , AN ELS AS ED Hl IL 台 1 192.9 | 24.95 
84431500 | 非 卷 取 进 料 式 凸 版 印刷 机 ,不 包括 苯胺 印刷 机 台 955.3 | 41.03 
84431600 | Rk EN EEL 台 874.2 | 67.07 
84431700 | 凸版 印刷 机 台 1 913,4 | 57.54 
84431921 | 圆 网 印刷 机 台 292.4 | 119. 26 
84431922 | 平 网 印刷 机 台 7 242 2444.9} 35.13 
84431929 | 其 他 网 式 印刷 机 台 981 449.8 | 39.29 
84431980 | 未 列 名 印刷 机 台 81 405 6542.0; 35.35 
84433221 | 数字 式 喷 墨 印 刷机 ,可 连接 网 络 台 118 543 28 523.0 7952.6 | 258. 66 
84433222 | 激光 印刷 机 ,可 连接 网 络 台 1 248 835. 3 243.4 | 243.12 
84433229 | 其 他 数字 式 印 刷 设 备 , 可 连接 网 络 台 143.7 276.8 | —48. 08 
90065910 | 激光 照相 排版 设备 台 6 7.9 50.3 | -84.29 
84771010 | 注塑 机 台 18 692 62 387. 8 35 880.5 | 73.88 
84771090 | 其 他 注射 机 台 507 1 312. 1 1115.5] 17.63 
84772010 | 塑料 造 粒 机 台 2 551 3 646.9 2722.4| 33.96 
84772090 | 其 他 挤 出 机 台 4 650 19 396. 2 14 331.0 | 35.34 
84773000 | HRB AL 台 8 166 13 635.7 10 970.6| 24.29 
84774010 | 塑料 中 空 成 型 机 台 3 066 2 400.9 1 990.41 20.62 
84774020 | 塑料 压延 成 型 机 台 1 386 843. 5 983.4 | -14.22 
84774090 | 其 他 真空 模 塑 机 及 其 他 热 成 型 机 器 台 2 463 3 710.2 3 509. 1 5.73 
84775900 | 其 他 模 塑 或 成 型 机 器 台 2 539 6 700. 2 4 492.2 49, 15 
84779000 | 8477 所 列 机 器 的 零件 kg 99 145 105 28 200. 4 18 677.7 | 50.98 
84811000 | WER 套 34 156 239 13 883.0 9 548.9 | 45.39 
84812010 | THEE FE aH RY 套 1 757 235 4 218.0 2487.3 | 69.58 
84812020 | Rea H] 套 5 473 217 5 338. 1 2139.1! 149.54 
84813000 | ib ERA] 套 !1 373 951 979 23 381.9 14 634. 1 59. 78 
84814000 | Z 4 HR aR Re RE HR 套 9 618 135 5 834. 4 4292.5 | 35.92 
84818010 | HAER] 套 303 966. 4 

84818021 | FE RÉIR HA [ey ARI Æ | 26722481 8 712.5 

84818029 | 其 他 换 向 阀 套 6 841 156 4 670.7 

84818031 | Ha Ae AK Rel 套 1 351 589 763. 5 

84818039 | Heft iit E 套 11 471 856 5 389.7 

84818040 | 其 他 阀门 套 | 980 675 861 | 347 488.0 

84818090 | 龙头 .旋塞 及 类 似 装 置 套 | 745 106-253] 298381.6] 225146.9) 32.53 
84819010 | 阀门 零件 kg | 318 509 072| 160 909.1 | 114 380.3 | 40.68 
84819090 | 龙头 .旋塞 及 类 似 装 置 的 零件 kg | 104 443 450 | 103 305.3 78 635.9 | 31.37 
84833000 | 未 装 有 滚珠 或 滚 子 轴承 的 轴承 座 ; 滑动 轴 承 个 12 681 693 122 34 458.9 23 138.9 | 48.92 
84834020 | 行星 齿轮 减速 器 个 1 511 629 9 575.4 7364.7) 30.02 
84834090 | 齿轮 及 其 他 变速 传动 装置 ;滚珠 螺杆 传动 轴 个 | 301 957 693 85 476. 4 60 485.2) 41.32 
84835000 | 飞轮 及 滑轮 ,包括 滑轮 组 个 | 394 221 533 32 878. 4 24717.6 | 33.02 





注 :2010 年 将 其 他 浆 门 的 商品 税 号 细 分 ,不 能 与 2009 年 计算 增长 率 。 
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持续 发 展 争 创 一 流 

一 一 国 茂 减 速 机 集团 有 限 公 司 
为 了 人 类 的 安全 和 环境 保护 事业 

一 一 大 连 海 密 梯 克 泵 业 有 限 公 司 
加 快 发 展 方式 转变 “促进 集团 又 好 又 快 发 展 
一 一 广州 市 白云 泵 业 集团 有 限 公 司 
科技 拓 市 场 ”产品 做 精 “ 创 新 增 效益 “企业 做 强 
一 一 淄博 真空 设备 厂 有 限 公司 

宁静 致远 ” 风 诚 天 下 

一 一 宁波 风机 有 限 公司 

转变 商业 模式 ”提升 管理 理念 ”降低 经 营 风险 ”实现 健康 发 展 
一 一 上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 

用 真诚 服务 用 户 ” 以 效益 奉献 社会 

一 一 重庆 江北 机 械 有 限 责 任 公司 
制造 一 流产 品 ”造就 一 流 人 才 “创建 一 流 企业 
一 一 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 

打造 中 国 最 优秀 的 耐酸 泵 生产 企业 

一 一 昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公司 

调 强 调 优 -加快 发 展 ” 户 负 起 振兴 民族 工业 的 重任 
一 一 山东 华 成 集团 有 限 公司 

新 起 点 ”新 高 度 ORTH 

一 一 烟台 恒 邦 集团 有 限 公 司 泵 业 分 公司 

不 断 创新 ”促进 企业 快速 发 展 

一 一 沈阳 蓝 萎 真空 设备 制造 公司 

以 人 为 本 ” 质 优 求实 

一 一 泰兴 新 型 工业 泵 厂 

始终 不 渝 地 践 行 创新 发 展 理念 
博 山 精 工 泵 业 有 限 公司 
和 谐 发 展 ”携手 共 赢 

一 一 中 国 科学 院 沈阳 科学 仪器 研制 中 心 有 限 公司 
腾飞 中 的 中 科 科 仪 

一 一 北京 中 科 科 仪 技术 发 展 有 限 责 任 公司 











企业 概况 





国 茂 减 速 机 集团 有 限 公司 (以 下 简称 国 茂 集 
团 ) 是 一 家 综合 型 的 国家 级 民营 企业 集团 ,创建 于 
1993 年 ,总 部 位 于 江苏 省 常州 市 武进 区 湖 塘 镇 。 占 
地 面积 25 万 m? ;员工 2 200 余 名 ,各 类 专业 技术 人 
员 占 员工 总 数 的 20% ,总 资产 超过 10 亿 元 ,年 生产 
减速 机 能 力 超过 60 万 台 。 

国 茂 集团 的 成 长 和 发 展 历经 了 4 个 阶段 :一 是 
1993 ~ 1994 年 ,“ 借 鸡 生 和 蛋 ” 阶段 ,企业 草创 , 几 间 
猪 含 作 厂房 ,七 八 个 人 效 市 场 ,技术 和 市 场 全 是 
“ 借 ? 别 人 的 ,生产 的 减速 机 是 请 人 代销 的 ; 二 是 
1995 ~ 1997 年 ,“ 以 蛋 孵 看 ” 阶段 ,寻找 市 场 ,建立 
网 点 ,逐步 自立 ;三 是 1997 ~ 2009 F, “ABEE” 
阶段 , 迈 上 规模 ,变革 创新 , 走 上 了 快速 自我 发 展 之 
路 ;四 是 2010 年 至 今 “ 鸡 、 蛋 精 养 ”阶段 ,转变 观 
念 , 抢 抓 机 遇 ,纵深 转型 ,开始 迈 上 做 强 主 业 引 领 行 
业 ,充分 资本 运作 协力 振兴 中 国民 族 装 备 制造 业 新 
的 征程 。 两 大 转折 :一 是 2002 年 年 初 ,成 立 一 业 为 
主 、 多 元 化 经 营 ,包括 纺织 . 木 业 .工业 园区 在 内 的 
江苏 国 茂 国 泰 减速 机 集团 有 限 公 司 ,投入 2 000 多 
万 元 建设 花园 式 厂区 ,投入 8 000 多 万 元 兴建 工业 
园区 ,胜利 完成 第 一 次 原始 创业 ; 二 是 2006 年 11 
月 ,成 立国 茂 减速 机 集团 有 限 公司 , 国 茂 集团 正式 
进入 由 游击 到 正规 .由 保生 存 到 追求 更 好 发 展 壮大 
的 全 面 实施 品牌 战略 建设 发 展 新 时 代 。2010 年 7 
月 9 日 , 国 茂 集团 在 武进 区 政府 “区 镇 共 建 特色 产 
业 园区 暨 重点 项 目 人 驻 签约 "仪式 上 , 正式 与 武进 
高 新 区 签订 “ 国 茂 集团 减速 机 .电机 研发 制造 基地 ” 
项 目 共 建 协议 书 , 国 茂 集团 第 二 次 创业 转型 发 展 的 
历程 全 面 起 航 。 

国 茂 集团 连续 多 年 获得 “江苏 省 民营 企业 纳税 
大 户 ” “江苏 省 民营 企业 就 业 先 进 单位 “江苏 省 


精神 文明 建设 工作 先进 单位 ”“ 常 州 市 明星 企 
业 ”“ 武 进 区 纳税 大 户 * “武进 区 工业 先进 企业 ”、 
“AAA 级 资信 企业 ” “信用 (合同 )AAA 级 企业 ”等 
荣誉 称号 。2004 年 “ 国 茂 " 牌 系列 减速 机 被 授予 
“江苏 省 名 牌 产 品 ” 称号“ 国 茂 " 商 标 被 认定 为 “ 江 
苏 省 著名 商标 ”;2010 年 “ 国 茂 " 减 速 机 商标 被 认 
定 为 中 国 驰名 商标 ; 国 茂 集 团 获得 江苏 省 高 新 技术 
企业 .江苏 省 工程 技术 中 心 . 湖 塘 镇 商会 会 长 单位 
等 殊 誉 ;2011 年 4 月 , 国 茂 集团 获得 了 武进 区 “ 首 
届 慈 善事 业 突 出 贡献 奖 ”。 

国 茂 集 团 坚 持 以 “持续 发 展 . 争 创 一 流 ” 为 企业 
宗旨 ,以 “追求 完美 品质 、 始 终 满足 客户 "为 质量 方 
针 ,强力 推进 品牌 战略 ,不 断 提 升 品 牌 内 涵 , 创 新 调 
整 经 营 策略 ,勇于 打造 规模 经 济 。 

2007 年 , 国 茂 集团 减速 机 实现 销售 产值 7. 86 
亿 元 ,2008 年 达到 10.1 亿 元 ,2009 年 超越 11 亿 
元 ,2010 年 达到 17.2 亿 元 , 比 上 年 增长 53.4%。 
国 茂 集 团 已 成 功 跻 身 *2010 年 中 国 通用 机 械 行业 
工业 总 产值 排名 前 十 强 ”, 继 2009 年 再 次 成 为 中 
通用 减 变速 机 行业 首 冠 。2011 年 , 国 茂 集团 又 迎 来 
了 良好 开局 和 迅猛 发 展 :1 ~8 月 , 国 茂 减速 机 生产 
销售 累计 已 近 13 亿 元 ,同比 增长 21% 。 截 至 5 月 
份 , 国 茂 集 团 获得 22 项 国家 实用 新 型 专利 和 发 明 
专利 ,7 项 省 级 高 新 技术 产品 认定 。 

2010 年 8 月 8 日 , 国 茂 集团 在 武进 高 新 区 凤 林 
路 以 西 .西湖 路 以 北 的 首 期 近 50 万 m (750 £H) 
减速 机 和 电机 项 目 ( 分 南 区 和 北 区 两 项 工程 ) 一 次 
性 全 面 开 工 建设 。 总 投资 达 21.6 亿 元 ,规划 建设 
厂房 .办 公用 房 347 040m’ ,建设 年 产 120 万 台 各 类 
工业 减速 机 和 250 万 台 Y、Y2 系列 笼 型 三 相 异 步 电 
动机 生产 线 及 辅助 设施 ,新 增 相 关 生 产 .检测 .运输 
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设备 2 167 台 ( 套 ) ,新 增 就 业 岗 位 4 500 个 ,建成 后 
可 实现 年 产值 50 亿 元 。2011 年 ,该 项 目 南 区 项 目 
( 主 项 目 ) 的 所 有 标准 厂房 主体 工程 ,春节 前 已 经 完 
工 ,正在 进行 各 项 配套 工程 建设 ;2 万 m 建筑 面 
积 、2 900 多 万 元 造价 .5 星 级 装饰 标准 的 国 茂 办 公 
大 楼 的 开工 建设 进展 顺利 ,多 元 化 的 综合 楼 项 目 主 
体 已 经 封顶 。 北 区 项 目 ,总 建筑 面积 达 67 648m 的 
国 茂 外 协 加 工 配套 区 工程 已 全 线 开 工 , 各 项 建设 进 
展 顺利 。 预 计 12 月 初 , 国 茂 集团 可 全 面 进行 生产 
搬迁 。 另 外 ,3 万 多 m 、 可 解决 3 000 多 员工 工作 
之 余 更 好 学 习 、 休 息 的 国 茂 员工 生活 区 正在 建设 。 
规划 在 整个 项 目 附 近 、 总 用 地 面积 4 万 多 m ,为 国 


茂 干 部 SABE 优秀 员工 、 老 工人 等 居住 生活 商 
业 化 配套 的 宜 居 小 城 一 一 “ 国 茂 新 家 园 ” ,也 即将 开 
工 建设 。 国 成 集团 在 国 茂 项 目地 块 附近 还 特别 储 
备 了 17.3 Am’ 的 土地 , 国 茂 集 团 的 未 来 发 展 空间 
ARK! 

2011 年 ,国民 集团 制订 了 整个 “智慧 国 茂 、 低 
碳 国 茂 、 幸 福 国 茂 " 未 来 五 年 的 规划 目标 , 即 到 
2015 年 整个 集团 营业 收入 确保 实现 100 亿 元 。 可 
以 坚信 ,伴随 着 集团 未 雨 绸 缪 的 精心 考虑 ,必定 会 
切实 保 航 国 茂 集团 的 第 二 次 创业 转型 大 发 展 ,必定 
能 实质 性 地 向"* 智 造 国 茂 、 低 碳 国 碟 、 幸 福 国 茂 " 建 
设 目标 , 跨 出 更 为 有 力 的 一 大 步 。 








大 连 海 密 梯 克 泵 业 有 限 公司 由 大 连 大 耐 泵 业 
有 限 公 司 与 德国 海 密 梯 克 公司 (HERMETIC - 
` Pumpen CmbH) 合 资 兴建 于 1997 年 12 月 2S 日 , 德 
_ 国 海 密 梯 克 公 司 出 资 54. 38% ,大 连 大 耐 泵 业 有 限 
公司 出 资 45. 62% ,合资 期 限 为 50 年 。 公 司 占 地 面 
积 1.2 万 mm ,二 期 厂房 正在 建设 当中 , 现 有 员工 近 
300 A. 

德国 海 密 梯 克 公司 系 欧洲 最 著名 的 无 泄漏 泵 


O APARLE HRE .活塞 泵 的 生产 厂家 ,公司 历 


Ea EE 130 年 前 离心 泵 发 明 的 年 代 。 经 过 百 
余年 的 发 展 ,德国 海 密 梯 克 公 司 以 其 先进 的 技术 和 
及 时 优质 的 服务 确立 了 她 在 欧美 流体 控制 领域 举 
足 轻 重 的 地 位 。20 世纪 90 年 代 以 后 , 随 着 一 些 化 
工 \ 石化 路 国 集团 投资 中 国 , 德 国 海 密 梯 区 公司 的 
国内 销售 服务 活动 逐渐 展开 。 当 前 ,选用 德国 海 密 
梯 克 泵 的 国内 企业 主要 有 巴斯夫 股份 公司 的 上 海 、 
南京 .沈阳 ,吉林 公司 ,扬子 石化 ,上 海宝 钢 , 金 山石 
化 ,美国 杜邦 公司 ,德国 拜耳 公司 ,法 国 德 西 尼 布 集 
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团 公司 , 赫 斯 特 化 工 有 限 公司 南宁 分 公司 和 广东 龙 
沙 有 限 公 司 等 。 为 进一步 进军 中 国 市 场 ,德国 海 密 
梯 克 公司 投入 技术 .资金 .派驻 机 械 专 家 ,采取 控股 
形式 同 大 连 大 耐 泵 业 有 限 公司 成 立 了 合资 企 
业 一 一 大 连 海 密 梯 克 泵 业 有 限 公司 。 

大 连 大 耐 蔷 业 有 限 公司 是 国内 规模 最 大 的 而 
腐蚀 泵 专业 生产 厂 和 出 口 厂 , 积 有 几 十 年 研究 it 
计 、 制 造 耐 腐蚀 泵 的 丰富 经 验 , 厂 内 设 有 完备 的 产 
品 开发 设计 、 化 学 材料 分 析 特种 合金 铸造 和 产品 
检测 试验 等 基地 。 有 十 几 种 自行 开发 的 特种 合金 
成 功 应 用 于 各 种 苛刻 条 件 下 的 工艺 流程 ,并 先后 获 
得 国家 和 部 委 的 表彰 及 奖励 ,在 国内 化 工 .石化 行 
My HAE BEA | 

合资 后 的 企业 一 一 大 连 海 密 梯 克 泵 业 有 限 公 
司 迅速 吸收 转化 国外 先进 工艺 技术 ,在 极 短 的 时 间 
内 成 功 地 打 信 国内 流体 控制 市 场 ,已 先后 向 胜利 油 
田 、 大 庆 油 田 , 吐 喻 油田 、 玉 门 油田 .燕山 石化 .扬子 
石化 . 辽 化 ,抚顺 石化 .齐鲁 石化 ,茂名 石化 . 岭 奥 核 





电 , 三 星 工 程 公 司 ,扬子 巴斯夫 、 上 海 高 桥 巴斯夫 ， 
蓝 星 集团 ,上 海德 固 赛 ,江西 赛 维 LDK 太阳 能 高 科 
技 有 限 公 司 和 大 连 冰 山 集 团 冷 冻 机 股份 有 限 公司 
等 许多 知名 企业 输送 了 相当 数量 的 高 技术 含量 的 
海 密 梯 克 泵 ,而 且 还 解决 了 困扰 某 些 企业 长 达 数 年 
的 技术 难题 。 

当前 ,公司 可 以 生产 21 个 系列 .440 个 品种 的 
泵 产品 ,广泛 应 用 于 石油 化工、 核电 、 医 药 和 纺织 
等 行业 。 公 司 自 2004 年 起 ,技术 上 与 德国 海 密 梯 
克 公 司 保持 同步 ,陆续 引入 CAM30/CAM32 以 及 大 
功率 N85 屏蔽 人 汞 。 公 司 技术 实力 雄厚 ,为 众多 企业 
解决 了 跑 、 冒 滴漏 等 技术 上 的 难题 。2008 ~ 2009 
年 ,公司 制订 了 质量 战略 计划 ,在 全 国 泵 行业 ,率先 
导 人 六 西格玛 管理 ,并 实行 QCC 管理 .进行 流程 梳 
BB .加 强 供应 商 管理 等 。 

公司 的 主要 产品 是 屏 珊 泵 和 磁力 泵 ,分 别 以 各 
自 的 产品 优势 获得 了 用 户 的 一 臻 好评。 产品 优势 : 
欧洲 优秀 水 力 模 型 ,效率 高 ;德国 进口 哈 氏 合金 定 
子 屏蔽 套 ; 晶体 碳化 硅 滑 动 轴承 ;高 压 内 循环 结构 ， 
安装 费用 低 ; 自动 水 力 平衡 轴 向 力 ;结构 简单 紧凑 ， 
采用 积木 原理 ,安装 维修 方便 ;故障 率 低 ,节省 运行 
和 维护 费用 ;噪声 水 平 低 ;屏蔽 电机 效率 高 ,防护 防 
爆 等 级 高 ;磁性 材料 选用 包 销 永 磁 合 金 , 最 高 不 可 
逆 退 磁 温 度 可 达 450%C 。 

自 成 立 以 来 ,公司 年 销售 收入 一 直 以 30% 的 速 
度 稳步 递增 ,2004 年 ,公司 正式 加 和 人 德国 海 密 梯 克 
公司 的 国际 销售 网 络 ,并 在 上 海地 区 成 立 了 上 海 分 
公司 ;同时 ,为 了 更 好 地 服务 各 地 区 的 客户 ,2010 年 
成 立 了 南京 分 公司 ,并 在 各 大 城市 建立 了 数 个 办 
事 处 。 

2005 年 起 ,公司 连续 五 年 被 全 国 机 泵 网 、 全 国 
化 工 设备 设计 技术 中 心 站 .中 国 石化 集团 公司 机 械 
技术 中 心 站 授予 "最 佳 供 应 商 ”;2006 年 ,公司 被 辽 


宁 省 安全 生产 监督 管理 局 评定 为 二 级 安全 生产 标 - 


准 化 企业 ;2007 年 ,公司 采 获 国家 履行 社会 责任 突 
出 页 献 奖 大连 市 履行 社会 责任 突出 页 献 奖 ;2008 


企业 概况 


年 获得 无 泄露 泵 行业 最 具 影 响 力 品牌 称号 ;2009 年 
获得 辽宁 省 质量 管理 奖 .大连 市 名 牌 产品 .辽宁 省 
著名 商标 称号 ;2010 年 获得 中 国 无 泄漏 行业 第 一 品 
牌 称号 ,并 成 为 《中 国 石化 无 泄漏 离心 泵 标准 》 参 编 
单位 之 一 。 

作为 强 强 联合 的 产物 ,大连 海 密 梯 克 和 泵 业 有 限 
公司 不 仅 得 益 于 两 家 母 公司 先进 的 技术 和 梭 厚 的 
财力 ,而 且 继 承 并 发 展 了 原 有 的 管理 模式 和 质保 体 
系 , 公 司 还 先后 通过 了 中 质 协 质量 保证 中 心 SA 
技术 (上 海 ) 有 限 公司 的 ISO 9001 质量 体系 认证 ， 
取得 了 民用 核 承 压 设 计 、 制 造 资 格 许可 证 ,申请 了 
12 项 技术 专利 ,被 大 连 市 对 外 贸易 经 济 合作 局 确 
认为 先进 技术 企业 ,被 中 国 石油 化 工 协会 评 为 AAA 
级 信用 单位 ,被 中 国 石油 物资 装备 (集团 ) 总 公司 评 
为 一 级 供应 网 络 成 员 单 位 ,被 大 连 市 先导 区 评 为 平 
安稳 定单 位 。 | 

深 说 企业 文化 建设 对 企业 发 展 和 员工 问心 
力 的 重要 作用 ,大 连 海 密 梯 克 有 泵 业 有 限 公 司 提 


Bf: 


核心 价值 观 :客户 导向 .以 人 为 本 创新、 责任。 

使 命 :做 一 家 致力 于 人 类 的 安全 和 环境 保护 事 
业 的 无 泄漏 泵 公司 。 

愿景 :成 为 中 国 无 泄漏 泵 行业 的 领导 者 ,为 社 
会 创造 财富 。 

对 内 ,在 逐年 提高 员工 待遇 的 基础 上 ,公司 还 
积极 开展 培训 工作 ,不 断 帮助 员工 提高 自身 技能 ， 
增强 员工 归属 感 与 责任 感 ;对 外 , 海 密 梯 克 积极 投 
身 公益 事业 ,切实 履行 企业 社会 责任 ,兴建 大 连 海 
密 梯 克 希 望 小 学 ,向 四 川 汶川 和 青海 玉树 地 震 灾区 
等 捐款 …… 大 连 海 密 梯 克 泵 业 有 限 公 司 端正 的 企 
业态 度 为 其 赢得 了 更 多 合作 伙伴 的 信任 ,未 来 的 发 
展 道路 也 愈加 通畅 。 

大 连 海 密 梯 克 泵 业 有 限 公司 不 断 优化 加 工 流 
程 .沿袭 科学 的 管理 模式 、 积 极 采用 国际 化 标准 服 
务 于 社会 各 界 ,与 各 界 人 十 携手 并 肩 ,通力 合作 , 开 
创 中 国 无 泄漏 泵 领域 的 新 天 地 ! 
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广州 市 白云 泵 业 集团 有 限 公司 (以 下 简称 白云 
有 泵 业 集团 ) 是 集 研发 .设计 制造、 销售 各 类 水 泵 、 给 
水 设备 .水 处 理 设备 及 泵 用 控制 设备 为 一 体 的 大 型 
高 新 技术 产业 集团 ,是 我 国 泵 行业 知名 企业 ,广东 
省 泵 业 龙 头 企业 。 集 团 下 属 5 家 企业 ,总 占 地 面积 
约 20 万 m (300 余 亩 ) 。 

白云 泵 业 集 团 前 身 是 成 立 于 1986 年 的 广州 白 
RAKEN ,是 白云 区 1996 年 第 一 家 体制 改革 试点 
单位 。 公 司 及 其 产品 先后 荣 麻 国家 免检 产品 .中 国 
节能 产品 .全国 用 户 满意 产品 .广东 省 著名 商标 、 广 
东 省 名 牌 产品 .广东 省 高 新 技术 企业 、 广 州 市 守 合 
同 重信 用 企业 等 40 多 项 国家 及 省 市 级 荣誉 称号 。 

2008 年 下 半年 爆发 的 国际 金融 危机 增加 了 我 
国 经 济 发 展 的 不 确定 因素 ,加 剧 了 国内 企业 经 营 的 
困难 。 在 这 种 困难 .复杂 .动荡 的 不 利 局 面 下 ,白云 
泵 业 集团 全 面 贯彻 落实 科学 发 展 观 ,通过 调 结 构 、 
促 转变 .重创 新 . 降 成 本 . 增 效 益 ,成 功 化 危 为 机 ; 通 
过 创新 进取 ,稳步 扩张 , 较 好 地 消除 了 不 利 因素 对 
企业 的 影响 , 实现 了 企业 的 快速 .健康 、 可 持续 
发 展 。 

加 强 技术 创新 , 提高 产品 质量 , 增强 市 场 竞 
争 力 

“技术 创新 为 根本 .产品 质量 为 核心 是 白云 泵 
业 集团 技术 发 展 战略 。 科 学 技术 是 第 一 生产 力 ,是 
企业 的 核心 竞争 力 , 企 业 发 展 空间 有 多 大 ,取决 于 研 
发 实力 有 多 强 ,所 以 白云 泵 业 集团 十 分 注重 研发 的 
投入 和 研发 团队 的 建设 ,坚持 把 发 展 研发 作为 企业 
生存 和 发 展 的 大 计 , 坚 持 把 企业 技术 创新 .引进 优秀 
人 才 作 为 实现 企业 跨越 式 发 展 的 重要 途径 。 

白云 泵 业 集 团 十 分 注重 加 强 与 知名 高 等 院 校 
和 科研 院 所 建立 长 期 的 合作 关系 ,并 在 沈阳 设立 了 
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全 国 领先 的 水 泵 研发 中 心 ,通过 充分 发 挥 沈 阳 水 泵 
研发 中 心 的 技术 信息、 人 力 优势 ,进行 新 产品 的 科 
研 开发 工作 ,规划 和 落实 中 长 期 新 产品 发 展 战略 ， 
始终 保持 技术 领先 优势 。 

白云 菏 业 集团 通过 加 强 团 队 建 设 , 不 断 吸纳 和 
培养 新 人 才 ,加 强 技 术 、 设 计 创 新 交流 、 更 新 观念 、 
开拓 视野 ,始终 保持 一 支 稳 定 、 高 效 .优质 的 研发 队 
伍 和 强大 的 设计 、 研 发 创新 能 力 。 进 一 步 了 解 和 掌 
握 国 际 、 国 内 最 新 科研 成 果 行业 最 新 动态 ,设计 开 
发 出 高 附加 值 的 产品 ,占领 新 兴 市 场 。 提 高 全 员 质 
量 意识 ,严格 执行 质量 管理 体系 ,落实 质量 责任 制 ， 
加 强生 产 控制 ,进一步 加 强 自 检 、 自 查 工作 , 层 层 把 
关 、 人 人 到 位 ,从 原材料 到 产 成 品 ,每 一 个 环节 都 注 
重 过 程控 制 ,全 面 提 高 了 产品 质量 。 

昌 云 人 汞 业 集团 通过 加 大 技术 改造 ,改进 工艺 、 
流程 ,明确 生产 职能 部 门 职责 ,更 新 完善 生产 检验 
设备 ,加 强 产品 检测 手段 ,对 现 有 的 产品 不 断 地 进 
行 改造 ,并 大 胆 试用 新 型 材料 ,使 产品 质量 可 靠 , 成 
本 降低 。 

日 云 泵 业 集团 以 市 场 需求 为 导向 , 紧 跟 水 有 泵 行 
WB AS ,持续 不 断 地 研发 和 推出 新 产品 ,在 激烈 的 
市 场 竞争 中 凸显 产品 的 差异 性 ,彰显 产品 的 特色 和 
品牌 实力 ,通过 不 断 地 完善 产品 结构 ,提升 产品 质 
量 。 公 司 快 速 完 成 了 im 以 上 口径 的 中 开 泵 和 
1.6 ~2. 0m 口径 的 大 型 轴 流 录 的 设计 制造, 并 进 一 
步 完 善 了 化 工 流程 条 WR PAER AKE Eh 
式 多 级 介 ;成 功 开 发 ,试制 射流 泵 ,应 用 于 海南 海口 
河口 泵 站 ;完善 了 新 一 代 大 型 污水 泵 冷凝 泵 、 渣 浆 
BR .煤化 条 和 船用 稍 等 ,确保 了 2010 年 3 个 系列 以 上 
的 新 产品 上 市 ,完成 了 10 项 国家 技术 专利 。 

白云 稼 业 集 团 将 紧 跟 国家 产业 政策 ,在 大 力 引 


进 国外 先进 技术 的 同时 ,依靠 和 挖掘 集团 现 有 的 技 
术 力 量 , 加 大 工业 用 和 泵 的 开发 创新 人 研制 力度 。 在 
未 来 几 年 ,公司 将 投入 巨 资 ,引进 国外 先进 水 和 泵 制 
造 技术 ,通过 消化 吸收 、 自 主创 新 ,开发 研制 出 具有 
自主 知识 产权 的 工业 用 泵 ,以 满足 国内 工业 用 泵 逐 
步 国 产 化 的 产业 政策 要 求 , 使 白云 泵 业 集 团 成 为 国 
内 泵 行业 的 佼佼 者 。 

国内 立 式 无 密封 自 吸 泰 由 于 自 吸 基础 理论 尚 
未 解决 ,一 直 存 在 吸 不 上 水 或 吸水 不 稳定 等 问题 ， 
且 密 封 效果 不 好 。 白 云 泵 业 和 集团 技 术 中 心 通过 加 
强 自 吸 原理 研究 ,根据 新 研究 出 的 自 吸 理论 ,设计 
出 新 型 结构 ,解决 了 高 真空 连续 排 气 的 难题 ,填补 
了 国内 空白 ,使 整个 系列 的 自 吸 泵 都 做 到 快速 高 真 
空 自 吸 ,并 申请 了 国家 发 明 专利 。 现 在 ,集团 立 式 
内 .外 混 式 无 轴 封 自 吸 泵 全 系列 产品 ,尤其 是 大 口 
径 \ 高 扬程 .大 功率 自 吸 泵 均 试 制 成 功 ,进入 批量 生 
产 阶段 ,广泛 应 用 于 水 泥 厂 、 石 油 化 工厂 及 钢铁 厂 
等 我 国 大 中 型 企业 。 

白云 泵 业 集团 进一步 快速 完善 和 升级 ERP 系 
统 ,充分 发 挥 ERP 在 技术 ,销售 .生产 .物流 及 服务 等 
方面 的 作用 。 从 销售 下 单 .物料 采购 .生产 计划 、 生 
产 过 程 .成 品 出 厂 和 财务 控制 等 每 个 过 程 环节 都 由 
计算 机 网 络 管理 ,实行 人 机 一 体 化 。 同 时 ,降低 各 种 
资源 成 本 及 内 耗 ,减少 浪费 和 人 为 失误 ,在 确保 质量 
可 靠 的 情况 下 ,降低 成 本 ,增强 市 场 苋 争 力 。 

狠 抓 过 程 管理 , 提高 经 营 能 力 ,实现 企业 效益 
最 大 化 

白云 泵 业 集 团 通过 解放 思想 .提高 认识 、 统 一 
标准 规范 流程 ,使 员工 的 思想 观念 和 行为 方式 与 公 


企业 概况 


司 的 发 展 步调 一 致 ,采用 最 快捷 的 途径 .最 有 效 的 方 
法 深入 到 每 一 项 事物 .每 一 个 步骤 、 每 一 个 细节 中 
去 ,把 握 事物 的 发 展 动态 ,做 到 适时 监控 ,及 时 调整 ， 
促成 交易 ,确保 每 一 项 工作 都 能 取得 最 佳 结果 。 

严格 推进 落实 各 项 管理 制度 ,保持 制度 的 透明 
度 , 以 确保 各 项 政令 畅通 ,令行禁止 ,要 求 各 部 门 经 
理 、 主 任 不断 学 习 , 提 高 思想 觉悟 ,提升 管理 能 力 , 吸 
取经 验 , 严 于 律己 , 宽 以 待人 。 加 强 员工 思想 教育 ， 
树立 良好 的 心态 ,加 强 团 队 建 设 ,发 挥 团队 作用 。 

在 销售 工作 中 , 白云 泵 业 集团 要 求 各 部 门 经 
理 , 主 任 以 身 作 则 ,把 属 下 员工 引导 好 ,在 日 常 工作 
中 渗透 管辖 内 的 所 有 市 场 ,全 面 收集 、 汇 总 信息 ,了 
解 和 深入 研究 竞争 对 手 ,制定 行 之 有 效 的 方案 ,有 
计划 地 安排 落实 和 监督 掌控 ,不 仅 把 各 个 项 目的 各 
项 工作 的 过 程 环节 做 好 ,还 大 胆 创 新 ,特别 是 在 新 
的 领域 和 市 政 、 工 矿 等 重大 项 目 上 实现 了 新 突破 ， 
全 面 提升 了 集团 销售 业绩 。 

2010 年 ,白云 泵 业 集 团 通 过 宝钢 集团 采购 系统 
专家 组 集体 评定 审核 ,成 为 上 海宝 钢 集团 湛江 钢铁 
项 目 广东 省 唯一 供应 商 , 将 为 集团 直接 创造 1 亿 元 
以 上 泵 产品 销售 业绩 。 

Fe FE SE A ER BY EG TERA BER SE 
产品 配置 .合同 报价 、 付 款 方式 .标书 制作 、 供 货 时 
间 质保 期 限 和 售后 服务 等 各 个 环节 ,充分 满足 客 
户 需求 ,通过 控制 好 销售 过 程 中 的 每 一 个 环节 , 提 
高 合同 签订 的 成 功率 ,重视 合同 质量 ,运用 公司 的 
产品 .品牌 和 服务 优势 ,大 大 提高 了 企业 效益 。 

展望 前 程 ,白云 泵 业 集 团 将 继续 与 时 俱 进 、 开 


拓 创 新 ,做 录 业 先锋 ,为 振兴 民族 泵 业 而 奋斗 ! 





淄博 真空 设备 三 有 限 公 司 始 建 于 1959 年 ,是 
我 国 真 空 工业 创始 企业 之 一 ,是 国家 生产 真空 获得 


设备 和 真空 应 用 设备 的 重点 骨干 企业 。 公 司 曾 获 
国家 质量 银 奖 、 原 机 电 部 质量 管理 奖 、 原 机 械 部 首 
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中 国 通用 机 械 工业 年 监 


批 技术 进步 试点 企业 和 机 械 工 业 企 业 管理 示范 企 
业 等 荣誉 称号 。 现 为 中 国 真 空 学 会 常务 理事 单位 、 
中 国 通用 机 械 工业 协会 常务 理事 单位 .中 国 通用 机 
械 工 业 协 会 真空 设备 分 会 理事 长 单位 .中 国 通用 机 
械 工 业 协 会 泵 业 分 会 副 理事 长 单位 .中 国 通用 机 械 
工业 协会 干燥 设备 分 会 副 理事 长 单位 .国家 高 新 技 
术 企 业 。“ 双 山 ” 牌 商标 为 中 国 驰名 商标 山东 省 著 
名 商标 ,产品 为 山东 省 名 牌 产品 。 

公司 1998 年 在 行业 内 率先 通过 了 ISO 9001 质 
量 体 系 认 证 ,全 面 实现 了 计算 机 辅助 管理 (MIS ) 、 
计算 机 辅助 测试 (CAT) 、 计 算 机 辅助 设计 (CAD) 和 
企业 资源 计划 管理 (ERP) 系统 ,使 企业 管理 跃 上 一 
个 新 水 平 。 进 入 21 世纪 以 来 ,公司 技术 力量 迅速 
增强 ,产品 不 断 扩展 ,达到 了 国际 先进 水 平 ,研制 、 
开发 的 成 套 设备 、 真 空 机 组 等 产品 先后 被 列 和 人 国家 
火炬 计划 ,工业 与 信息 化 部 节能 产品 推荐 目录 ,多 
次 获得 国家 推荐 产品 和 国家 级 新 产品 、 中 国 机 械 工 
业 科 学 技术 奖 等 菏 誉 。 

公司 生产 的 “ 双 山 ” 牌 真空 录 和 真空 应 用 设备 ， 
主要 有 液 环 真空 和 及 压缩 机 往复 式 真空 条 WER 
RAS RR. PRA RK MRT RRS RAL 
组 、 真 空 干燥 设备 及 真空 成 套 工 程 技术 开发 等 50 
多 个 系列 , 近 600 SA AE. PP im) YZ LA Pia 
MT NAS AT AE RR Rm DR BS 
冶金 .电子 AST EH Ei RRL, K 
药 RRS an RIT ae 、. 轻 纺 .石油 .印染 . 电 真空 、 
电子 能 以 及 航天 、 航 空 工程 等 行业 及 国家 重点 工 
程 ,并 服务 于 全 球 ,受到 广大 用 户 的 一 致 赞誉 。 

“十 一 五 "时 期 ,国际 国内 发 展 环境 发 生 了 重大 
变化 。 在 各 级 领导 的 关心 支持 下 ,公司 上 下 抢 抓 机 
遇 、 迎 难 而 上 、 扎 实 工 作 , 死 服 重重 困难 , 圆满 完成 
了 各 年 度 规划 目标 ,为 今后 的 工作 打下 了 坚实 的 基 


础 。“ 十 一 五 "时 期 是 公司 攻坚 克 难 ,成 绩 辉 煌 的 五 


年 ,也 是 大 胆 创新 .积累 经 验 的 五 年 。 

持续 改革 ,与 时 俱 进 ,完善 企业 管理 制度 

公司 不 断 进行 管理 创新 ,改革 组 织 结构 ,实现 
扁平 化 管理 ,推行 三 项 制度 改革 ,建立 新 的 激励 机 


134 


制 等 ,法 人 治理 结构 规范 ,经营 运行 良好 ;建立 了 产 
AN AR MT BCS ot FP, .责任 明确 、 管 理科 学 的 现代 企业 
制度 ;按照 “公开 公正、 公平 .日 愿 " 及 管理 责任 和 
股份 比例 相 结合 的 原则 ,实现 了 全 员 持 股 ,形成 了 
合理 的 股权 结构 。 特 别 是 2008 年 ,公司 针对 真空 
市 场 发 展 情况 ,对 公司 的 组 织 结构 和 人 员 分 配 做 了 
最 大 化 调整 ,提升 了 工作 动力 ,提高 了 劳动 效率 , 降 
低 了 内 耗 , 取 得 了 非常 显著 的 效果 。 公 司 收购 了 涌 
博 双 力 公 司 的 股权 和 经 营 权 ,组 建 淄博 坤 阳 泰 铸造 
有 限 公 司 并 完成 股本 增资 工作 ;注册 组 建 了 淄博 双 
山 真 空 机 械 工程 有 限 公 司 。 

发 扬 企 业 优势 ,实施 差异 化 发 展 战略 

在 竞争 激烈 的 市 场 环 境 中 ,企业 发 展 应 摆脱 低 
端 产品 的 恶性 竞争 ,依靠 技术 研发 实力 雄厚 优势 ， 
将 市 场 立 足 于 化 工 、 石 油 、 煤 炭 、 电 力 和 航空 航天 等 
领域 ,以 新 型 特种、 大 型 成 套 设 备 为 基础 ,全 面 实 
施 企 业 的 差异 化 竞争 策略 。 企 业 对 外 加 强 技术 协 
作 , 提 升 产品 竞争 力 ,围绕 "用户 管 理 ”, 健 全 营销 服 
务 体系 等 方式 ,打造 “ 双 山 ”品牌 ;对 内 通过 健全 企 
业经 营 管理 体系 ,健全 人 才 培 养 和 激励 机 制 , 加 强 
生产 质量 控制 力度 ,实行 “目标 管理 ”, 加 大 技 改 投 
人 等 手段 ,夯实 企业 运营 基础 。2006 年 ,企业 的 资 
本 保值 增值 率 为 111. 17% ,和 近 三 年 销售 平均 增长 率 
为 10. 09% ,净利 润 平均 增长 率 为 36. 61% ,企业 的 
战略 实施 得 到 明显 效益 。 

推动 技术 创新 ,提升 企业 核心 竞争 力 

“十 一 五 ”时 期 ,以 公司 为 主体 成 立 了 山东 省 真 
空 设备 工程 技术 研究 中 心 ,2010 年 综合 评价 为 优 
秀 。 研 究 中 心 自 主创 新 ， 采用 “ 企 校 联合 ”等 的 方 
式 , 围 绕 市 场 , “生产 一 代 、 研 制 一 代 、 开 发 一 代 、 储 
备 一 代 ”, 并 通过 三 维 CAD 技术 的 应 用 提升 研发 能 
力 ,健全 研发 管理 制度 ,完善 企业 的 产品 研发 体系 。 
公司 先后 与 合肥 工业 大 学 .东北 大 学 .出 东 理 工大 
学 等 国内 知名 科研 院 所 建立 合作 关系 ,通过 广泛 参 
加 国际 国内 相关 活动 ,结合 自身 研发 能 力 和 生产 实 
践 ,引进 国际 先进 技术 并 创新 ,在 实践 中 注重 产品 
结构 调整 和 高 新 技术 成 果 的 转化 ,先后 承担 山东 省 


技术 创新 重大 专项 3 项 ,共有 100 余 种 产品 被 列 为 
省 级 以 上 优质 产品 。 

公司 新 建 的 6 000m’ 具有 国际 先进 水 平 的 真 
空 人 汞 综合 测试 中 心 已 投入 使 用 ,大 有 泵 生产 车 间 
10 000m’ ,增加 了 精 加 工 设备 。 公 司 为 中 国航 天 推 
进 技术 研究 院 研制 的 DXKM 一 1 大 型 真空 试验 系统 
顺利 交付 使 用 ,成 为 公司 产品 进入 航天 应 用 领域 的 
标志 工程 ;为 中 航 工 业 第 一 飞机 研究 院 设计 制造 的 
DFJS 一 1 真空 模拟 试验 系统 已 投入 使 用 ;在 印度 、 
澳大利亚 .美国 .中 东 国 际 市 场 的 开发 有 了 新 突破 ; 
开发 的 新 产品 中 ,有 7 项 被 工业 和 信息 化 部 列 为 新 
型 节能 型 产品 ;进一步 提升 了 公司 的 核心 竞争 力 。 

坚持 以 人 为 本 ,加 强人 力 资源 管理 

公司 坚持 “以 人 为 本 ”为 核心 ,实行 员工 与 企业 
同步 发 展 的 人 才 战 略 。 企 业 通过 树立 “任人唯贤 、 
德 才 兼备 ”观念 ,围绕 “引进 、 用 好 培养. 留 住 ”4 个 
环节 ,建立 健全 人 力 资源 管理 体系 。 在 组 织 形式 上 
采用 岗位 培训 .进修 培养 .联合 办 学 等 方式 ,构建 多 
层次 .多 渠道 的 教育 培训 体系 ,构筑 学 习 型 组 织 ;在 
考评 上 以 业绩 为 依据 ,围绕 “ 德 .能 、. 勤 . 续 " 四 要 素 ， 
建立 员工 动态 管理 绩效 考评 体系 ,实行 多 形式 的 分 
配 和 激励 机 制 ,为 企业 长 足 发 展 黄 定 了 基础 。 “ 
五 "时 期 ,先后 有 多 名 技术 人 员 普 升 为 研究 员 、 高 级 
工程 师 等 技术 职称 ,健全 了 以 研究 员 、 高 级 工程 师 、 
TEM 高 级 技师 为 元 素 的 金字 塔 形 职称 结构 ;有 多 
名 技术 骨干 获 山东 省 有 突出 贡献 中 青年 专家 、 渔 博 
市 有 突出 贡献 中 青年 专家 .山东 省 优秀 技师 等 称号 。 

注重 企业 文化 培育 ,增强 企业 凝聚 力 

公司 以 “国际 一 流 的 现代 化 真空 设备 企业 集 
团 ” 为 愿景 ,将 “以 振兴 民族 工业 为 己任 ”作为 使 
命 ,把 “团结 拼搏 求实 创新 ”的 企业 精神 ,作为 员工 
共同 遵守 的 守则 ,提出 了 “ 卖 产 品 , 讲 诚信 ”、“ 双 山 
真空 ,诚信 永恒 ”的 经 营 理 念 ,阐明 了 企业 应 负 的 社 
会 责任 。 企 业 的 领导 以 身 作 则 ,坚持 “团结 观 远 、 创 
新 发 展 , 求 真 务实 、 和 谐 进 步 ” 工 作 生 活 原 则 ,在 产 
品 上 追求 创新 ,服务 上 坚持 “诚信 ”, 冯 步 水 成 了 独 
具 特 色 的 企业 文化 。 


企业 概况 


推进 信息 化 建设 ,提升 企业 管理 水 平 

在 信息 化 建设 工作 方面 ,从 信息 基础 建设 和 信 
息 化 系统 应 用 两 个 方面 进行 信息 化 建设 。 企 业已 
经 建立 了 网 络 平台 及 门户 网 站 ,在 产品 设计 、 财 务 
管理 .生产 管理 ,物流 管理 和 质量 控制 等 方面 都 进 
行 了 应 用 ,为 下 一 步 信息 化 系统 的 完善 及 更 新 , 打 
下 了 坚实 的 基础 。 

在 领导 团队 的 带领 下 ,公司 一 步 一 个 脚印 , 求 真 
务实 ,不 骄 不 躁 ,不 浮夸 ,真正 向 着 又 好 又 快 的 方向 发 
展 。 在 建立 科学 发 展 . 和 谐 稳定 的 责任 型 现代 化 企业 
的 道路 上 ,积累 了 丰富 的 经 验 ,取得 了 良好 的 业绩 。 

“十 一 五 "时 期 取得 的 荣誉 

公司 负责 起 草 了 GB/T 13930 一 2010《 水 环 真 
空 泵 和 水 环 压缩 机 ”气量 测定 方法 》《 往 复式 真空 
泵 ) 等 10 项 国家 、 行 业 标准 ,被 评 为 “十 一 五 "全国 
标准 化 工作 先进 单位 。 

LY 型 氯气 压缩 机 ,被 国家 科技 部 列 人 火炬 计 
划 。JSKA 系列 真空 机 组 SKA 系列 真空 泵 压缩 机 、 
2EK 系列 节能 型 双 级 水 环 真空 汞 SVP 系列 真空 负 
压 复合 型 化 学 气体 输送 系统 .2SAT 系列 双 级 锥 体 
液 环 真空 泵 .2LYCG 系列 双 级 双 作 用 液 环 压缩 机 . 单 
级 双 作 用 锥 体 压 缩 机 、 双 级 锥 体液 环 真空 泵 等 绿色 
节能 型 产品 通过 了 省 级 技术 鉴定 。 其 中 ,2SAT 型 
真空 泵 获 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 , 真 空 泵 
机 组 被 列 人 国家 电力 工程 火电 机 组 主要 厂商 名 录 。 

公司 被 认定 为 国家 高 新 技术 企业 , 获 山 东 省 机 
械 行业 文明 单位 .企业 文化 建设 先进 单位 ,淄博 市 
劳动 关系 和 谐 企 业 ,中 国 石油 和 化 工 优秀 民营 企 
业 , 机 械 工业 企业 基础 工作 规范 化 示范 企业 ,企业 
信用 评价 AAA 级 信用 企业 ,中 国 百 佳 创新 示范 企 
业 等 称号 ,通过 了 国家 安全 标志 准 用 证 的 复查 评审 
和 山东 省 企业 标准 化 良好 行为 AAA 确认 。“ 双 山 ” 
牌 商 标 被 认定 为 中 国 驰名 商标 。 

“十 二 五 ”时 期 是 国家 发 展 的 新 时 期 ,公司 确定 
了 新 的 发 展 目标 :产品 研发 继续 沿 着 绿色 环保 、 节 
能 方向 发 展 。 追 求 高 生产 质量 ,高 技术 含量 ,高 服 
务 质量 ,学 习 .引进 .研发 具有 国际 一 流 品 质 的 真空 
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获得 及 应 用 设备 ,使 企业 综合 研发 .生产 制造 能 力 
再 上 一 个 台阶 ,全 面 推动 国家 民族 企业 大 发 展 。 
“科技 拓 市 场 ,产品 做 精 ; 创 新 增 效益 ,企业 做 


强 ”。 公 司 一 定 能 够 圆满 完成 “十 二 五 ”时 期 的 任 


务 目 标 ,为 中 国民 族 制造 业 的 发 展 ,做 出 应 有 的 


TERK o 





宁波 风机 有 限 公 司 (以 下 简称 宁波 风机 ) 始 建 
于 1958 年 ,是 我 国 最 早 专业 生产 风机 的 厂家 之 一 ,是 
中 国 通用 机 械 工业 协会 理事 单位 .中国 通 用 机 械 工业 
协会 风机 分 会 理事 单位 。 公 司 通过 了 ISO 9001: 2008 
质量 体系 认证 。 设 在 公司 的 浙江 省 机 电 产 品质 量 检 
测 所 风机 检测 中 心 已 通过 国家 实验 室 认可 。 

公司 总 资产 3. 2 亿 元 , 占 地 面积 8 万 m? ,厂房 
面积 5 万 m? ,职工 500 余人 ,其 中 各 类 技术 人 员 近 
80 人 。 

建 厂 50 多 年 来 ,公司 生产 的 高 效 节能 风机 覆 
羡 全 国 各 地 ,并 出 口 到 20 多 个 国家 和 地 区 ,广泛 应 
用 于 石油 .化 工 、 冶 金 .木材 加 工 , 污 水 处 理 .电力 、 
煤炭 .玻璃 .矿山 化肥. 水泥. 水 产 养 殖 .气力 输送 、 
烟草 和 造纸 等 行业 。 

公司 拥有 雄厚 的 风机 研发 设计 ,制造 .安装 能 
力 和 强大 的 售后 服务 队伍 , 现 已 形成 年 产 各 类 风机 
近 万 台 的 规模 。 产 品 曾 获 “国家 科学 技术 进步 奖 
等 奖 "等 奖项 。 公 司 拥有 各 项 专利 20 余 项 。 

1998 年 公司 由 国有 企业 转制 为 有 限 责任 公司 ， 
2008 年 又 进行 了 新 的 改制 ,使 公司 产权 更 加 明晰 ， 
成 略 更 加 清晰 ,领导 更 加 得 力 ,员工 更 加 给 力 , 迎 来 
了 新 一 轮 的 发 展 。 

抓 好 干部 队伍 建设 

宁波 风机 改制 以 来 ,重点 推广 一 切 靠 业绩 、 效 
益 说 话 ” 的 理念 ,增强 每 位 员工 的 危机 感 .紧迫 感 和 
责任 感 ,先后 召开 了 动员 大 会 ,销售 .技术 .生产 、 质 
量 及 售后 服务 专题 工作 会 议 ,组 织 员工 就 企业 的 处 
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境 展开 讨论 ,学习 ,对 风机 行业 面临 的 挑战 和 机 遇 
以 及 国内 企业 的 发 展 情况 次 和 人 分析, T AR 
图 强 , 追 赶 先进 , 争 创 一 流 ” 的 战略 方针 。 

公司 建立 了 中 层 干 部 例会 制度 、 车 间 早 会 制度 
等 ,保证 公司 信息 沟通 的 畅通 ,并 从 细 化 考核 人 手 ， 
加 强 对 各 部 门 工 作 的 及 时 性 .计划 性 有 效 性 进行 
考查 和 监督 ,每 月 根据 公平 、 公 正 ` 公 开 的 原则 , 按 
照 不 同 权 重 , 对 中 层 十 部 及 拿 固 定 新 员工 实施 绩效 
考核 ,对 各 部 门 开 展 的 工作 进行 客观 评价 ,提高 管 
理 人 员 的 绩效 。 

重 抓 产 品质 量 

宁波 风机 把 质量 管理 作为 公司 第 一 要 务 , 走 以 
质量 求生 存 发 展 的 道路 ,打出 了 “有 质量 才 有 市 场 ， 
有 市 场 才能 生存 ”的 口号 。 通 过 提高 员工 质量 意 
识 ,完善 加 工 、 检 测 计量 手段 ,健全 质量 管理 体系 , 进 
而 提高 顾客 满意 度 ,提高 公司 产品 的 市 场 竞 争 力 。 

认真 贯彻 ISO 9001 标准 ,全 面 提升 企业 质量 管 
理 水 平 。 加 强 质 量规 范 化 管理 ,建立 质量 体系 运行 
情况 报告 制度 和 质量 分 析 会 制度 。 定 期 召开 质量 
工作 会 议 , 及 时 将 产品 生产 情况 .质量 检查 情况 、 顾 
客 意 见 等 信息 予以 反馈 并 加 以 快速 解决 。 

加 强 质 量 文化 建设 , 狠 抓 质量 意识 教育 。 一 是 
重视 质量 意识 的 教育 培训 ,组 织 全 员 进 行 ISO 9001 
标准 及 宁波 风机 质量 管理 体系 文件 的 普及 教育 活 
动 ,广泛 开展 全 员 参 与 的 质量 管理 活动 ,建立 具有 
宁波 风机 特色 的 质量 文化 ,培养 员工 “不 接受 不 合 
格 品 ,不 制造 不 合格 品 ,不 传递 不 合格 品 ”“ 宁 愿 事 


前 检查 ,不 要 事后 返工 " “下 道 工序 就 是 顾客 ,坚决 
不 把 问题 交 给 下 一 道 ” 的 思维 方式 ;二 是 加 大 质量 
监督 和 奖惩 力度 ,建立 产品 质量 奖惩 制度 ,做 到 有 
奖 有 罚 、 奖 罚 及 时 ,增强 全 体 员工 的 质量 意识 ,推动 
工作 质量 的 提高 。 

坚持 校 企 合作 ,提升 核心 竞争 力 

宁波 风机 以 科技 领先 带动 企业 技术 进步 ,以 市 
场 开发 带动 产品 升级 换代 ,开发 高 技术 含量 、 高 附 
加 值 .市 场 前 景 看 好 的 优质 产品 ,打造 高 科技 企业 ; 
以 市 场 为 导向 ,加 强 和 高 校 的 合作 ,开展 多 种 形式 
的 产 学 研 合 作 , 整 合 内 外 开发 资源 ,建立 健全 满足 
当前 市 场 需求 与 开拓 未 来 市 场 相 衔接 的 技术 创新 
和 开发 体系 。 

抓 好 建设 ,塑造 优秀 品牌 

品牌 是 企业 形象 的 整合 ,宁波 风机 适应 市 场 竞 
争 的 需要 , 大 力 加 强 企业 形象 建设 ,提升 企业 的 诚 
信和 度 和 美誉 度 ,重新 编制 了 《公司 VY 设计 方案 》, 统 


企业 概况 


一 规范 了 企业 标识 (LOGO) ,标准 字 、 标 准 色 、 标 准 
展 牌 厂 服 等 ,并 积极 申请 省 市 知名 商标 、 名 有 牌 产品 
等 ,塑造 优秀 品牌 。 

以 人 为 本 ,营造 和 谐 氛围 

企业 竞争 归根 结 底 是 人 才 的 竞争 。 宁 波 风 机 
以 人 为 本 ,把 培养 和 谐 向 上 的 企业 文化 作为 公司 民 
心 工 程 来 抓 ,创造 良好 的 人 文生 态 环境 和 激励 机 
制 ,充分 激发 员工 的 积极 性 和 创造 性 ,提升 企业 活 
力 , 走 和 谐 发 展 之 路 。 通 过 上 新 的 设备 ,装修 答 舍 ， 
进一步 改善 员工 的 工作 生活 环境 ,协调 ,疏导 和 解 
决 员工 遇 到 的 困难 ,为 员工 办 实事 ;完善 企业 薪酬 
体系 和 考核 体系 ,加 大 激励 力度 ;广泛 开展 员工 业 
余 文 化 活动 , 融 治 人 际 关系 ,把 员工 的 劳动 热情 和 
潜能 充分 发 挥 出 来 ,形成 上 下 同心 的 良好 局 面 。 

宁静 致远 , 风 诚 天 下 ! 面 对 当 前 日 益 激 烈 的 市 
场 形势 ,宁波 风机 将 继续 发 挥 自 喘 优势 ,奋勇 向 前 ， 
努力 打造 具有 国际 竞争 力 的 一 流 企业 ! 





上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 ( 以 下 简称 上 鼓 ) 是 中 
国 机 械 500 强 企 业 , 上 海 市 高 新 技术 企业 ,上 海 市 
科技 小 巨人 企业 。 作 为 一 家 老 国 有 企业 ,上 鼓 既 有 
传统 优势 ,也 有 不 适应 时 代 发 展 的 劣势 。 在 诸多 挑 
战 面前 ,上 鼓 努力 转变 商业 模式 ,提升 管理 理念 , 降 
低 经 营 风险 ,实现 健康 发 展 。 

优势 产品 

上 鼓 在 长 期 的 发 展 积 累 中 ,形成 的 优势 是 具有 
一 定 的 市 场 份额 和 好 的 产品 。 

(1) 拳 头 产品 一 一 电站 三 大 主要 风机 ( 送 风 
机 、 引 风机 一 次 风机 ) 全 系列 产品 。 以 先进 的 动 叶 
可 调 轴 流风 机 为 主 ,分 别 应 用 于 30 万 kW、60 万 
kW .100 万 kW 等 大 型 火电 发 电机 组 。 外 贸 出 口 地 





区 主要 为 印度 .越南 .伊朗 .埃及 和 日 本 等 。 大 型 电 
站 风机 市 场 占有 率 为 40% 左右。 动 叶 可 调 轴 流风 
机 处 于 国内 市 场 领 头羊 的 地 位 。20 世纪 80 年 代 以 
来 ,为 国内 20 万 kW 以 上 电站 提供 配套 风机 已 达 
5 000 余 台 , 为 国内 第 一 。 上 教 为 我 国电 站 事业 从 
小 到 大 的 发 展 ,做 了 许多 开拓 性 的 工作 ,在 大 型 电 
站 风机 设计 制造 方面 ,获得 了 全 行业 唯一 的 国家 质 
量 金奖 .国家 重大 技术 装备 一 等 奖 ,成 为 我 国电 站 
风机 国产 化 的 基地 ,并 一 直 保持 着 技术 和 市 场 的 领 
先 地 位 。2010 年 ,上 鼓 设 计 制 造 的 20 万 kW 以 上 大 
型 火电 机 组 送 风 机 、 引 风机 运行 可 靠 性 指标 在 国内 
主要 同类 型 厂家 中 排名 第 一 ,分 别 达到 94. 39% 和 
94.03% 。 实 现 了 企业 追求 的 “优质 规范 ”的 目标 。 
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(2) 优 势 产 品 一 一 工业 用 离心 风机 。 主 要 应 用 
于 冶金 .石化 ,建材 等 行业 ,如 冶金 烧结 机 、 转 炉 、 电 
炉 、 高 炉 、 石 化 裂解 炉 、 水 泥 回转 窑 等 。 市场 占 有 率 
约 10% 。 在 钢 厂 大 型 烧结 机 ,转炉 除尘 ,煤气 加 压 
方面 ,具有 传统 的 技术 优势 。 还 有 矿井 、 隧 起 .地铁 
专用 风机 等 优势 产品 。 

(3) 发 展 产品 。 以 大 型 脱硫 增 压 风机 为 主 , 主 
要 用 于 火电 环保 脱硫 和 冶金 钢 厂 环保 除尘 .环保 脱 
硫 等 新 兴 环 保 行业 。 新 开发 的 RTF 系列 .G125 系 
列 风 机 ,在 电厂 和 钢 厂 烧结 脱硫 用 风机 中 ,中 标 率 
50% 以 上 ,G125 系列 已 处 于 钢 厂 干 法 除 和 尘 系统 风 
机 的 垄断 地 位 。 大 型 脱硫 增 压 风机 市 场 占有 率 为 
35% 以 上 ,是 我 国电 站 脱硫 市 场 开发 最 早 的 企业 。 
还 有 为 石化 工业 和 船舶 工业 提供 高 效率 高 技术 含 
量 的 离心 压缩 机 和 配套 船舶 风机 。 

(4) 研 发 产品 。 用 于 第 四 代 核 电站 高 温 气 冷 堆 
核电 主 氨 风机 、 高 温 气 冷 堆 核 电 燃 料 球 输送 压缩 
机 ;火电 脱硫 、 脱 硝 新 型 风机 和 综合 利用 脱硫 配套 
生产 硫酸 用 离心 压缩 机 ,以 及 在 汽车 风 洞 风机 基础 
上 的 其 他 用 途 的 风 洞 风机 ;还 有 用 于 城市 污水 处 理 
的 单 级 高 速 离心 压缩 机 。 研 发 产品 ,当前 处 于 国内 
领先 地 位 。 

结构 调整 

为 了 强化 优势 ,上 鼓 加 快 经 济 结构 的 调整 ,从 
传统 制造 向 “制造 + 服务 ”转变 ,从 工业 风机 向 技术 
含量 更 高 的 产品 离心 压缩 机 和 新 一 代 核 电 产 品 发 
展 ,从 比较 优势 向 较 难 复制 的 优势 发 展 。 采 取 了 多 
种 调整 结构 的 战略 性 措施 。 

(1) 成 立 产 品 服 务 中 心 , 扩 大 服务 业务 。 将 原 
来 属于 市 场 技术 部 的 备件 科 、 用 户 服务 科 和 总 装 车 
间 的 修理 部 门 “三 合 一 ”, 集 中 起 来 ,2011 年 业务 能 
够 超 亿 元 。 坚 持 从 “单一 制造 ”向 “制造 + 服务 ” 转 
变 , 不 断 做 大 服务 业 , 除 扩大 修理 和 备件 生产 外 , 实 
施 从 厂 内 维修 ,发 展 到 用 户 现 场 维修 ;完善 服务 方 
式 ,积极 向 用 户 提供 系统 分 析 和 分 阶段 服务 模式 。 

(2) 开 展 风机 改造 新 业务 。 在 国家 “节能 减 
FE” RRA” 政策 指引 下 ,电厂 努力 降低 自 耗 
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电 , 将 对 原 有 风机 进行 节能 改造 ,上 鼓 深 入 挖掘 改 
造 业 务 ,努力 提高 风机 节能 效果 ,2011 年 改造 业务 
将 超过 1 亿 元 。 

(3) 加 大 出 口 产品 ,瞄准 海外 市 场 ,特别 是 印度 
火电 市 场 。 当 前 ,上 鼓 在 印度 的 产品 和 合同 数量 已 
有 300 多 台 ,2011 年 出 口 任务 4 亿 元 。 上 鼓 在 上 海 
电气 集团 股份 有 限 公司 的 支持 下 ,不断 巩固 和 扩大 
印度 市 场 ,并 从 通过 大 集团 公司 分 包 风 机 ,向 直接 
同 海外 用 户 承接 风机 合同 .服务 合同 的 方向 发 展 。 

(4) 抓 住 2011 FALE, BOA Pee. KR 
2011 年 已 有 订单 8.6 亿 元 ( 含 税 ) ,在 “十 二 五 ” 开 
局 年 ,要 实现 销售 收入 8.5 亿 元 目标 , 创 历史 新 高 。 
主要 做 好 五 项 重点 工作 。 人 名 市场 方面 。 进 一 步 巩 
固 传 统 优势 领域 ,积极 拓展 高 端 领域 和 服务 领域 ， 
通过 不 断 的 技术 改进 ,增强 电站 风机 等 工业 风机 的 
市 场 优势 ,保持 上 鼓 在 通风 机 领域 中 的 领头 羊 地 
位 。 发 挥 离心 压缩 机 的 潜在 优势 ,加 速 产品 技术 研 
发 和 市 场 拓展 ,提高 企业 发 展 速度 。 培 育 未 来 产业 
高 温 气 冷 堆 主 氨 风 机 (第 四 代 ) ,形成 产业 化 能 力 。 
结合 节能 环保 政策 , 抓 住 国家 支持 的 各 地 技术 改造 
项 目 ,抢占 电站 .冶金 脱硫 市 场 ,增强 企业 竞争 能 
力 。 拓 展 产业 领域 ,扩大 服务 产业 ,增强 工程 成 套 
和 系统 服务 ,提高 企业 盈利 能 力 。@@ 技 术 方面 。 坚 
定 不 移 走 “ 自主 开发 + 产 学 研 "” 的 道路 。 内 部 以 引 
进 培养. 留 住 人才 为 目的 ,制定 积极 有 效 的 激励 制 
度 。 外 部 以 项 目 为 抓 手 ,市 场 为 目标 , 积极 推进 产 
学 研 合 作 。 当 前 已 在 合作 中 的 项 目 涉及 3 所 国家 
重点 大 学 :与 清华 大 学 合作 的 高 温 气 冷 堆 项 目 .与 
上 海 同济 大 学 合作 的 风 洞 项 目 .与 上 海 交 通 大 学 合 
作 的 离心 压缩 机 项 目 。 图 成 本 方面 。 注 重 降 本 增 
效 工 作 的 持续 性 和 有 效 性 。 对 企业 内 部 二 三 线 人 
员 进 行 梳理 和 减员 ,充分 利用 社会 资源 ,降低 企业 
的 各 类 成 本 支出 ,同时 解决 企业 生产 能 力 平衡 问 
题 。 加 强 合同 审核 管理 ,提高 合同 质量 ,对 外 协 , 采 
购 的 价格 严格 执行 比价 制度 ,提升 企业 利润 空间 。 
持续 推进 产品 标准 化 .系列 化 .通用 化 的 工作 ,从 而 
使 企业 降 本 工作 得 到 进一步 的 落实 。@ 商 业 模 式 


方面 。 转 变 商业 运行 模式 , 走 制造 业 与 服务 业 相 结 
合 的 道路 。 在 承接 整 机 订单 同时 ,将 眼光 聚集 到 未 
来 利润 更 为 丰富 的 售后 服务 和 备品 备件 ,用户 的 风 
机 技术 改造 方面 。 逐 步 实现 "两头 在 内 .中 间 在 外 ” 
的 战略 思想 , 即 市 场 . 技 术 ,总装 试车 紧 握 手中 , 对 
低 端 制造 要 充分 利用 社会 资源 ,降低 企业 的 运营 成 
本 。 名 管理 改进 方面 。 首 先 要 做 好 人 力 资 源 工作 ， 
通过 制度 的 完善 和 规范 的 管理 ,做 到 留 企 业 所 需 之 
人 , 减 企业 不 需 之 人 。 加 强 各 类 培训 ,实现 人 员 素 
质 的 提升 ,用 工 成 本 的 降低 。 进 一 步 加 大 应 收 账 款 
和 资金 回笼 工作 的 力度 ,特别 是 对 到 期 质保 金 . 调 
试 秋 的 回笼 。 落 实 责任 制 和 考核 制 ,使 应 收 账 款 得 
到 有 效 控制 ,降低 企业 的 资产 风险 。 对 标 上 市 公司 ， 
通过 学 习 改 进 , 使 企业 管理 规范 有 序 ,进一步 防范 和 
规避 经 营 中 的 各 项 风险 , 走 持续 健康 的 发 展 之 路 。 

战略 目标 

上 茧 是 一 个 老 国 有 企业 ,在 风机 行业 中 ,是 国 
内 工业 风机 的 领头 羊 。 近 十 年 来 ,经 济 指标 从 年 产 
2 亿 元 上 升 到 年 产 8 亿 元 。 在 经 济 快速 发 展 的 今 
天 ,与 优势 企业 之 间 仍 存在 差距 ,在 企业 今后 的 发 
展 过 程 中 ,上 部 需要 有 新 的 思路 ,新 的 途径 ,并 立足 
企业 现状 ,发 挥 潜力 ,利用 优势 ,敢于 创新 ,敢于 突 
破 , 以 谋求 更 大 的 发 展 。 

. 未 来 发 展 之 道 一 一 看 清 问题 , 理 清 思路 ,重点 
实现 “ 四 个 创新 ”。 

技术 创新 。 加 快 高 端 产品 的 研发 ,包括 离心 压 
缩 机 和 高 温 堆 主 氨 风 机 等 ,形成 新 的 产业 化 发 展 
亮点 。 

市 场 创新 。 改 变 以 往 单 一 的 市 场 营 销 模式 , 研 
究 和 贴近 国家 政策 , 抓 大 不 放 小 ,拓展 海外 市 场 。 

管理 创新 。 通 过 科技 加 制度 的 管理 手段 ,提升 
企业 内 部 的 管理 水 平 ,提高 企业 经 济 运行 的 健康 
水 平 。 

转型 创新 。 由 单一 制造 业 向 “制造 + 服务 ” 转 
型 ,发 展 服务 产业 ,提升 工程 成 套 能 力 , 逐 步 扩 大 新 
的 产业 和 新 的 熏 利 增长 点 。 

“十 二 五 "发展 的 战略 规划 目标 是 “建成 三 个 


企业 概况 





ER” 

“科技 高 端的 上 鼓 ” 。 这 是 上 海地 理 位 置 和 资 
源 成 本 提出 的 必然 要 求 ,要 走 科 技 兴 企 之 路 ,走高 
端 经 营 之 路 ;要 实现 技术 创新 ,技术 领先 。 只 有 高 
技术 才 是 在 上 海 办 企业 的 根本 出 路 。 推 动 技 术 与 
市 场 的 紧密 结合 ,开发 具有 市 场 前 景 的 新 产品 、 先 
进 产 品 , 上 鼓 的 产品 设计 要 体现 出 高 科技 的 含 金 
量 。 要 实现 技术 人 才 中 领军 人 物 的 高 端 化 。 上 鼓 
的 生产 制造 要 体现 出 高 端 制造 的 特征 ,一 般 制 造 逐 
步 剥 离 出 去 ,实现 社会 资源 利用 最 大 化 。 上 鼓 高 端 
制造 的 装备 要 体现 出 标志 性 的 高 端 化 ,满足 高 端 制 
造 的 需要 。 

“优质 规范 的 上 鼓 ”。“ 优质 ”是 上 鼓 参 与 市 场 
竞争 的 优势 和 赖 以 生存 的 基础 。 如 果 上 部 的 产品 
FAS, RARARR, EE RAKES 
泽 。 扎 实 开 展 “ 卓越 绩效 管理 模式 ”, 提 升 名 牌 产 品 
的 质量 深度 ,提高 员工 主动 创 优 产品 的 意识 和 为 用 
户 认 真 负责 的 服务 意识 。“ 规 范 ” 的 上 鼓 , 则 表示 通 
过 加 强 企 业 管 理 , 做 到 管理 规范 ,内 部 做 事 按 标准 
执行 ,各 个 岗位 的 员工 都 知道 自己 所 应 当 遵 守 的 各 
类 规范 ,这 样 的 企业 才能 保证 产品 的 高 质量 。 要 按 
上 市 公司 的 标准 ,深化 ERP 管理 ,实现 先进 管理 理 
念 与 科技 手段 的 高 度 结合 ,依靠 科技 手段 来 实现 更 
规范 的 管理 。 

“整洁 和 谐 的 上 鼓 " 。 要 做 到 整洁 的 车 间 .整洁 
的 厂区 整洁 的 工作 环境 ,要 深入 开展 “班组 安全 标 
准 化 ”工作 ,实现 安全 文明 生产 清洁 生产 ,达到 国 
内 行业 一 流 的 现场 管理 水 平 。 厂 区 绿化 要 体现 更 
加 美化 的 感觉 。“ 和 和谐” 的 上 鼓 , 强 调 干部 之 间 的 团 
结 ,员工 之 间 的 团结 ,强调 局 部 利益 服从 全 局 利益 。 
重点 突出 对 职工 的 关心 ,开展 凝聚 力 工程 ,固定 并 
ERREA ERE Pb CRA, Biba THRE 
ERR BR ER | 

上 鼓 预计 用 五 年 的 时 间 , 工 业 总 产值 达到 12 
亿 元 。 实 现 目标 分 为 三 步 走 : 

第 一 步 ,做 稳 做 健康 ,加 强 企 业 各 项 管理 ,按照 
上 市 公司 的 要 求 ,健全 内 部 管理 。 要 抓 好 2011 年 起 
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步 年 .开局 年 ,目标 是 完成 产品 销售 收入 8. 5 亿 元 。 
第 二 步 ,到 第 三 年 ,目标 是 要 走向 做 大 做 强 , 产 
值 达 到 并 超过 10 亿 元 ,科技 创新 和 高 端 制 造 有 较 好 
效果 ,离心 压缩 机 超 亿 元 ,产品 质量 和 行为 规范 有 明 
显 提升 ,环境 美化 以 及 企业 和 谐 处 处 可 见 。 
第 二 步 ,五 年 后 ,在 辛勤 的 努力 下 “三 个 上 焉 ” 


初 匈 成 效 ,保持 并 巩固 国内 大 型 工业 风机 领头 羊 地 
位 ,离心 压缩 机 产值 达到 2 亿 元 ,并 成 为 国内 名 有 牌 ， 
工业 总 产值 达到 12 亿 元 。 五 年 实现 增幅 50% ,与 
上 海 电 气 集团 股份 有 限 公 司 的 发 展 速 度 保持 同步 ， 
为 上 海 电气 集 团 股 份 有 限 公 司 进 入 世界 500 强 做 
出 上 求人 的 贡献 。 





2010 年 , 受 国际 金融 危机 的 影响 ,重庆 江北 机 
械 有 限 责任 公司 面临 新 的 困难 和 挑战 ,公司 经 营 集 


团 带 领 全 体 员工 坚定 信心 . 迎 难 而 上 、 同 心 协 力 、 锐 
意 进取 ,坚持 “市 场 扩 份额 ,生产 强 支 撑 , 技 术 升 优 
势 ,管理 突 精细 ,品牌 显 实 力 , 项 目 促 发 展 ” 的 公司 
方针 ,冷静 应 对 、 果 敢 决 策 积极 工作 ,市 场 营销 有 
创新 .生产 能 力 有 提升 .技术 进步 有 实绩 、 质 量 兴 企 
有 实效 ,实现 了 生产 经 营 稳 步 发 展 ;3 900 万 元 技 改 
高 效 推进 ,公司 发 展 更 添 动力 ;精细 管理 更 加 深入 ， 
企业 运行 更 加 有 序 ; 队伍 建设 文化 创建 进一步 凝 
聚 了 企业 “精神 ”。 

2010 年 ,公司 主要 经 济 指标 仍然 保持 了 上 升 趋 
势 ,当期 订货 28 893 万 元 ,同比 增长 4.69%, EB 
产品 离心 机 产量 685 台 ( 套 ) ,同比 减少 4 台 ( 套 ); 
完成 工业 总 产值 25 262 万 元 ,同比 增长 14. 2% ; 完 
成 工业 增加 值 6 320 万 元 ,同比 下 降 9.46% ;实现 
销售 收入 25 231 万 元 ,同比 增长 14. 69% ;实现 利 
润 总 额 1 653 万 元 ,同比 增长 25. 04% 。 

2010 年 ,公司 技术 中 心 以 市 场 为 导 同 , 以 满足 
用 户 需 要 为 目的 ,全 年 完成 新 产品 设计 5 项 ;投入 
试制 5 项 ;技术 攻关 项 目 6 项 ;完成 新 工艺 、 新 技 
AR .新 材料 推广 应 用 10 项 ;全 年 新 产品 产值 率 达 到 
70% 以 上 ;完成 双 革 四 新 、 节 能 降 耗 76 项 ;获得 4 
项 实用 新 型 专利 。GKH1800 一 N 型 虹吸 刮刀 件 料 
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离心 机 获 重庆 市 市 政府 优秀 新 产品 奖 。 

2010 年 5 月 ,公司 “技术 创新 ,保质 扩 能 " 技 改 
项 目 成 功 争取 到 了 重庆 机 电 股 份 有 限 公 司 3 900 万 
元 资金 ,10 月 底 ,已 完成 公开 招标 项 目 18 项 ,内 部 
招标 项 目 13 项 ,招标 和 邀 标 采 购 项 目 金 额 达 
2 689. 5 万 元 , 占 3 900 万 元 的 68. 96% ,年 底 将 完成 
总 项 目 80% 的 工作 量 。 随 着 振动 时 效 机 技术 中 心 
三 维 软 件 及 计算 机 等 技 改 设备 的 陆续 到 位 , 技 改 效 
果 正 在 逐步 显现 。“ 技 术 创新 .保质 扩 能 ” 技 改 项 目 
是 公司 有 史 以 来 最 大 的 一 次 技 改 投入 ,将 对 公司 未 
来 的 发 展 打 下 良好 的 基础 。8 月 ,公司 于 2008 年 启 
动 的 “大 化 工 用 关键 设备 一 一 分 离 机 械 产业 化 技术 
改造 项 目 ” 经 过 多 方 努 力 正式 获得 国家 发 展 和 改革 
委员 会 批准 ,获得 项 目 资金 606 万 元 。 该 项 目的 成 
功 获 批 , 印证 了 公司 在 国内 同行 业 中 的 代表 性 
地 位 。 

2010 年 ,公司 精细 管理 更 加 深入 。 中 切实 做 好 
降 本 工作 。 初 步 建 立 了 以 财务 分 析 为 主体 , 以 技 
术 、 生 产 为 主要 环 市 的 成 本 管控 体系 ,进一步 强化 
了 公司 物资 计划 、 能 源 管 理 . 价 格 核 算 、 质 量 管理 、 
安全 管理 ,现场 6S 管理 .设备 管理 .库存 管理 及 财 
务 管理 等 基础 管理 工作 。 积 极 做 好 铸 钢 分 厂 .总 装 
车 间 循 环 用 水 的 改造 工作 , ERRER. OFE 
了 管理 内 控 体 系 的 清理 工作 ,全 年 清理 、 修 订 和 完 


善 内 控制 度 44 个 。 其 中 ,新 制订 了 《商业 秘密 管理 
暂行 办 法 》 等 内 控制 度 $ 个 。@ 积 极 开展 内 部 效能 
监察 和 内 部 审计 。 全 年 重点 围绕 项 目 建设 、 工 时 定 
额 \. 内 控 体系 ,效能 监察 立项 36 个 ,涉及 金额 近 
2 800 万 元 ,内 部 审计 立项 29 个 ,涉及 金额 3 900 多 
万 元 ,起 到 了 加 强 内 部 管理 ,规范 内 控 体 系 的 作用 。 
加 强 应 收 账 款 的 催收 工作 。 销 售 、 财 务 等 部 门 联 
合 行动 ,通过 聘请 律师 绩效 激励 等 方式 ,加 大 了 应 
收 账 款 的 催收 力度 。 避 加 强 了 售后 服务 工作 。 因 
产量 的 不 断 增加 ,给 公司 售后 服务 工作 带 来 了 压 
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Hi ,公司 为 保证 售后 服务 工作 质量 ,抽调 了 技术 实 
力 强 的 工程 技术 人 员 充 实 售后 服务 工作 ,同时 加 强 
对 售后 服务 人 员 服 务 意识 的 教育 ,提高 他 们 的 工作 
责任 心 ,使 售后 服务 得 到 了 加 强 。2010 年 全 年 完成 
了 国内 外 调试 维修 632 台 ( 套 ) ,满足 了 用 户 的 要 
求 , 也 赢得 了 用 户 的 肯定 和 好 评 。 他 开展 知识 产权 
保护 工作 ,邀请 当地 工商 部 门 的 有 关 人 员 到 公司 进 
行 相关 培训 。“ 川江 ”商标 已 获得 重庆 市 “著名 商 
标 ” ,启动 了 “川江 ”创建 中 国 驰名 商标 的 申报 工 
作 。 继 续 做 好 产品 技术 专利 的 申报 和 保护 工作 。 





江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 ( 前 身 是 江苏 神通 
阀门 有 限 公 司 ) 于 2007 年 6 月 14 日 正式 注册 成 
立 ,注册 资本 7 800 万 元 ;2010 年 6 月 23 日 在 深圳 
证 券 交 易 所 成 功 上 市 ,注册 资本 增 至 10 400 万 元 。 

公司 是 中 国 通用 机 械 工业 协会 阀门 分 会 副 理 
捉 长 单位 ,全 国 阀 门 标准 化 技术 委员 会 蝶 隅 工作 组 
组 长 单位 、 中 石化 设备 资源 市 场 成 员 单 位 .江苏 省 
立 门 行业 协会 副 理 事 长 单位 宝钢 设备 与 备件 联合 
研制 供应 中 心 成 员 单位 .国家 级 高 新 技术 企业 。 公 
司 拥 有 民用 核 安全 设备 设计 许可 证 和 制造 许可 证 ， 
通过 了 ISO 9001: 2000 质 量 管理 体系 ISO 14000 环 
保 体系 、18000 职业 健康 体系 及 美国 石油 学 会 API 
等 权威 认证 。 

公司 坐落 于 司 东 市 南阳 镇 ,厂区 占 地 面积 12 
万 m ,建筑 面积 $.8 万 m ,设施 齐全 ,交通 便捷 。 

公司 专业 从 事 冶 金 .核电 特种 阀门 的 研发 、 生 
产 和 销售 ,是 国内 冶金 .核电 阀门 的 主要 生产 基地 
之 一 。 公 司 现 生产 球阀 .蝶阀 及 各 类 冶金 、 核 电 专 
用 阀门 共 90 多 个 系列 ,2 000 多 个 规格 ;阀门 公称 
通 径 8 ~5 000mm ,公称 压 力 0.01 ~6.4MPa; 产 品 


主要 特点 :大 口径 \、 耐 腐蚀 、 耐 高 温 、 耐 磨损 和 机 电 
仪 一 体 化 。 

公司 致力 于 球阀 .蝶阀 及 冶金 .核电 等 专用 效 
门 的 科学 化 .专业 化 .精细 化 的 生产 、 研 发 工作 , 坚 
持 “ 立 是 冶金 .发 展 核 电 、 致 力 环保 、 扩 大 出 口 ” 的 市 
场 定 位 ,追求 “制造 一 流产 品 .造就 一 流 人 才 、 创 建 
一 流 企业 ”的 发 展 目标 ;始终 贯彻 科技 兴 上 三 的 发 展 
方针 , 坚持 以 市 场 和 客户 需求 为 新 技术 .新 产品 人 研 
发 的 主导 方向 ,通过 引进 专业 人 才 增加 技术 投入 ， 
实现 技术 创新 和 技术 升级 ;坚持 “质量 第 一 、 用 户 至 
上 ”的 经 营 方针 ,把 产品 质量 视 作 企业 的 “生命 ”， 
把 用 户 视 作 "上 帝 ” ,急用 户 之 所 急 , 想 用 户 之 所 想 。 

随 着 公司 规模 的 不 断 扩大 ,产品 市 场 占 有 率 的 
不 断 提 高 ,企业 销售 产量 .销售 收入 .利润 税金 均 
持续 增长 。2008 年 2009 年 .2010 年 分 别 实现 销售 
产量 9 500t,10 650t,15 670t; 实 现 销 售 收 入 3. 01 亿 
元 .3.28 亿 元 、3.51 亿 元 ;实现 利润 3 601 万 元 、 
4 851 万 元 5 321 万 元 ;上 缴 税金 1 803 万 元 .3 018 
万 元 .2 754 万 元 。 公 司 生 产 经 营 状 况 稳 定 , 发 展 态 
势 迅 猛 。 为 满足 用 户 对 产品 的 需求 ,公司 投入 


141 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 


7 800 万 元 实施 技 改 , 努 力 提 高 产品 装备 水 平和 生 
产能 力 , 其 中 ,投资 000 万 元 进行 精密 铸造 车 间 改 
造 和 购置 加 工 中 心 .数控 车 床 、 数 控 钼 床 等 生产 设 
备 ;投资 4 800 万 元 扩大 核电 立 门 生产 能 力 。 

公司 生产 .研发 的 大 量 球阀 .蝶阀 及 冶金 .核电 
等 专用 阀门 在 国内 核电 站 和 大 中 型 钢铁 企业 中 均 
得 到 了 广泛 应 用 ,为 国内 一 大 批 冶金 和 核电 重点 工 
程 项 目 提供 了 性 能 卓越 的 产品 及 完善 的 技术 支持 。 

近年 来 , 随 着 新 能 源 的 广泛 开发 和 利用 ,公司 
在 狠 抓 冶金 研发 的 同时 也 开始 积极 摸索 和 投入 对 
核电 阀门 的 研发 , 借 国家 “十 一 五 ”核电 站 发 展 规 划 
的 机 遇 , 将 核电 作为 企业 发 展 的 一 大 战略 选择 ,从 
国内 第 一 座 核电 站 一 一 秦山 核电 站 核 级 蝶阀 ER BN 
产品 的 唯一 供 货 商 开始 ,战胜 了 包括 法 国 AMRI 公 
司 在 内 的 众多 国外 知名 竞争 对 手 ,先后 在 各 核电 
站 核电 公司 国际 招标 中 成 功 中 标 ,为 秦山 一 期 \ 二 
期 .三 期 核电 工程 ,连云港 田 湾 核电 工程 ,广州 岭 澳 
核电 工程 ,福建 福清 核电 公司 ,宁德 核电 公司 , 方 家 
山 核 电 项 目 ,中国 核 动力 研究 设计 院 , 辽 宁 红 沿 河 
核电 站 ,海南 昌江 核电 公司 ,浙江 三 门 核电 站 ,山东 
海 阳 核电 站 ,北京 401 所 以 及 国家 援 建 项 目 巴 基期 
坦 恰 希 玛 核电 工程 等 诸多 重大 工程 提供 了 专用 核 
级 蝶阀 .球阀 KUR 海水 阀门 等 产品 。 公 司 作为 岭 
澳 核电 二 期 工程 首 批 核 级 阀门 国产 化 企业 ,成 为 国 
内 各 核电 工程 项 目 唯 一 核 级 蝶 隅 、 球 阀 设 备 供 货 
商 。 公 司 生产 的 核电 专用 阀门 在 国内 核电 市 场 占 
有 率 已 达到 90% 以 上 。 

公司 高 度 重 视 新 能 源 领域 的 技术 创新 。 
2008 ~2010 年 ,公司 完成 符合 高 新 技术 领域 “新 能 
源 及 节能 技术 ,资源 与 环境 技术 ,高 新 技术 改造 传统 
产业 ”的 研发 项 目 18 个 ,完成 成 果 转 化 项 目 18 项 ， 
均 已 形成 自主 知识 产权 产品 ,其 中 3 个 被 认定 为 省 
高 新 技术 产品 ,两 个 已 通过 科技 成 果 鉴 定 ,两 个 项 目 
被 列 人 国家 重点 新 产品 计划 。 近 3 年 ,公司 获 授 权 
专利 69 件 , 其 中 发 明 专 利 两 件 ,实用 新 型 专利 67 件 。 

由 公司 自主 研发 的 核 级 蝶阀 .球阀 在 国内 同类 
产品 中 处 于 优势 地 位 。2007 年 ,公司 与 中 广 核 工程 
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有 限 公司 联合 研发 “ 百 万 千瓦 级 核电 站 安全 这 隔离 
阀 ”, 并 成 功 通过 机 械 工 业 联 合 会 .国家 发 展 和 改革 
委员 会 .国家 核 安全 局 等 权威 机 构 的 联合 鉴定 ,为 国 
内 核电 站 建设 充分 实现 国产 化 迈 出 了 坚实 的 一 步 。 

2008 年 ,公司 被 批准 建立 省 级 工程 技术 研究 中 
心 一 一 江苏 省 核电 立 门 工程 技术 研究 中 心 , 下 设 三 
个 研究 室 样机 制造 车 间 和 试验 中 心 ;2009 年 ,被 批 
准 建立 “博士 后 科研 工作 站 ”;2010 年 ,与 中 科 华 核 
电 技 术 研 究 院 有 限 公司 共 建 企业 研 究 院 一 一 江苏 
(神通 ) 核 电 了 阀门 研究 院 , 取 得 较 好 成 效 。 

公司 始终 坚持 以 质量 求生 存 的 理念 ,规范 质量 
控制 的 全 过 程 ,做 到 从 原材料 采购 .材料 检验 . 壳 体 
探伤 检测 和 生产 过 程控 制 均 有 章 可 循 ,有 据 可 查 。 
公司 严格 按照 国内 、 国 际 标准 和 客户 的 特殊 要 求 进 
行 生 产 , 并 接受 客户 驻 厂 监 造 。 为 进一步 提高 产品 
质量 ,公司 先后 投资 800 万 元 引进 PDM 数据 库 管 
HAA SOLIDWORKS 三 维 设计 软件 .ANSYS 有 限 
元 分 析 软 件 及 光谱 分 析 仪 等 研发 软件 和 检测 设备 
用 于 辅助 生产 。 近 年 来 ,公司 顺利 通过 南通 市 质量 
监督 所 进行 的 产品 抽检 检验 ,各 项 技术 参数 及 执行 
标准 均 符合 要 求 。2010 年 公司 产品 获得 美国 石油 
学 会 API 权威 认证 证 书 。 

公司 高 度 重视 科技 人 才 的 培养 和 引进 。 为 不 
新 提高 科技 人 员 的 创新 能 力 ,公司 聘请 了 徐 大 懋 、 
IH Ay Be Bie SS 10 多 位 专家 担任 技术 顾问 ,定期 对 
公司 科技 人 员 进 行 培 训 并 指导 新 产品 开发 。 引 进 
帅 剑 云 博士 , 获 * 江苏 省 高 层次 创新 创业 人 才 引 进 
计划 "立项 文 持 。3 年 来 ,公司 采用 请 进来 .送出 去 
及 内 部 培训 等 方式 ,先后 组 织 科技 人 员 参 加 了 近 百 
期 .2 000 多 人 次 的 培训 学 习 。 每 年 组 织 人 员 去 全 
国 各 大 高 等 院 校 招 聘 大 量 的 优秀 人 才 , 用 深厚 的 神 
通 文 化 .真切 的 人 文 关怀 吸引 了 越 来 越 多 优秀 人 才 
加 人 神通 大 家 庭 。 公 司 现 有 员工 619 人 ,其 中 高 级 
职称 6 人 .中 级 职称 17 人 ,设计 、 研 发 人 员 63 A, 
阀门 销售 人 员 56 人 ,产品 质保 人 员 8 人 ,这 些 专业 
的 人 才 队 伍 为 提升 企业 的 核心 竞争 力 发 挥 了 至 关 
重要 的 作用 。 





企业 概况 





昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公 司 成 立 于 1998 Æ, 
是 西南 地 区 最 大 的 集 专 业 研发 .生产 和 销售 耐 腐 
蚀 、 耐 磨 蚀 、 耐 高 温 硫 酸 、 磷 复 肥 ` 石 油 化 工 .有 色 治 
炼 、 矿 山 用 泵 和 阀门 及 各 式 管 模式 分 酸 器 等 配套 产 
品 为 一 体 的 高 新 技术 企业 。 公 司 通过 了 ISO 
9001: 2008 质 量 管理 体系 认证 、ISO 14001: 2004 环 
境 管理 体系 认证 ,荣获 “云南 省 民营 百 强 企业 ”、 
“云南 省 创新 型 企业 ” “云南 省 省 级 技术 中 心 ”、 
“高 新 技术 企业 " “云南 最 具 成 长 性 民营 企业 ”、 
“全 国 机 械 工业 质量 效益 型 先进 企业 ” “云南 省 省 


级 成 长 型 中 小 企业 “等 20 BSR “RRA” ER 


标 被 评 为 云南 省 著名 商标 。 产 品 广泛 应 用 于 国内 
磷 化 工 、 有 色 冶 金 . 石 油 化 工 、 煤 化 工 等 行业 ,并 出 
ORE REE .越南 .埃及 ,土耳其 伊朗. 刚果、 网 
果 金 和 印度 等 国家 , 深 受 用 户 好 评 。 

公司 占 地 面积 6 万 m, 现 有 员工 300 人 ,年 生 
产能 力 达 20 000 台 ( 套 ) 。 拥 有 1 条 年 产 3 000t 不 
锈 钢 件 铸件 树脂 砂 生 产 线 ; 双 联 联动 1. 5t 中 频 感应 
炉 ,最 大 出 炉 不 锈 钢 液 达 4. 5t; 260kW., 110kW., 
45kW 大 型 台 车 式 晶闸管 热处理 炉 各 1 台 ; 吊 钩 式 
MIREI 2 台 ; 特 种 合金 钢 的 理化 分 析 仪器 、 落 地 
式 直 读 光谱 分 析 仪 各 1 台 ; 大 型 的 数控 炙 床 ARE 
De ,数控 磨床 等 各 式 精 密 加 工 设备 200 余 台 ,最 大 机 
加 工 直径 可 达 Sm, 最 大 加 工 工件 长 Sm; G6. 3 静 平衡 
及 G2. 5 动 平衡 试验 设备 各 1 台 ; 水 静 压 试验 设备 符 
& GB/T 3216 一 2005《 回转 动力 泵 “水 硫黄 力 性 能 验 
收 试验 1 级 和 2 级 》1 级 精度 试验 台 标 准 。 

公司 生产 的 硫酸 装置 用 泵 有 JHB 系列 高 温 浓 
硫酸 液 下 泵 JHG 系列 低温 位 热能 回收 循环 酸 友 、 
JHL 系列 高 温 硫 黄 液 下 泵 .JHXL 系列 悬臂 式 高 温 
硫黄 液 下 泵 JHC 系列 标准 化 工 泵 及 JHN 系列 便携 


式 液 下 泵 等 。 磷 复 肥 装置 用 条 有 JFZ 系列 卧 式 耐 
Js oh nt BS aE HZ 系列 卧 式 化 工 轴 流 泵 、JLHZ 系 
TR JW RIETER JLF 系列 
立 式 耐 腐蚀 耐 磨 蚀 泵 、JLZ A Fl) Te RE, JFZ 
(T AJENA A R E R JAN 系列 卧 式 高 扬 
程 耐 腐蚀 耐 磨 蚀 泵 及 JZJ AVES 

2002 年 以 来 ,公司 生产 的 大 型 JHB 型 高 温 浓 
硫酸 液 下 有 泵 已 在 40 万 ~ 80 万 Va 硫黄 制 酸 装 置 和 
30 万 ~70 万 Va 冶炼 烟 气 制 酸 装 置 中 得 到 应 用 ,市 
场 占有 率 达 90% ,成 为 国内 大 型 硫酸 装置 用 倘 的 首 
选 品牌 。JHB 1400—25 型 泵 应 用 于 云天 化 国际 三 
环 化 工 有 限 公 司 60 万 ta 硫黄 装置 中 的 一 吸 塔 ， 
JHB 1500—25 型 泵 应 用 于 云南 富 瑞 化 工 有 限 公司 
80 万 ta 硫黄 制 酸 中 的 干 吸 塔 ,JHB 1400—30 HWE 
应 用 于 弛 宏 锌 钳 股份 有 限 公司 80 万 t/a 锌 冶炼 烟 气 
制 酸 装置 ,JHB 1500—25 型 泵 应 用 于 江西 铜 业 公 司 
贵 溪 冶炼 厂 硫酸 系统 70 万 ta 铜 冶炼 烟 气 制 酸 装置 
的 一 吸 塔 和 二 吸 塔 ,JHB 1600—30 型 泵 应 用 在 安徽 
铜 都 铜 业 金 昌 冶 炼 厂 ,JHB 1800 一 24 型 泵 应 用 于 山 
东阳 谷 祥 光 铜 业 有 限 公 司 70 万 tVa 烟 气 制 酸 装 置 ， 
JHB 2400—23 型 泵 应 用 于 金川 集团 有 限 公 司 化 工 
J 53 万 ta 铜 冶炼 烟 气 制 酸 装置 中 的 干 吸 塔 。 

JFZ JHZ JLHZ JW JZ] FRIAR MEENE 
已 成 功 应 用 在 云天 化 国际 化 工 富 瑞 分 公司 30 Fa t/a 
BERR .60 万 VaDAP 等 装置 ,云天 化 国际 化 工 云 峰 分 
公司 2 x (10 +7) 万 ta 磷酸 装置 .44 万 t/aDAP、 
MAP 及 NPK 装置 ,云南 弘 祥 化 工 有 限 公 司 3 «7.5 
万 UVa 湿 法 磷酸 装置 、10 万 ta 重 钙 装置 .2 x 15 万 
t/aDAP 装置 ,湖北 宣化 化 工 股 份 有 限 公 司 40 万 ta 
磷酸 装置 .80 万 tVaDAP 装置 ,湖北 大 江 化 工 ( 集 
团 ) 有 限 公 司 10 万 Va 磷酸 ,襄樊 泽 东 化 工 有 限 公 
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司 7.5 万 ta 磷酸 装置 .15 万 taMAP 装置 ,中 化 重 
庆 涪 陵 化 工 有 限 公司 3 x 10 万 ta 磷酸 装置 3 x 30 
万 ta 磷 贸 装置 .24 万 ta 合成 所 装置 ,青海 云天 化 
国际 化 肥 有 限 公 司 15 万 ta 磷酸 、30 J t/a Be ee , YT. 
苏 绿 陵 润 发 化 工 有 限 公 司 20 万 t/a 粉 状 MAP 工程 ， 
内 蒙古 齐 华 矿业 有 限 责任 公司 20 J taR He Be 
10 万 Va 磷酸 装置 ,甘肃 他 福 化 工 有 限 责 任 公司 30 
万 ta 磷酸 装置 .10 Jra RRE T, 

2010 年 2 月 ,公司 生产 的 第 一 台大 型 低温 位 热 
能 回收 装置 的 循环 酸 泵 (JHG 1840—19) 及 JSB 合 
金 材料 成 功 应 用 于 云天 化 国际 化 工 红 磷 分 公司 80 
万 ta 硫黄 制 酸 装置 中 的 HRS 吸收 塔 ;2011 年 4 


月 ,JHG 1475 一 16 成 功用 于 云天 化 国际 化 工 三 环 
分 公司 60 万 Va 硫黄 制 酸 装置 低温 位 热能 回收 系统 
(HRS) ;云天 化 国际 化 工 云 峰 分 公司 的 30 万 tVa 硫 
酸 装置 的 低温 余热 回收 项 目 (JCG 840 一 16) .云南 
ARSE DAWA BEA] 80 万 ta 硫黄 制 酸 装置 低温 
余热 回收 项 目 (JHG 1450—20) ,湖北 新 洋 丰 肥 业 股 
份 有 限 公 司 20 万 ta 硫黄 制 酸 装 置 低温 余热 回收 项 
目 (JHG 550—18 ) 等 均 选 用 公司 生产 的 JHG 系列 
低温 位 热能 回收 循环 酸 泵 。 

汞 是 硫 磷 装置 中 的 心脏 设备 , 随 着 公司 研制 的 
硫 磷 装置 用 和 泵 不 断 推广 应 用 ,将 对 我 国 硫 磷 化 工装 
置 做 出 贡献 。 





2010 年 是 “十 一 五 ”的 收 官 之 年 ,也 是 山东 华 
成 集团 有 限 公司 实现 跨越 式 发 展 的 一 年 。 公 司 精 
密 减 速 机 及 风力 发 电 增 速 齿轮 箱 项 目 顺利 竣工 投 
产 ,高 起 点 ,高 标准 地 建成 了 世界 一 流 的 工厂 ;水 环 
真空 蔷 产 品 研发 能 力 继续 增强 , 成 功 设计 出 
2BEC130 特大 型 水 环 真 空 采 ,用 科技 进步 引领 国内 
同行 业 的 发 展 ; 连 杆 产品 的 产销 量 翻 了 两 番 , 从 产 
量 到 质量 实现 了 历史 性 的 突破 。 

坚持 科技 创新 ,积极 调整 产品 结构 

科技 创新 孕育 新 突破 ,产品 升级 实现 新 跨越 。 
公司 依靠 科技 支撑 ,通过 自主 创新 ,成 功 研制 出 
2BEC80 .2BEC87 、2BEC100、2BEC110、2BEC120 和 
2BEC130 6 种 规格 的 特大 型 水 环 真 空 人 汞 ,填补 了 国 
际 空白 ,技术 指标 处 于 国际 领先 水 平 ,创造 了 世界 
水 环 真 空 泵 发 展 的 新 纪录 。 公 司 还 成 功 地 设计 了 
飞机 上 的 风 洞 结 冰 试验 和 时 速 400km 以 上 高 速 列 
车 穿越 隧道 的 模拟 试验 。 

公司 以 市 场 为 导向 , 靠 自己 的 努力 和 实力 ,水 
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环 真空 稍 的 产销 量 连 续 8 年 位 居 行 业 首 位 , 连 杆 产 
品 连 续 多 年 成 为 潍 柴 动力 股份 有 限 公 司 上海 柴油 
机 股份 有 限 公司 的 最 佳 供 应 商 。 公 司 始终 站 在 市 
场 需求 和 科技 进步 的 最 前 访 , 走 科技 兴 企 之 路 ,用 
科技 创新 引领 科技 进步 ,促进 企业 实现 超常 规 、 跨 

以 项 目 建设 为 突破 ,为 企业 发 展开 辟 新 空间 

为 实现 企业 的 跨越 式 发 展 ,公司 按照 国家 装备 
制造 业 振兴 规划 和 国家 新 能 源 战 略 的 发 展 要 求 ,经 
过 大 量 市 场 调研 和 反复 论证 ,瞄准 国际 最 高 水 平 的 
同类 产品 ,投资 16. 8 亿 元 兴建 大 型 精密 减速 机 及 
风力 发 电 增 速 齿轮 箱 项 目 。 

我 国 高 端 减 速 机 市 场 长 期 被 德国 弗 兰 德 公司 、 
SEW 集团 及 美国 福 殉 公司 、 日 本 住友 重 机 机 械 株 
式 会 社 等 几 家 国外 独资 公司 占领 ,而 生产 高 端 减速 
机 的 重庆 齿轮 箱 有 限 责任 公司 和 南京 高 精 传动 设 
备 制造 集团 有 限 公 司 主要 生产 特 型 .异型 减速 机 ， 
不 生产 标准 型 减速 机 。 我 国 高 端 减速 机 产品 有 300 


亿 元 的 市 场 ,风力 发 电 增 速 齿轮 箱 产品 有 近 200 亿 
元 的 市 场 , 并 且 每 年 都 在 以 20% 的 速度 增长 ,产品 
的 市 场 前 景 非常 广阔 。 

新 建 的 精密 减速 机 及 风力 发 电 增 速 齿轮 箱 项 
目 符合 国家 产业 政策 ,引进 了 世界 最 先进 的 、 第 一 
品牌 的 德国 弗 兰 德 技术 、 霍 夫 勤 齿轮 磨 齿 机 、 克 林 
贝 格 齿轮 检测 仪 和 温 泽 三 坐标 测量 机 ,奥地利 爱 协 
林 热 处 理 生 产 线 ,美国 格 里 森 锥 齿轮 磨 齿 机 及 世界 
一 流水 平 的 日 本 三 葵 加 工 中 心 , 开 发 和 制造 各 类 传 
动 设备 . 增 速 齿轮 箱 和 风力 发 电机 组 。 该 项 目 代 表 
了 国内 同行 业 的 最 先进 水 平 , 填 补 了 山东 省 空白 。 
项 目 建成 达 产 后 可 年 产 传动 设备 2 万 台 , 增 速 齿 轮 
箱 2 000 台 ,风力 发 电机 组 200 套 , 年 实现 销售 收入 
60 亿 元 ,利税 20 亿 元 。 项 目 规 划 占 地 面积 33 万 
m (500 亩 ) ,一 期 工程 已 于 2010 年 7 月 投产 ,生产 
经 营 形势 特别 好 。 产 品 定位 为 全 部 替代 德国 产品 ， 
为 提升 我 国 的 减速 机 水 平 黄 定 了 坚实 基础 。 

积极 引进 和 培育 人 才 , 为 企业 发 展 提供 不 竭 动力 

多 年 来 ,公司 十 分 重视 人 才 队 伍 建 设 ,积极 引进 
和 培育 人 才 ,壮大 科研 人 员 队 伍 。 一 方面 ,公司 从 大 
学 里 请 来 教授 为 技术 人 员 授 课 , 把 大 学 的 课堂 搬 进 
了 企业 ,聘请 行业 内 的 技术 专家 到 公司 从 事 工作 或 


指导 工作 ; 男 一 方面 ,公司 选派 大 量 技术 人 员 、 生 产 


人 员 到 国外 公司 .国内 同行 业 先进 公司 去 学 习 、 培 
训 。 公 司 通 过 “请 进来 .走出 去 ”的 人 才 战 略 , 不 断 壮 
大 了 科研 人 员 队 伍 , 增 强 了 科研 实力 ;鼓励 技术 人 员 
进行 新 技术 的 应 用 .新 产品 的 开发 .新 工艺 的 改进 ; 
或 励 科技 人 员 多 出 成 果 , 多 创 效 益 , 通 过 这 一 系列 的 
激励 手段 ,有 效 调动 了 科技 人 员 科 技 创新 的 积极 性 
和 主动 性 ,不断 增 强 了 科 人 研 开发 实力 。 归 绪 起 来 , 公 
司 的 发 展 靠 的 是 事业 留 人 ,感情 留 人 、 待 遇 留 人 , 公 
司 成 功 发 展 的 秘诀 就 是 "人 才 + 政策 ”。 

重视 企业 管理 ,促进 企业 健康 持续 发 展 

企业 管理 事 关 企业 的 长 远 发 展 , 是 推进 企业 葛 
争 力 提 高 ,促进 企业 经 济 效益 增长 的 基础 条 件 。 作 
为 一 个 由 国有 企业 改制 后 成 立 的 民营 企业 集团 , 公 
司 按照 现代 企业 制度 深化 改革 .转化 机 制 ,不断 开 
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展 管理 创新 .技术 创新 和 制度 创新 工作 。 公 司 高 度 
重视 做 好 现场 管理 工作 ,严格 按照 《机 械 工 业 管 理 
基础 工作 规范 化 达标 企业 》 评 价 标准 ,依据 企业 发 
展 战略 , 以 信息 化 管理 为 基础 ,建立 了 完备 的 生产 
管理 体系 。 通 过 应 用 先进 的 ERP 系统 , 抓 好 物流 
管理 ,盘活 生产 链 , 大 大 提高 了 生产 效率 ;通过 强化 
6S 管理 制度 的 落实 ,加 强 了 现场 控制 ,营造 了 良好 
的 车 间 环 境 ;通过 加 强 职工 教育 培训 ,制定 科学 的 
奖惩 制度 和 激励 措施 ,调动 了 员工 的 积极 性 ,提高 
了 员工 素质 ,实现 了 人 本 管理 ;通过 突出 安全 与 环 
境 管理 重要 性 ,保证 了 企业 的 健康 运行 ,为 企业 开 
展 各 项 工作 打下 了 坚实 的 基础 。 

只 极 应 对 国际 金融 危机 , 变 挑 战 为 机 遇 

国际 金融 危机 对 公司 的 发 展 产 生 了 一 定 的 冲 
击 和 影响 ,公司 采取 了 积极 的 应 对 措施 ,率先 走出 
了 国际 金融 危机 的 阴影 ,实现 了 集团 公司 的 跨越 式 
发 展 。 

(1) 加 强 企业 管理 ,提高 产品 质量 ,做 好 用 户 服 
务工 作 , 扩 大 企业 形象 ,做 好 比价 采购 和 节能 减 排 
工作 ,提高 能 源 和 原材料 利用 率 ,实现 节能 增 效 增 
产 , 盘 活 生 产 链 ,加 强 现 场 控制 , 练 好 内 功 。 

(2) 坚持 科研 创新 。 技 术 领先 的 产品 是 市 场 扩 
大 的 动力 。 上 新 创新 是 技术 领先 的 手段 。 公 司 始 
终 以 先进 的 技术 工艺 为 前 提 , 以 持续 的 技术 进步 为 
目标 ,积极 调整 产品 结构 ,着 力 开发 新 产品 。 设 备 
更 新 :公司 拥有 以 进口 加 工 中 心 和 数控 机 床 为 代表 
的 各 类 大 中 型 加 工 设备 400 余 台 ,每 年 新 购 设备 投 
入 约 2 000 万 元 ,高 性 能 的 先进 设备 既 保证 了 产品 
的 质量 又 节省 了 大 量 的 人 力 物力 。 研 发 创新 :公司 
注重 新 技术 的 应 用 和 新 产品 的 开发 ,依靠 自主 研发 
和 科技 创新 不 断 优化 品牌 质量 ,提升 产品 的 品位 。 
公司 在 民营 企业 中 率先 成 立 了 自己 的 研究 所 。 在 
此 基础 上 ,加 强 了 同 大 专 院 校 科研 机 构 的 横向 联 
合 ,成 立 了 当时 山东 省 同行 业 唯 一 的 省 级 工程 技术 
研究 中 心 一 一 山东 省 流体 机 械 工程 技术 研究 中 心 。 
根据 工作 需要 ,先后 制定 实施 了 《工程 技术 研究 中 
心 管理 规定 》 等 一 系列 研发 管理 制度 ,根据 不 同 地 
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区 的 客户 的 意见 要 求 ,加 强 应 用 产品 研究 ,增加 产 
品 的 功能 和 科技 含量 ;针对 不 同行 业 的 发 展 趋势 和 
现代 化 发 展 的 科技 要 求 ,加 强 前 脆性 研究 ,不 断 开 
发 出 适应 市 场 的 高 科技 产品 ;以 国际 化 的 视野 关注 
用 户 要 求 ,加 强 自主 研发 和 创新 ,创造 出 更 多 拥有 
自主 知识 产权 的 核心 技术 和 高 科技 产品 ,增加 企业 
竞争 力 ;根据 研发 人 员 情 况 ,搭建 创造 平台 ,发 挥 各 
人 所 长 ,使 其 能 力 得 到 充分 发 挥 。 同 时 ,不 断 提高 
研发 人 员 待遇 ,实行 最 低 奖 金 制度 ,保障 研发 人 员 
的 利益 ,使 研发 人 员 能 够 充分 发 挥 积极 性 和 创造 
性 ,巩固 提高 研发 队伍 的 素质 和 稳定 。 新 产品 创 
新 :新 产品 的 开发 决定 着 企业 的 可 持续 发 展 的 程 
度 。 公 司 一 直 以 “人 无 我 有 ,人 有 我 优 , 人 有 我 新 ” 
为 创新 理念 ,本 着 “降低 成 本 ,增强 性 能 "的 发 展 思 
路 ,每 年 持续 开发 产品 3 ~5 个 品种 ,适应 不 同行 业 
的 发 展 要 求 , 为 我 国 工业 发 展 做 出 了 积极 贡献 。 
(3) 积极 开拓 市 场 。 公 司 一 直 坚持 “销售 是 一 
线 ,生产 是 后 方 ,科技 是 先导 ,管理 是 保障 ”经营 理 
念 ,严格 遵守 “用 户 是 上 帝 、 质 量 是 生命 ”的 工作 准 
则 ,销售 部 建立 起 运行 有 效 的 市 场 情 报 体系 ,有 目 
的 、 系 统 地 收集 市 场 情报 资料 ,为 企业 产品 开发 .市 
场 开 发 提供 依据 。 销 售 部 全 体 人 员 除 每 年 集中 培 
训 一 次 外 ,还 定期 分 批 有 重点 地 培训 驻 外 经 理 和 服 
务 人 员 。 特 别 是 新 产品 投放 市 场 前 ,公司 都 要 分 期 
分 批 对 市 场 服 务 人 员 进 行 理论 和 实践 培训 ,以 适应 
市 场 服务 的 需要 。 销 售 部 每 年 都 要 定期 走访 主要 客 
户 和 公司 ,走访 设计 院 所 。 了 解 市 场 的 变化 ,用 户 的 
潜在 需求 变化 ,处 理 好 售后 服务 问题 。 客 户 的 管理 
要 常 抓 不 懈 , 有 了 好 的 产品 ,就 要 宣传 ,要 有 人 用 。 
(4) 加 强 品牌 建设 。 为 把 企业 发 展 成 为 行业 龙 
头 ,公司 一 直 致力 于 通过 产品 自主 研发 和 品牌 建设 
两 个 方面 增强 企业 核心 竞争 力 , 在 做 好 技术 研发 的 
同时 ,将 工作 重点 放 到 了 打造 企业 品牌 战略 上 。 
2008 年 ,“ 华 成 "商标 被 山东 省 工商 局 认定 为 “山东 
省 著名 商标 ” ;2009 年 “ 华 成 ”商标 被 国家 工商 总 局 
认定 为 “中 国 驰 名 商标 ”。 
”2011 年 是 实施 “十 二 五 ”规划 的 开局 之 年 , 公 
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司 将 继续 坚持 以 科学 发 展 为 主题 ,以 转变 经 济 增长 
方式 ,调整 产品 结构 为 主线 ,以 精密 减速 机 及 风力 
发 电 增 速 齿轮 箱 这 个 项 目 建设 为 突破 ,以 建设 世界 
一 流 工厂 ,生产 世界 一 流产 品 为 目标 , 紧 紧 抓 住 国 
家 扶持 行业 发 展 的 有 利 时 机 ,坚定 不 移 走 内 涵 发 展 
的 路 子 ,2011 年 ,公司 有 以 下 几 点 打算 ; 

(1) 重 点 突出 项 目 建设 ,全 力 抓 好 市 场 销售 工 
作 。2011 年 ,公司 将 积极 推进 精密 减速 机 及 风力 发 
电 增 速 齿轮 箱 项 目 实施 进度 。 一 方面 ,继续 加 大 投 
入 ,科学 规划 项 目 , 采 购 国 内 外 配套 设备 ,提升 产 
能 ,争取 早日 实现 项 目 建设 的 目标 。 另 一 方面 , 积 
极 开拓 减速 机 市 场 , 全 面 推进 销售 工作 。 

(2) 继 续 提升 科技 研发 水 平 , 走 科技 兴 企 之 路 。 
坚持 依靠 自主 创新 ,加 强人 才 队 伍 建 设 ,提高 企业 
目 身 的 科研 水 平 。 在 条 类 产品 上 ,根据 市 场 需要 ， 
及 时 调整 产品 结构 \ 开 发 新 产品 .增加 新 品种 ,实现 
THI TOG, RSE EK AKA BR , RW 
发 2BEC150 和 2BEC200 , 始终 走 在 引领 行业 发 展 
的 前 列 。 在 连 杆 产品 上 ,引进 国际 最 先进 涨 断 工艺 
生产 线 和 技术 ,把 连 杆 产品 的 加 工装 备 水 平 、 工 艺 
技术 水 平 提升 到 国际 先进 水 平 的 行列 。 加 快 应 用 
性 ,关键 性 .系统 性 的 技术 攻关 ,促进 企业 实现 超常 
规 、 跨 越 式 发 展 。 

(3) 进 一 步 加 强 企 业 管理 ,增强 企业 核心 竞争 
力 。 积 极 推进 管理 创新 ,推动 企业 决策 机 制 \ 用 人 
机 制 .分 配 机 制 .激励 约束 机 制 的 创新 ,增强 企业 发 
展 活 力 。 深 化 和 推行 6S 管理 和 ERP 管理 ,切实 提 
升 现 场 管 理 水 平和 办 公 管 理 水 平 ,实现 企业 生产 经 
BEEN BBL, AD .技术 ,资金 .物资 .时 
间 和 信息 等 资源 配置 更 加 优化 。 

“十 二 五 ”的 新 征程 已 经 开始 谱写 ,公司 又 将 迎 
来 了 一 个 新 的 战略 机 遇 期 ,站 在 新 的 历史 起 点 上 ， 
公司 将 继续 开拓 创新 .锐意 进取 .充满 激情 、 科 学 创 
业 ,全 面 地 .不断 地 提升 境界 .提升 层次 .提升 标准 。 
为 “十 二 五 "时 期 实现 百 亿 华 成 .带动 百 亿 产 业 黄 定 
坚实 基础 ,为 加 快 实现 老 工业 区 重 振 雄 风 , 振 兴 装 
备 制造 业 水 平 .振兴 民族 工业 做 出 更 大 贡献 ! 


企业 概况 





2010 年 ,烟台 恒 邦 集团 有 限 公 司 泵 业 分 公司 
(以 下 简称 恒 邦 泵 业 ) 新 厂区 建设 投产 ,铸造 联合 厂 
房 新 产品 试制 厂房 . 泵 业 联 合 厂房 先后 完工 ,顺利 
完成 搬迁 并 投入 使 用 。 面 对 一 期 工程 3 个 项 目 同 
时 完工 .搬迁 、 使 用 的 现实 情况 ,面临 种 种 困难 和 巨 
大 压力 ,顺利 完成 了 一 期 工程 建设 。2010 年 6 H 
17 日 ,新 厂区 特 冶 车 间 顺 利 送 电 试车 , 现 已 进入 连 
续 生 产 阶段 ;2010 年 11 月 ,完成 了 整体 搬迁 工作 。 

2010 年 ,国内 有 泵 行业 的 生存 环境 不 容 乐 观 。 原 
材料 能 源 价格 继续 上 扬 、 政 策 性 调控 因素 反弹 、 招 
投标 导致 的 价格 竞争 失去 理性 等 ,给 公司 的 发 展 带 
来 了 诸多 不 利 。2010 年 是 中 国 “ 十 一 五 ”发 展 规划 
收 官 之 年 ,也 是 恒 邦 泵 业 第 一 个 五 年 规划 的 收 官 之 
年 ,是 恒 邦 泵 业 做 强 做 大 的 开局 之 年 , 面 对 种 种 困 
难 ,公司 全 体 员工 努力 拼搏 ,采取 积极 的 应 对 措施 ， 
克服 了 国际 金融 危机 、 限 电 等 因素 带 来 的 不 利 影 
响 ,全 力 做 好 新 厂区 建设 .市场 开发 .技术 进步 和 节 
能 减 耗 等 工作 , 较 好 地 完成 了 各 项 工作 ,开创 了 稳 
定 发 展 的 可 喜 局 面 。 

以 科技 创新 谋求 企业 发 展 , 以 品牌 效应 引领 企 
业 效 益 

2010 年 , 恒 邦 录 业 突出 知识 产权 保护 工作 ,加 
大 节能 产品 的 认证 工作 ,编制 申报 了 山东 省 重点 节 
能 产品 ,对 MZA/MCZ 两 个 系列 产品 从 技术 特点 、 
节能 措施 .经 济 效益 分 析 进 行 了 系统 总 结 ， 三 九 ” 
牧 商 标 被 认定 为 山东 省 著名 商标 。 则 时 ,公司 加 大 
新 产品 的 开发 力度 ,完成 了 TIM 系列 泵 的 开发 、 
DSJHS 石油 化 工 流 程 泵 的 设计 研发 .大 铸件 及 适销 
对 路 产品 的 开发 ,开发 试制 MCSO 多 级 泵 ,TL500 一 
630 AMA HZW350 化 工 轴 流 泵 及 自 吸 泵 等 多 种 
规格 汞 。 加 大 申报 力度 ,全 年 申报 专利 4 项 ,其 中 1 


项 发 明 专利 ,3 项 实用 性 专利 。 鼓 励 员工 积极 提交 
合理 化 建议 ,全 年 共 采 纳 合理 化 建议 148 条 ,并 进 
行 了 等 级 评定 ,由 相关 车 间 .部室 牵 头 实施 ,取得 了 
很 好 的 效果 。 

加 强 财务 监督 , 管 好 用 好 资金 

为 了 保证 公司 发 展 所 需 资金 ,2010 E, ERE 
业 加 大 资本 运作 力度 ,全 年 融资 6 700 万 元 ,除了 满 


足 扩 大 生产 规模 所 需 资 金 外 ,重点 解决 了 新 厂区 建 “ 


设 项 目 资金 。 

抓 住 市 场 机 遇 , 及 时 调整 策略 ,扩大 市 场 占 有 率 

RAT AMA Ws, AH, EX RX HM 
1K 2010 年 公司 对 销售 人 员 进 行 了 整合 。 针 对 化 工 
泵 市 场 比较 宽泛 的 特点 ,对 国内 市 场 进行 了 区 域 划 
分 ,主要 以 区 域 经 理 为 主 , 经 销 商 为 辅 的 开发 策略 ，; 
同时 ,根据 市 场 占有 份额 设立 区 域 办 事 处 ,并 加 强 
对 重点 客户 的 维护 ,为 形成 全 国 范围 内 的 营销 网 络 
莫 定 市 场 基础 。 男 一 方面 ,公司 加 大 市 场 开发 力 
度 , 全 年 新 开发 客户 50 余 家 ,其 中 订货 额 30 万 元 
以 上 的 20 余 家 ,各 项 经 济 指标 均 达 到 历史 同期 最 
好 水 平 。 

公司 积极 提高 售后 服务 水 平 ,满足 客户 需求 。 
2010 年 ,公司 成 立 了 专门 的 售后 服务 部 门 , 严 格 落 
实 * 反 应 迅速 ,适应 市 场 , 尽 我 所 能 ,满足 客户 "的 营 
销 方针 ,提高 售后 服务 质量 。 

升级 质量 管理 体系 ,确保 产品 质量 向 更 高 层次 
推进 

2010 年 , 恒 邦 菏 业 顺利 通过 2000 版 ISO 9001 F} 
级 至 2008 版 ISO 9001 的 审核 ,确保 了 企业 的 质量 
管理 体系 持续 有 效 运 行 。 建 立 健全 质量 检验 管理 
网 络 ,规范 了 质量 检验 流程 ,加 强 了 生产 过 程控 制 ; 
制定 了 钢锭 等 质量 检验 标准 及 铸 钢 件 技术 规范 等 。 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


注重 企业 文化 建设 ,推动 企业 健康 发 展 

2010 年 , 恒 邦 泵 业 全 年 引进 和 招收 新 员工 205 
人 ,其 中 引进 高 级 工程 师 1 名 ,顾问 1 名 ,其 他 高 级 
专业 技术 人 员 2 名 ,招收 大 中 专 毕 业 生 21 人 ,熟练 
技术 工人 74 人 ,基本 满足 了 项 目 投 产 和 企业 正常 
生产 需求 。 

公司 注重 企业 文化 建设 ,举办 了 读书 交流 会 ， 
组 织 了 演讲 比赛 和 其 他 多 种 文体 活动 ,为 提高 企业 
活力 提供 载体 ; 共 向 有 关 媒 体 投 稿 271 篇 ,录用 稿 
件 95 篇 ,对 外 树立 了 良好 的 企业 形象 ,对 内 增强 了 
企业 的 凝聚 力 。 

经 过 恒 邦 人 录 业 全 体 员 工 的 不 懈 努 力 ,公司 的 产 
品 开发 能 力 和 产品 国内 外 销售 业绩 成 效 显 著 。 主 
要 生产 21 系列 .46 种 材质 、1 000 多 个 品种 和 规格 
的 耐 腐蚀 和 泵 I] .机 械 密封 ;同时 ,生产 球墨 球 、 衬 
板 等 矿山 配件 ;硝酸 浓缩 塔 .漂白 塔 草酸 专用 冷凝 
器 等 高 硅 铸 铁 配 件 ;铸造 渣 包 , 多 种 规格 .材质 的 钢 
锭 ,大 铸件 等 ,广泛 应 用 于 石油 .化 工 、 治 炼 ,造纸 、 
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淀粉 化纤、 制 盐 、 制 碱 、 环 保 、 军 工 、 食 品 、 医 药 、 焦 
化 .环保 ,化 肥 和 矿山 等 行业 ,销售 网 络 遍 及 全 国名 
地 及 东南 亚 、 中 亚 等 地 区 。 年 产 泵 类 产品 3 000 f; 
具有 年 产 大 中 型 铸 钢 EERE 40 000t 的 生产 能 
拥有 先进 的 微机 控制 3 200kVA 泵 性 能 测试 中 心 ， 
6 000m’ 储 水 池 。 

公司 拥有 计量 室 、 理 化 实验 室 , 配 有 光谱 仪 . 探 
伤 仪 等 先进 的 检测 设备 ,2002 年 通过 了 ISO 9001 
国际 质量 体系 认证 ,严格 控制 每 一 环节 的 产品 质 
量 。 公 司 还 拥有 优秀 的 设计 .生产 .销售 服务 队伍 ， 
为 产品 的 不 断 创新 和 发 展 打 下 了 坚实 的 基础 。 

恒 邦 有 泵 业 走 过 了 辉煌 的 五 年 ,并 制定 出 了 第 二 
个 五 年 计划 (2011 ~2015 年 ) ,届时 公司 将 建立 自 
己 的 技术 中 心 , 产 品 打 进 国际 市 场 , 特 钢 产品 进 
人 和 军工 行业 …… 长 风 破 浪 会 有 时 , 直 挂 云 机 济 沧 
海 , 有 和 恒 邦 泵 业 每 一 位 员工 的 努力 拼搏 ,创新 进 
取 , 恒 邦 泵 业 必 将 在 新 起 点 上 继往开来 ,创造 新 
的 辉煌 。 


进 企业 快速 发 展 


ah Re A ah A 


沈阳 蓝 莹 真空 设备 制造 公司 (以 下 简称 蓝 菱 公 
司 ) 始 建 于 1994 年 2 月 ,是 沈阳 三 洋 重 工 集团 所 属 
企业 。 沈 阳 三 洋 重工 集团 是 中 日 合资 企业 ,在 沈 北 
欧盟 开发 区 征地 66.7 万 m (1 000 亩 ) 兴建 产 业 
园 ,2012 年 末 建 成 并 投入 使 用 。 届 时 , 蓝 萎 公司 将 
在 产业 园 内 建 6 000m 新 厂房 ,500m 检测 中 心 ,并 
配置 国内 高 尖端 的 检测 设备 ,实现 产值 1 亿 元 。 

公司 注册 资金 3 000 万 元 , 占 地 面积 34 832m ， 
现 有 总 资产 9 700 万 元 。 其 中 ,固定 资产 2 500 万 元 。 
公司 拥有 一 文 从 事 研 制 真空 设备 30 多 年 经 验 的 技 
术 骨 干 队伍 ,产品 荣获 沈阳 市 政府 颁发 的 市 场 满意 、 
用 户 放 心 产 品 奖 。 公 司 是 高 真空 油 扩散 泵 铝 合金 时 
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踢 及 导管 旋 压 的 首创 者 ,并 独创 了 能 旋转 90° 的 GFQ 
系列 高 真空 气动 翻 板 阅 ,以 其 新 颖 、 简 单 . 可 靠 ,气缸 
短 ,体积 小 等 特点 而 赢得 行家 的 青睐 。2010 年 ,公司 
生产 的 高 真空 抽 气 机 组 被 全 国 高 科技 产业 品牌 辽宁 
委员 会 授予 “辽宁 自主 创新 名 优 产 品 ”。 

葬 承 公司 的 创新 精神 ,依靠 技术 创新 ,实现 跨 
越 式 发 展 。 技 术 部 在 科技 创新 方面 的 宝贵 经 验 得 
到 了 较 完善 的 体现 。 把 五 级 油 扩散 泵 项 目 作为 设 
计 图 样 和 完善 工艺 的 “革命 根据 地 ” ,在 四 级 油 扩散 
录 的 基础 上 根据 现场 的 实际 生产 情况 ,做 出 许多 改 
进 , 重 新 设计 和 开发 五 级 油 扩散 泵 ,把 五 级 油 扩散 
泵 存在 的 问题 和 未 来 运行 中 可 能 出 现 的 问题 尽 可 


能 考虑 周全 ,使 五 级 油 扩散 泵 在 真空 行业 中 实现 
效 .节能 的 目标 。 

为 了 适应 市 场 需要 ,公司 通过 技术 创新 和 产品 
创新 ,设计 开发 了 KTDA 油 扩散 泵 系列 的 新 产品 。 
K800T HAH ME , ZT600 .ZT800 MIXER CHA 
设计 阶段 ;K300TDA 扩散 泵 、K800TDA , KT—1600 
四 级 油 扩 散 泵 ;K300T 五 级 泵 、F600 双 通 阀门 设计 
工作 已 完成 并 投入 生产 ,加 快 K400T 系列 五 级 扩散 
泵 、 自 动 加 热 控 制 系统 的 开发 研制 。 五 级 扩散 泵 的 
主要 性 能 优势 是 ;工作 范围 宽 ,在 较 高 压强 下 有 和 较 
大 抽 速 ,能 在 0. 13Pa 高 压强 段 稳定 工作 ,临界 压力 
高 (最 大 前 级 压强 大 于 54Pa), 返 油 率 低 , 启 动 快 
等 。 自 动 加 热 控 制 系统 的 特点 是 :系统 运行 可 靠 、 
稳定 ,节能 电 ,降低 成 本 ,使 用 方便 。2Z400 油 增 
压 泵 系列 试 产 阶段 已 经 完成 ,即将 投入 市 场 。 加 大 
技术 开发 力度 ,完善 ZD ERR RI i ETT 
需要 开发 新 型 产品 。 大 量 新 产品 成 功 的 投入 市 场 ， 
不 仅 表现 了 企业 日 益 雄 厚 的 技术 力量 ,同时 也 开创 
了 企业 在 各 个 行业 发 展 的 新 局 面 ,为 企业 实现 跨越 
式 发 展 奠定 了 基础 。 | 

坚持 以 市 场 需求 为 导向 ,调整 内 部 产品 结构 ， 
提升 了 企业 生产 能 力 ,增加 了 企业 经 济 效益 。 为 客 
户 “ 量 身 定做 ”的 新 产品 开发 ,满足 了 顾客 的 个 性 化 
要 求 ,确立 了 公司 “经 营 灵 活 、 生 产能 力 强 ”的 市 场 
形象 。 不 但 持续 开发 新 客户 ,进一步 扩大 销售 范 
围 ,而 且 还 开发 了 一 些 真空 行业 以 外 的 企业 客户 资 
源 ,从 而 扩大 了 公司 产品 市 场 占 有 率 ,并 在 有 些 领 
域 市 场 占 有 率 达到 100% 。 在 保证 大 批量 订单 的 同 
时 ,加 强 原 有 大 客户 的 联系 合作 ,遵循 市 场 的 发 展 
导向 ,为 今后 企业 走 专 业 化 生产 方向 积累 经 验 。 

加 强 企业 管理 ,促进 和 谐 发 展 ,只 有 “和 和谐" 才 
会 促进 社会 持续 平稳 快速 发 展 。 把 以 人 为 本 作为 
促进 企业 和 谐 发 展 的 落脚 点 。 人 是 生产 力 要 素 中 
最 活跃 .最 具 决 定性 的 因素 。 企 业 和 谐 发 展 必 须 坚 
持 以 人 为 本 ,实现 职工 和 企业 共同 发 展 。 员 工 是 企 
业 的 生存 之 本 、 力 量 之 源 , 构 建 和 谐 企业 必须 重视 
和 维护 员工 的 切身 利益 ,力所能及 地 为 员工 多 做 好 


an 


企业 概况 


事 .多 办 实事 ,让 员工 切实 感受 到 企业 的 温暖 ,让 员 
工分 享 企业 改革 发 展 的 成 果 ,真正 做 到 关心 员工 工 
作 , 生 活 , 实 现 好 ,维护 好 ,发 展 好 广大 员工 根本 利 
益 , 为 员工 排忧解难 ,免除 员工 的 后 顾 之 忧 ,通过 营 
造 和 谐 ,融洽 的 环境 调动 员工 的 积极 性 ,激发 员工 
的 爱 企 之 情 。 在 执行 制度 上 坚持 人 人 平等 .奖惩 者 
硬 ,同时 结合 “ 动 之 以 情 、 晓 之 以 理 " 的 人 本 管理 机 
制 , 把 情感 管理 融入 管理 的 全 过 程 ,不 断 提 高 管理 
质量 ,真正 实现 把 约束 机 制 变 为 员工 的 自觉 行动 。 

加 大 环境 整治 构建 和 谐 企业 。2011 年 ,公司 非 
常 重视 三 区 的 环境 工作 ,加 大 了 厂区 的 环境 治理 ， 
投资 175 万 元 全 面 改造 了 厂区 道路 ,粉刷 了 办 公 
室 ,强化 了 厂区 车 辆 的 管理 ;新 建 了 1 700m? 厂房 。 
厂区 道路 每 天 定期 清扫 ,设备 厂房 每 天 清扫 ,整个 
厂区 干净 整洁 ,环境 优美 。 

完善 制度 、 夯 实 基础 .落实 安全 责任 , 变 “要 我 
安全 "为 “我 要 安全 ” ,培养 和 树立 职工 重视 安全 生 
产 的 意识 ;安全 生产 就 是 效益 的 意识 ;落实 安全 生 
产 无 小 事 的 意识 ;严格 遵守 安全 生产 规章 制度 的 意 
识 ;安全 生产 “ 吾 日 三 省 吾 身 "的 意识 ;对 发 生 事故 
的 预防 意识 ;不 伤 他 人 ,不 伤害 自己 .不 被 他 人 伤害 
的 意识 ;对 工作 精益 求 精 的 意识 ;对 待 安全 工作 要 
当 包公 不 当 车 萨 的 意识 。 把 安全 管理 工作 落 到 实 
处 ,上 至 公司 领导 ,下 至 普通 职工 , 人 人 有 安全 责 
任 . 个 个 有 安全 目标 ,使 安全 工作 层 层 有 人 管事 事 
有 人 抓 、 一 级 抓 一 级 、 一 级 对 一 级 负责 , 层 层 抓 落 
实 ,形成 纵向 到 底 , 横 向 到 边 的 安全 管理 网 ,生产 车 
间 由 生产 型 向 安全 生产 型 转化 。 

集中 精力 优化 生产 过 程 ,改进 工作 方法 , 想 尽 
一 切 办 法 提高 工作 效率 。 有 计划 地 组 织 员工 培训 ， 
对 员工 进行 技术 培训 考核 。 在 保证 生产 顺利 进行 
的 前 提 下 ,节能 降 耗 ,把 生产 成 本 降 到 最 低 。 根 据 
市 场 变化 及 时 调整 产品 结构 。 加 强 质量 管理 ,提高 
员工 质量 意识 。 对 产品 进展 情况 进行 全 过 程 跟踪 ， 
对 关键 环节 进行 重点 把 关 , 提前 预防 , 遇 到 问题 立 
即 解决 ,及 时 上 报 反馈 。 对 老 产品 进行 持续 改进 ， 
及 时 处 理 内 ,外 部 质量 反馈 ,并 举一反三 ,全 流程 改 
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进 ,不 断 提 高 产品 质量 的 稳定 性 。 不 靳 开拓 产品 适 
用 领域 ,及 时 了 解 客 户 目前 及 潜在 的 需求 ,为 产品 
设计 做 好 “营养 "储备 。 提 高 产品 档次 ,扩大 销售 区 
域 。 发 动 全 体 员 工 共 同 努 力 , 使 企业 质量 指标 、 环 
境 指 标 、 安 全 指标 呈现 持续 上 升 的 良好 状态 。 

2010 年 公司 完成 产值 7 000 万 元 ,销售 收入 


6 500 万 元 ,上 缴 利 税 1 000 万 元 ,实现 利润 500 
万 元 。 

蓝 莞 公司 的 经 营 理念 是 以 人 为 本 ,不断 进取 ， 
永 不 满足 ,以 科技 为 先导 ,以 引领 市 场 发 展 为 目标 ， 
以 为 用 户 服务 为 宗旨 ,把 质量 第 一 的 观念 落实 到 每 
名 员工 的 实际 行动 中 。 





泰兴 新 型 工业 泵 厂 是 真空 获得 设备 的 专业 制 
造 厂 是 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 真空 设备 分 会 会 员 
单位 ,中 国 真 空 学 会 会 员 单位 ,江苏 省 真空 学 会 理 
事 单位 ,全 国 真 空 技术 标准 化 技术 委员 会 委员 单 
位 。 现 生产 WLW, 2WLW, VKT. 2X. SK. 2SK ZJ 
(B) ZSL 七 大 类 真空 人 菏 , JZJX、JZJS、JZJW 三 大 类 
真空 机 组 。 

生产 规模 及 人 才 培 养 

泰兴 新 型 工业 泵 厂 组 建 于 1998 年 , 建 厂 初期 
注册 资金 50 万 元 ,固定 资产 108 万 元 。 租 用 的 厂 
房 面 积 800m ,年 销售 额 仅 100 多 万 元 。 依 企业 发 
展 需要 ,先后 于 2006 年 及 2010 年 投资 600 余万元 
用 于 企业 生产 用 地 和 厂房 及 配套 设施 建设 ;300 A 
万 元 用 于 生产 设备 投入 , 自 有 土地 面积 11 000m’, 
生产 车 间 面 积 4 000m ,各 类 设备 价值 400 余万元 ， 
年 生产 各 类 真空 人 汞 1 000 余 台 ( 套 ) ,年 产值 000 
余万元 。 

历年 来 ,企业 培养 锻炼 了 一 批 过 硬 的 研发 队 
伍 , 员 工 总 数 70 余人 ,其 中 各 类 工程 技术 人 员 21 
人 ,高 级 职称 2 人 ,中 级 职称 8 人 ,专业 从 事 产品 开 


发 6 人 ,具有 丰富 的 独立 开发 设计 无 油 立 式 真空 泵 “ 


的 能 力 ,并 能 根据 客户 需要 的 工 况 进行 开发 设计 。 
通过 参加 各 类 研讨 班 ,短期 培训 学 习 班 ,不 断 提高 
技术 人 员 的 理论 水 平和 技术 素养 ,开拓 眼界 ,通过 
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不 断 地 研发 新 产品 提高 了 自身 的 专业 水 平 。 

企业 有 一 批 合格 的 销售 和 生产 队伍 ,通过 职工 
培训 ,技能 比赛 等 各 种 形式 不 断 提 高 员工 的 业务 素 
质 , 为 企业 的 良好 运转 和 发 展 打 下 了 坚实 的 基础 。 

新 产品 开发 及 产品 结构 调整 

1991 年 以 前 ,往复 式 真 空 泵 全 部 为 卧 式 结构 ， 
主要 有 引进 苏联 结构 的 W3、W4、W5 、W5 一 1 以 及 
国产 的 叉 系 列 产品 ,并 且 全 部 为 有 油 润滑 汽缸 结 
构 ,不 但 功率 消耗 大 ,而 且 占 地 面积 大 ,污染 工作 环 
境 , 在 许多 要 求 清净 的 工作 场合 限制 了 使 用 。 无 油 
立 式 真 空 泵 ,通过 使 用 填充 聚 四 氯 乙烯 材质 的 活塞 
环 .导向 环 和 活塞 环 填料 密封 环 ,使 得 过 流 部 件 的 
结构 区 别 于 有 油 系列 ,从 而 实现 了 气缸 的 无 油 泣 
滑 , 可 获得 洁净 真空 ,市 场 需求 良好 ,广泛 应 用 于 化 
工 制药 石油 .石化 和 食品 等 领域 的 真空 提炼 、. 蒸 
饮 .干燥 溶剂 人 尾气 回收 . 易 燃 易 爆 有 毒气 体 的 输 
送 真空 变 压 吸附 等 场合 。 由 于 立 式 无 油 真空 汞 节 
能 、 降 噪 、 占 地 面积 小 ,环境 污染 小 .使 用 寿命 提高 
以 及 因 无 油 润滑 液 而 降低 了 产品 的 运行 成 本 , 且 消 
除了 排 气 中 的 油气 对 环境 的 污染 及 在 尾气 回收 溶 
剂 回收 .气体 输送 场合 油气 对 介质 的 污染 等 。 例 
如 , 原 W5 电动 机 功率 为 22kW, 而 WLW200 电动 机 
功率 仅 为 15kW; 原 W4 电动 机 功率 为 11kW, 而 
WLW100 电动 机 功率 仅 为 7.$kW。 原 WS5 长 约 


3. 8m, Mi WLW200 长 仅 为 1.2m,WLW 系列 振动 降 
低 ,噪声 降低 了 5dB 以 上 。 当 前 无 油 立 式 真空 泵 已 
成 为 该 领域 的 主导 产品 , 而 卧 式 往复 泵 W 系列 产 
品 已 淡出 历史 舞台 ,成 为 淘汰 产品 。 

泰兴 新 型 工业 泵 厂 是 国内 首 家 开发 无 油 立 式 
真空 人 汞 的 企业 , 自 第 一 台 WLW100 无 油 立 式 真 空 东 
开发 成 功 以 来 ,经 过 十 几 年 的 自主 研发 ,不 断 完善 ， 
现 已 能 规模 生产 WLW 各 大 系列 3 ~2 400L/s 的 各 
13 种 规格 的 产品 。 泰 兴 新 型 工业 泵 厂 已 成 为 是 国内 
规格 最 全 、 品 种 最 多 的 无 油 立 式 真空 人 汞 生产 厂家 。 

针对 化 工行 业 的 通用 工 况 ,公司 开发 了 
WLW—B 系列 无 油 ( 耐 溶剂 ) 立 式 真 空 泵 ,适用 于 
化 工行 业 溶 剂 回 收 、 尾 气 回收 等 工 况 ,具有 极 高 的 
洁净 真空 ,对 介质 无 二 次 污染 ,并 可 通过 介质 的 回 
收 利 用 增加 企业 效益 ,降低 运行 成 本 ,避免 环境 污 
染 , 使 用 时 通 入 具有 一 定 压 力 一 定 流量 的 氮气 或 
者 经 过 处 理 的 原料 气体 ,可 以 避免 工作 介质 气体 泄 
漏 到 环境 中 引发 危险 ,并 且 避 免 空 气 进 人 气缸 污染 
原料 。 为 防止 填料 部 件 失效 而 引发 的 物料 泄漏 , 污 
染 曲 轴 箱 内 的 润滑 油 , 加 装 了 隔 腔 部 件 , 从 而 彻底 
隔绝 过 流 部 分 和 运动 部 件 的 接触 途径 ,保证 真空 系 
统 的 绝对 无 油 , 获得 洁净 真空 ,具有 显著 的 经 济 效 
益 和 社会 效益 。 现 已 成 为 该 行业 主导 产品 。 

针对 化 工行 业 的 腐蚀 工 况 ,开发 了 WLW 一 F 
系列 无 油 ( 耐 腐蚀 ) 立 式 真 空 人 汞 。 以 前 该 工 况 常规 
作法 是 使 用 水 喷射 真空 泵 ,能 耗 大 ,水 资源 浪费 严 
重 , 介 质 溶 于 水 后 造成 了 企业 巨大 的 治 污 压力 和 治 
污 成 本 。 在 环保 要 求 越 来 越 严 格 的 今天 ,该 系列 真 
空 夺 的 市 场 应 用 日 益 广 泛 。 

我 国 石油 资源 严重 短缺 ,以 煤 代 油 的 煤化 工行 
业 是 我 国 能 源 战 略 的 重要 发 展 方向 。 煤 化 工行 业 
生产 规模 日 渐 扩 大 ,对 真空 人 汞 要 求 抽 气 速率 大 ,对 气 
体 的 洁净 度 要 求 高 ,大 部 分 介质 易 燃 易 爆 ,对 密封 要 
求 高 。 针 对 该 行业 的 需求 ,泰兴 新 型 工业 有 泵 厂 开 发 
T WLW—600B .WLW 一 200B , WLW2400B 等 大 抽 速 
真空 泵 ,该 类 真空 泵 具有 抽 气 速率 大 .密友 可 靠 ,无 
故障 运行 时 间 长 ,完全 隔绝 介质 和 环境 的 特点 。 
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太阳 能 应 用 日 趋 广泛 。 在 太阳 能 电池 的 原 材 
料 多 唱 硅 的 生产 中 ,对 真空 泵 的 要 求 严格 ,针对 该 
行业 ,泰兴 新 型 工业 有 泵 厂 开 发 了 VKT 系列 氯 化 物 
专用 真空 泵 ,应 用 于 该 行业 的 蒸馏 .提纯 .真空 解 
析 、 气 体 输送 和 尾气 回收 等 场合 ,取得 了 一 定 的 经 
济 和 社会 效益 。 

市 场 及 销售 | 

Ae CHT WR ey AE FC a RS RR 
真空 机 组 Mme Zw a WWI AA A 
品 等 领域 的 真空 提炼 PR RR PR A 
滤 等 行业 ,2010 年 销售 1 200 多 台 , 用 户 覆 盖 全 国 
各 省 .市 .自治 区 并 出 口 到 韩国 马来西亚 等 国家 和 
中 国 香港 等 地 区 。 

近年 来 , 随 着 煤化 工行 业 在 内 蒙古 自治 区 、 河 
南 、 山 东 等 到 地 兴起 ,应 用 户 对 大 抽 气 量 真空 泵 的 
需求 ,企业 生产 的 WLW2400B HEMER R, 
已 销售 60 多 台 ,取得 了 一 定 的 经 济 效益 。 

针对 含 氧化 物 介质 工 况 的 气态 氯 化 物 的 蒸 馆 、 
提纯 ,真空 解析 气体 输送 及 尾气 回收 等 场合 ,开发 
生产 的 氯 化 物 专用 无 油 立 式 真 空 汞 ,已 形成 了 规模 
销售 ,在 多 晶 硅 行业 的 市 场 占 有 率 已 达 90% 以 上 。 

泰兴 新 型 工业 泵 厂 十 分 重视 市 场 开 拓 , 加 强 销 
售 渠道 建设 。 销 售 人 员 30 多 人 ,设立 了 江浙 沪 山 
东 、 河 南 、 华 南华 北 、 华 中 西南、 西北 和 东北 等 销 
售 小 组 ,并 与 北京 北大 先锋 科技 有 限 公 司 、 四 川 天 
一 科技 股份 有 限 公司 ,四川 开 元 科技 有 限 责任 公司 
等 十 几 家 设计 院 长 期 合作 , 抓 住 信息 源头 跟踪 客 
户 需 求 , 扩 大 销售 领域 。 

多 年 来 ,泰兴 新 型 工业 泵 厂 一 直 奉 行经 管理 求 
效益 ,以 质量 求生 存 , 以 服务 拓 市 场 ,以 人 才 促 发 展 
的 立 厂 之 本 ,建立 有 健全 的 质量 管理 保证 体系 ( 通 
过 了 GB/T 19001 一 2008 质量 管理 体系 认证 ) .客户 
档案 管理 制度 人才 培 养 培训 制度 ,为 确保 产品 质 
量 的 稳定 提高 ,打下 了 坚实 的 基础 。 由 于 有 严格 的 
管理 和 坚实 的 技术 力量 作 保证 ,产品 以 其 优越 的 性 
能 .美观 大 方 的 外 表 .实惠 的 价格 ,在 国内 市 场 享 有 
较 高 的 声誉 。 
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“以 人 为 本 , 质 优 求实 "是 泰兴 新 型 工业 泵 厂 的 。” 泰兴 新 型 工业 泵 三 的 宗旨 ,坚持 “以 一 流 的 产品 ,一 
流 的 服务 "来 满足 广大 用 户 的 需求 。 


企业 精神 ,为 用 户 提供 “先进 、 质 优 、 价 廉 ” 的 产品 是 





Fe LLY A TFA BS ZS al FA He E HEARNE 
W 一 一 博 山 的 一 家 民营 股份 制 企业 。 目 1998 年 
10 月 创建 以 来 ,凭借 筹集 的 几 万 元 资金 和 两 全 破 
旧 机 床 .租赁 不 足 100m 的 旧 平 房 起 家 ,从 生产 水 
FRE .组装 小 型 水 泵 人 手 , 发展 成 为 生产 、 销 售 各 
种 真空 人 汞 和 机 电 一 体 化 真空 应 用 设备 的 地 区 重点 
装备 制造 企业 之 一 。 公 司 有 职工 140 人 ,大 专 以 上 
学 历 的 职工 52 人 ,其 中 ,硕士 研究 生 3 人 。 厂区 占 
地 面积 36 685m ,其 中 建筑 面积 31 000m 。 企 业 注 
册 资 金 1 635 万 元 ,总 资产 S 000 万 元 。2010 年 销 
售 收入 达到 5 400 万 元 ,实现 利税 800 万 元 。 

博 山 精工 泵 业 有 限 公 司 现 为 高 新 技术 企业 ， 
“十 一 五 ”时 期 先后 通过 了 ISO 9001 质量 管理 体系 
认证 和 煤矿 产品 安全 标志 认证 “重阳 精工 "品牌 被 
认定 为 山东 省 著名 商标 。 公 司 是 博 山 区 人 民政 府 
确认 的 地 区 泵 行业 骨干 企业 和 “淄博 市 装备 制造 业 
调整 振兴 规划 ” (2009 ~2011 ) 确 认 的 真空 泵 制造 业 
依托 单位 之 一 。 

作为 一 个 白手 起 家 的 小 型 民营 企业 ,能 够 在 残 
酷 的 市 场 竞争 中 得 以 生存 和 发 展 ,其 原因 就 在 于 公 
司 牢固 树立 并 认真 跟 行 “以 质量 求生 存 , 以 创新 求 
RR 的 经 营 理念 ,全 体 员 工 励精图治 ,艰苦 创业 ， 
实现 了 企业 可 持续 发 展 的 目标 。 

“十 一 五 "时 期 是 公司 发 展 速度 最 快 .发展 质 量 
最 好 的 时 期 ,2009 年 虽然 遭受 国际 金融 危机 的 严重 
冲击 ,但 公司 通过 加 快 新 产品 研发 ,调整 优化 产品 
结构 ,外 拓 市 场 ,内 抓 管理 ,提高 生产 工作 效率 , 降 
低 质 量 损失 ,全 方位 节约 挖潜 等 应 对 措施 ,进一步 


152 


提高 了 抵御 风险 的 能 力 ,促进 了 企业 经 济 效益 和 社 
会 效益 的 同步 增长 ,2009 年 .2010 年 连续 两 年 销售 
收入 突破 5 000 万 元 ,公司 生产 经 营 工作 扭转 了 国 
际 金融 危机 和 国内 市 场 不 景气 造成 的 被 动 局 面 , 重 
现 良好 的 发 展 态势 。2011 年 以 来 ,企业 仍 保持 了 良 
好 的 发 展 势头 ,主要 经 济 技术 指标 超过 2010 年 同 
期 水 平 。2007 ~ 2010 年 公司 主要 经 济 指标 完成 情 
况 见 表 1。 

表 1 2007 ~2010 年 公司 主要 经 济 指标 完成 情况 





”在 经 济 效益 逐年 递增 的 同时 ,公司 所 做 出 的 社 
会 贡献 也 同步 增长 。“ 十 一 五 "时 期 ,公司 上 缴 税金 增 
长 近 5 倍 ,为 地 区 经 济 发 展 做 出 了 应 有 的 贡献 。2007 
年 以 来 ,公司 接纳 大 学 毕业 生 30 余人 ,技工 学 校 毕业 
E SO 余人 ,并 同 社 会 提供 了 近 百 个 就 业 岗 位 。 

“十 一 五 "时 期 ,公司 经 济 效益 持续 增长 ,主要 
得 益 于 根据 市 场 需求 变化 不 断 调整 .优化 产品 结 
构 ,研发 的 高 新 技术 产品 适销 对 路 ,具有 较 高 的 附 
加 值 ,大 型 成 套 真空 机 组 等 高 价位 的 产品 销售 量 逐 
年 增加 ,提高 了 公司 的 创收 能 力 。 

从 销售 的 产品 品种 情况 看 ,拥有 多 项 专利 的 耐 
腐蚀 真空 泵 /机 组 畅销 不 衰 , 且 2BE 、2BV 两 个 系列 


产品 居多 ,并 有 大 量 的 零 配 件 销售 。“ 十 一 五 ”时 
期 ,公司 研发 多 种 高 效 节 能 水 环 泵 ,往复 泵 新 品种 ， 
逐步 打 人 市 场 ,顺应 了 真空 设备 行业 调整 优化 产品 
结构 的 发 展 方向 ,满足 了 用 户 需求 。2011 年 ,公司 
要 充分 利用 取得 自 营 进出 口 权 的 有 利 条 件 ,进一步 
培养 人 才 ,充实 力量 ,加 强国 际 贸易 ,使 产品 更 多 地 
进入 国 际 市 场 ,提高 企业 的 出 口 创汇 能 力 。 

公司 成 立 以 来 ,秉承 “科技 是 第 一 生产 力 ” 的 宗 
旨 ,致力 于 提高 企业 的 技术 创新 能 力 , 注 重 对 人 才 
的 培养 和 使 用 ,使 那些 具有 大 专 以 上 学 历 , 专 业 对 
O .事业 心 强 的 工程 技术 人 员 脱 颖 而 出 ,得 以 充分 
发 挥 自己 的 聪明 才智 ,成 为 企业 技术 创新 的 带头 人 
和 各 项 管理 工作 骨干 “十 一 五 "时 期 ,公司 对 各 项 
管理 工作 高 起 点 、 严 要 求 , 努 力争 创 一 流 , 为 此 做 出 
了 不 懈 的 努力 ,取得 了 较 好 的 业绩 。 

(1) 为 加 快 高 新 技术 产品 的 研发 和 科技 成 果 转 
换 速 度 ,公司 对 技术 部 门 进行 了 充实 调整 ,设立 技 
术 一 部 .技术 二 部 ,分 别 承担 真空 泵 、 真 空 应 用 设备 
和 其 他 泵 类 产品 等 流体 机 械 的 开发 研制 ,由 两 名 经 
过 实践 锻炼 的 硕士 研究 生 分 别 担任 技术 部 门 的 负 
责 人 。 在 人 员 结 构 上 ,技术 部 门 均 由 大 学 本 科 以 上 
学 历 人 员 组 成 ,从 专业 看 , 均 为 机 械 设计 与 自动 化 、 
真空 技术 与 工程 .流体 技术 与 工程 等 对 口 专业 。 

(2) 公 司 的 产品 开发 研制 从 2003 年 开始 即 实 
现 了 计算 机 辅助 设计 /制造 (CAD .CAM ) ,销售 E 
产 .供应 JRE US .企管 和 人 事 等 各 管理 系统 均 
引 和 人 了 计算 机 管理 ”十 一 五 "时 期 为 技术 部 门 更 新 
配备 了 高 档 微机 、 应 用 软件 及 其 他 配套 设施 。2008 
年 引进 采用 了 “企业 进 、 销 、 存 应 用 软件 ”, 增 强 了 生 
产 经 营 工作 的 管理 效能 和 提高 了 工作 质量 。 

(3) 公 司 高 度 重 视 知识 产权 工作 ,悉心 构筑 企 
业 目 主 知识 产权 体系 “十 一 五 "时 期 申报 专利 9 
项 ,其 中 发 明 专 利 1 项 , 现 已 全 部 获得 国家 专利 局 
授权 。 

(4) 公 司 参 与 修订 JB/T 7255 一 2007《 水 环 真 
TRAKI E H LY n GB/T 13929 一 2007《 水 环 真 
空 东 和 水 环 压缩 机 试验 方法 》、GB/AT 13930《 水 环 


企业 概况 


真空 人 汞 和 水 环 压缩 机 气量 测定 方法 》3 项 标准 , 技 
术 部 李峰 工程 师 被 推选 为 全 国有 泵 标准 化 技术 委员 
BER 。 

公司 确立 了 以 研发 高 新 技术 产品 作为 增 效益 ， 
促 发 展 的 生产 经 营 方针 。“ 十 一 五 "时 期 ,以 各 种 耐 
腐蚀 真空 泵 /机 组 为 主导 的 高 新 技术 产品 销售 收入 
已 占 公司 总 收入 的 80% 以 上 ,并 实现 了 持续 增长 。 

(1) 针 对 化 工行 业 对 有 泵 的 不 同 防 腐 性 能 要 求 ， 
研发 采用 高 分 子 材 料 涂 层 和 整体 模压 成 型 件 的 复 
合 型 水 环 式 真 空 泵 系列 产品 ,该 系列 产品 具有 抵御 
多 种 酸 碱 , 盐 的 耐 腐蚀 性 能 ,应 用 范围 广 , 使 用 寿 
命 长 ,具有 比 传统 的 不 锈 钢材 质 耐 腐蚀 泵 更 高 的 性 
价 比 ,2010 年 11 月 获 专利 。 

(2) 根据 水 在 负 压 状态 下 快速 茹 发 降温 的 原 
理 ,研制 成 功 一 种 水 环 真空 泵 机 组 自 冷 凝 气 水 分 离 
装置 ,该 产品 同时 具有 对 工作 液 降 温和 气 水 分 离 两 
种 功能 ,取代 了 传统 的 换 热 器 和 气 水 分 离 器 ,确保 
了 水 环 真空 泵 高 效 平稳 运行 , 节 材 、 节 水 效果 显著 ， 
是 一 种 全 新 的 真空 泵 辅助 装置 ,具有 很 大 的 发 展 潜 
力 ,该 系列 产品 获 发 明 专 利 。 

(3 ) 针 对 煤炭 行业 安全 生产 需求 ,研发 新 型 瓦 
斯 排放 泵 ,增强 了 公司 产品 在 煤 迪 行业 的 市 场 竞争 
H REET 、 轻 工 等 行业 的 需求 ,研制 成 功 采用 新 
的 密封 结构 和 形式 的 2BV 水 环 泵 系列 产品 ,已 推 向 
市 场 , 使 用 户 对 该 系列 产品 有 了 更 多 的 选择 ,2010 
年 获 专利 。 

(4) 根 据 调整 优化 产品 结构 , 拉 长 产业 链 的 创新 
发 展 思路 ,五 年 来 ,公司 积极 致力 于 研发 具有 高 附加 值 
和 市 场 潜力 .采用 国际 先进 标准 的 其 他 泵 类 产品 ,并 
向 具有 更 高 技术 含量 的 流体 机 械 研究 领域 延伸 。 

“十 一 五 ”时 期 ,公司 自主 研发 高 新 技术 产品 
14 种 ,其 中 11 种 实现 了 系列 化 生产 ,初步 形成 了 公 
司 的 自主 知识 产权 体系 。 

公司 高 度 重视 基本 建设 和 技术 改造 工作 ,2007 
年 ,以 研发 耐 腐蚀 真空 泵 /机 组 ,扩大 生产 能 力 为 目 
in ,投资 4 900 万 元 进行 技术 改造 ,在 博 山 开发 区 建 
设 新 厂区 。 这 是 公司 创建 以 来 最 大 的 技 改 项 目 。 
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该 项 目 被 列 人 2007 年 度 淄博 市 百 项 重点 工业 项 目 
和 山东 省 重点 产品 结构 调整 补助 项 目 ,2009 年 竣工 
投产 ,2010 年 5 月 通过 了 由 淄博 市 经 济 和 信息 化 委 
员 会 组 织 的 验收 。 

公司 积极 推进 重大 技术 装备 的 自主 化 ,坚持 关 
键 设备 和 检测 仪器 必须 自己 拥有 并 不 断 自我 完善 
的 基本 原则 ,努力 提高 机 加 工 能 力 和 技术 检测 水 
平 , 以 适应 高 新 技术 产品 研发 和 先进 工艺 的 需求 ， 
“十 一 五 " 末 , 企 业 技术 装备 自主 化 达到 以 下 水 平 : 

(1) 公 司 在 新 厂区 投资 200 万 元 ,建成 了 具有 
国内 先进 水 平 的 水 环 真空 人 菏 / 压 缩 机 、 离 心 录 试验 台 
计算 机 辅助 检测 (CAT) 系统 ,使 测试 水 平和 试验 效 
率 大 为 提高 ,实现 了 泵 产品 测试 系统 的 更 新 换代 。 
该 系统 采用 现代 化 的 检测 技术 、 计 算 机 技术 、 自 动 化 
技术 ,并 将 他 们 有 机 地 结合 起 来 ,进行 水 环 真 空 泵 / 
压缩 机 和 离心 泵 的 自动 测量 .试验 和 数据 处 理 。 

(2) 根 据 公 司 技术 改造 规划 ,新 进 多 种 精 、 大 、 
稀 设 备 和 检测 仪器 ,包括 重型 立 式 车 床 、 精 密 镜 床 、 
数控 车 床 、 数 控 水 力 切 割 机 线 切 割 机 床 、 动 平衡 试 
验 机 自动 焊接 中 心 、 大 型 加 热电 炉 、 光 谱 仪 . 金 相 
显微镜 和 万 能 材料 试验 机 等 ,总 价值 300 多 万 元 ， 
这 些 设备 仪 改 的 购 进 投产 ,提升 了 公司 的 技术 装备 
水 平 ,增强 了 高 新 技术 产品 研发 和 生产 能 力 。 

(3) 公 司 对 高 新 技术 产品 积极 采用 先进 工艺 ， 
提高 产品 质量 水 平 。2BV 水 环 泵 全 系列 采用 硅 溶 
胶 制 完 , 熔 模 铸造 工艺 生产 的 不 锈 钢 和 碳 钢 两 类 精 
密 铸 件 , 至 2010 年 ,完成 了 全 系列 9 种 型 号 产品 的 
近 30 种 模具 的 制作 ,实现 了 系列 化 生产 ,使 产品 技 


” ”和谐 发 展 


术 达 到 了 国内 领先 水 平 。 

“十 一 五 ”时 期 ,公司 产 学 研 合作 机 制 在 技术 创 
新 活动 中 逐步 形成 并 取得 实质 性 进展 。 公 司 坚持 
走 与 科研 机 构 、 高 等 院 校 合 作 开发 新 产品 .引进 和 
推广 新 技术 的 路 子 ,为 进一步 深化 产 学 研 合作 关 
系 ,2009 年 ,以 公司 为 依托 单位 ,以 合肥 工业 大 学 、 
兰州 理工 大 学 为 技术 支撑 单位 ,组 建 了 企业 科研 机 
构 一 一 淄博 市 耐 腐蚀 真空 设备 工程 技术 研究 中 心 。 
两 院 校 在 真空 技术 与 工程 .流体 技术 与 工程 两 个 领 
域 人 才 济 济 ,具有 雄厚 的 科研 实力 ,多 名 专家 参与 
公司 高 新 技术 产品 的 研发 和 创新 活动 , 极 大 地 提高 
了 企业 的 技术 创新 水 平和 在 行业 的 影响 力 。 

“十 二 五 ”规划 为 装备 制造 行业 指明 了 美好 的 
前 途 , 调 整 优化 产品 结构 ,以 信息 技术 改造 包括 泵 
类 在 内 的 传统 的 通用 机 械 制 造 行业 ,是 国家 装备 制 
造 业 调整 振兴 规划 的 重要 内 容 。“ 十 二 五 ”时 期 , 公 
司 要 坚定 不 移 地 继续 走 好 创新 之 路 , 抓 住 机 遇 ,加 
快 发 展 , 实 现 经 济 效益 和 社会 效益 的 持续 增长 ,到 
2015 年 销售 收入 力争 达到 1.5 亿 元 。 公 司 要 进 一 
步 改 革 完善 企业 创新 体系 ,与 相关 科研 院 所 高 等 
院 校 密切 合作 ,以 石化 等 行业 短缺 的 高 效 节能 、 耐 
腐蚀 泵 类 产品 为 研究 方向 ,以 光 、 机 、 电 一 体 化 大 型 
成 套 设备 为 研究 重点 ,开展 科技 攻关 ,为 国民 经 济 
建设 提供 真空 设备 行业 科技 发 展 的 新 成 果 、 新 设 
备 .新 工艺 和 新 技术 ,在 这 个 过 程 中 ,构筑 和 不 断 完 
善 企业 自主 知识 产权 体系 ,使 公司 成 为 研发 投入 的 
主体 .技术 创新 活动 的 主体 和 创新 成 果 应 用 的 主 
体 , 从 根本 上 提高 企业 的 总 体 竞 争 力 。 





5 FH 


一 一 中 国 科学 院 沈阳 科学 仪器 研制 中 心 有 限 公司 


中 国 科学 院 沈 阳 科 学 仪 履 研制 中 心 有 限 公司 
(以 下 简称 沈阳 科 仪 公司 ) 在 “十 一 五 ”开局 之 年 ， 
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迁 址 新 园区 , 拉 开 了 跨越 式 发 展 的 大 幕 。 在 这 五 年 
里 ,沈阳 科 仪 公司 经 历 了 国际 金融 危机 的 考验 , 通 


PLANE Ae EAT EAS PE AR AL 、 降 
低 成 本 .提高 效益 和 节能 减 排 等 多 项 措施 ,实现 了 
企业 的 可 持续 发 展 。 经 过 五 年 时 间 的 艰苦 努力 , 开 
拓 进 取 , 积极 创新 ,沈阳 科 仪 公司 取得 了 令 人 有 瞩目 
的 成 绩 ,打开 了 和 谐 发 展 的 新 局 面 。 

“十 一 五 ”企业 发 展 成 就 

(1) 企 业 规模 。 沈 阳 科 仪 公司 前 身 为 中 国 科学 
院 直属 事业 单位 ,创建 于 1958 年 ,2001 年 4 月 整体 
转制 为 有 限 责 任 公司 。 沈 阳 科 仪 公司 新 园区 占 地 
面积 7.3 万 m (110 Bf) ,建筑 面积 3.5 万 m BA 
7 000m? 的 洁净 装 调 间 、200m? 的 万 级 洁净 实验 室 
和 特种 工艺 清洗 线 , 拥 有 先进 的 加 工 和 检测 试验 设 
备 100 多 台 ( 套 ) ,资产 总 额 近 3 亿 元 ,总 收入 超过 
2 亿 元 。 公 司 拥有 员工 308 人 ,其 中 ,工程 技术 人 员 
188 人 ,大 学 专科 以 上 学 历 201 人 ,中 级 以 上 职称 
131 人 。 主 要 产品 包括 真空 应 用 产品 真空 获得 产 
品 和 高 档 真空 部 件 。 多 年 来 ,公司 依靠 自身 的 技术 
和 人 才 优 势 ,以 高 真空 BRAS . 超 洁净 真空 技术 
为 基础 ,创造 了 几 十 项 国内 第 一 ,多 次 打破 发 达 国 
家 技术 封锁 ,研制 生产 了 具有 自主 知识 产权 的 真空 
仪器 装置 2 000 多 台 ( 套 ) 。 总 收入 、 销 售 收入 分 别 
Le“ FE” RHK T 220% 147% 。 

(2) 研究 机 构 。 依 托 沈 阳 科 仪 公司 先后 建立 了 
辽宁 省 精密 仪器 工程 技术 研究 中 心 .国家 分 子 束 外 
延 技术 试验 基地 、 国 家 多 功能 电子 能 谱 仪 生产 基 
地 、 国 家 真空 仪器 装置 工程 技术 研究 中 心 。2008 
年 ,国家 发 展 和 改革 委员 会 批准 以 沈阳 科 仪 公司 为 
项 目 法 人 单位 组 建 “真空 技术 装备 国家 工程 实验 
Z” ,进一步 确立 和 巩固 了 沈阳 科 仪 公司 在 行业 中 
的 重要 地 位 。 | 

(3) 企 业 荣誉 和 社会 责任 。2006 年 ,沈阳 科 仪 
公司 被 认定 为 “沈阳 市 科技 领航 型 企业 ” ;2007 年 ， 
被 辽宁 省 科技 厅 认 定 为 “技术 创新 示范 企业 ”, 并 
人 和 人选“ 科技 创新 示范 企业 ”培育 计划 ;2008 年 ,被 
认定 为 “辽宁 省 技术 创新 示范 企业 ” ,企业 技术 中 
心 被 认定 为 “省 级 企业 技术 中 心 ”, 并 成 为 辽宁 省 
认定 的 首 批 高 新 技术 企业 之 一 ;2009 年 ,被 认定 


企业 概况 


为 “首届 中 国产 学 研 合作 先进 单位 ” “沈阳 市 成 
长 型 中 小 企业 ”。 

沈阳 科 仪 公司 在 获得 采 淮 的 同时 担任 了 多 个 
社会 职务 ,公司 为 中 国 真空 学 会 副 理事 长 单位 ,中 
国 通用 机 械 工业 协会 真空 设备 分 会 常务 理事 单位 ， 
全 国 真 空 技术 标准 化 技术 委员 会 会 员 单 位 ,真空 电 
子 技术 协会 理事 单位 ,中 国 半导体 行业 协会 会 员 单 
位 ,辽宁 省 半导体 装备 技术 创新 战略 联盟 理事 长 
单位 。 

通过 协助 政府 召开 具有 深远 影 啊 力 的 行业 会 
议 ,参与 编写 地 方 科技 规划 、 发 起 成 立 产 业 联 盟 、 主 
持 制 定 行 业 标准 等 方式 ,沈阳 科 仪 公司 的 影 啊 力 与 
日 俱 增 , 业 已 成 为 辽 沈 地 区 最 具 辐 射 带 动能 力 的 中 
坚 力量 。 山 协助 沈阳 市 政府 召开 了 具有 较 强 国际 
影响 力 的 “沈阳 IC 装备 制造 业 国际 论 坛 ” ”IC ee 
备 零 部 件 及 系统 研讨 会 等 活动 ,提升 了 沈阳 市 在 
全 国 乃 至 全 球 集成 电路 行业 中 的 形象 和 地 位 ,吸引 
了 国内 外 此 领域 的 专业 人 士 共同 为 沈阳 集成 电路 
装备 制造 业 的 发 展 出 谋划 策 。 凶 参与 编写 了 被 列 
人 政府 工作 报告 的 《辽宁 省 中 长 期 科学 技术 发 展 规 
划 岗 要 》(2006 ~ 2020 年 ) 《沈阳 市 中 长 期 科学 和 
技术 发 展 规划 纲要》(2006 ~ 2020 Œ) 《沈阳 半 导 
体 装备 基地 发 展 规 划 》, 为 辽 沈 地 区 大 半导体 产业 
发 展 提供 了 政策 依据 ,促成 了 沈阳 集成 电路 装备 制 
造 产 业 基地 ,沈阳 集成 电路 装备 制造 业 零 部 件 加 工 
基地 等 重要 产业 集群 的 建设 。 久 发 起 成 立 了 沈阳 
集成 电路 装备 产业 技术 创新 联盟 .辽宁 省 半导体 装 
备 产 业 技 术 创 新 战略 联盟 并 担任 理事 长 单位 ,根除 
了 联盟 内 部 的 重复 建设 和 恶性 竞争 ,促进 成 员 单 位 
之 间 实 现 优势 互补 和 协同 作战 ,推动 形成 了 较为 完 
整 的 产业 链 和 规模 化 的 产业 集聚 效应 ,使 辽 沈 地 区 
大 半导体 产业 的 成 套 能 力 、 系 统 集成 能 力 和 整体 竞 
争 实力 得 到 了 质 的 提升 。 氏 主持 制定 了 1 项 国家 
标准 2 项 行业 标准 ,其 中 国家 标准 GB/T 6071 一 
2003《 超 高 真空 法 兰 》 已 实施 ,人 《真空 技术 TART 
HHS) 《真空 技术 ”多 级 罗 茨 干 式 真 空 季 》 行 
业 标 准 已 完成 公示 ,即将 颁布 实施 。 
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(4) 产 业 布 局 。 由 于 缺少 核心 技术 和 装备 的 文 
撑 ,我 国 集成 电路 ,太阳 能 光伏 .LED 等 关系 社会 经 
济 发 展 的 战略 性 新 兴 产 业 受 到 严重 制约 ,和 撑 远 落后 
于 发 达 国 家 水 平 。 沈 阳 科 仪 公司 积极 啊 应 国家 关 
于 大 力 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 号 召 ,先后 进 人 集成 
电路 ,太阳 能 光伏 .LED 领域 进行 前 瞻 布 局 ,人 研制 成 
功 了 集成 电路 装备 6in/12in ( 150mm/300mm ) 
PECVD 设备 平板 式 太 阳 能 电池 减 反 射 履 膜 设备 、 
LED 单 品 炉 、 干 录 与 系列 阀门 等 产业 关键 核心 设 
备 ;累计 申请 国家 专利 108 项 (其 中 发 明 专 利 31 
项 ) ,已 获得 授权 专利 63 项 (其 中 发 明 专 利 5 项 、 实 


用 新 型 专利 54 项 、 外 观 设计 专利 4 项 ) ,软件 著作 . 


权 1 项 。 

(5) 管 理 制 度 。 沈 阳 科 仪 公司 建立 了 规范 的 法 
人 治理 结构 ,不 断 引 入 先进 管理 理念 ,已 发 展 成 为 
集 研发 .生产 销售 、 服 务 为 一 体 的 现代 高 新 技术 企 
业 。 公 司 产 品 设计 采用 CAD 技术 ,并 引入 PDM( 产 
品 数据 管理 ) 和 CAPP (计算 机 辅助 工艺 过 程 设 
计 ) ,进一步 提高 了 科研 生产 效率 和 产品 质量 ;在 产 
品质 量 方面 ,执行 ISO 9001 国际 质量 体系 ; 行政 管 
理 方面 借鉴 A 管理 模式 ,作业 现场 推行 55 管理 , 构 
成 了 完整 的 现代 化 企业 管理 体系 ,大 大 提高 了 企业 
的 运营 效率 。 

(6) 科 学 研究 。“ 十 一 五 "期间, 沈阳 科 仪 公司 
积极 申请 承担 了 包括 “十 一 五 ”国家 重大 专项 国家 
高 技术 产业 化 示范 项 目 、 国 家 “863” 计 划 在 内 的 6 
项 重大 科技 项 目 ,以 及 中 国 科学 院 、 地 方 科技 计划 
项 目 20 余 项 ,累计 获得 国家 及 地 方 政 府 支持 经 费 2 
亿 元 ,解决 了 大 量 技术 难题 ,取得 了 一 系列 世界 先 
进 、 国 内 领先 水 平 的 技术 成 果 ,为 国家 、 地 方 科技 进 
步 贡献 了 力量 。 沈 阳 科 仪 公司 正在 实施 的 两 项 “ 极 
大 规模 集成 电路 制造 装备 及 成 套 工 艺 ” 国 家 科技 重 
大 专项 均 取 得 了 阶段 性 成 果 , 得 到 专项 领导 小 组 、 
专家 组 的 高 度 评价 。2006 年 ,“ 下 型 激光 分 子 束 外 
延 设备 ” 获 北京 市 科学 技术 奖 一 等 奖 ;2007 EB 
茨 干 泵 ” 获 东 北 亚 高 新 技术 博览 会 参展 项 目 银 奖 ， 
“纳米 金属 生产 设备 获 第 九 届 中 国 高 新 技术 成 果 
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交易 会 自主 知识 产权 证 书 ,“ 罗 芯 干 泵 机 组 ” 获 第 九 
届 中 国 高 新 技术 成 果 交 易 会 优秀 产品 奖 ;2008 年 ， 
“ 罗 芯 干 泵 机 组 ” 获 沈阳 市 科技 进步 奖 三 等 奖 ;2009 
E RETRASE” 获 沈阳 市 科技 进步 奖 二 等 
奖 ;2010 年 ,“ 涡 旋 干 式 真空 泵 ” 获 中 国 机 械 工业 科 
学 技术 奖 二 等 奖 。 

(7) 人 才 培 养 。 沈 阳 科 仪 公司 引进 了 以 美国 诺 
发 公司 (美国 第 二 大 集成 电路 装备 制造 商 ) 原 副 总 
裁 姜 谦 博 士 为 代表 的 海外 高 级 研发 团队 ,海外 专家 
的 加 盟 ,加 快 了 培养 本 土 技术 团队 的 进程 。 针 对 不 
同 的 技术 方向 ,公司 分 别 与 清华 大 学 ,东北 大 学 P 
国 科技 大 学 ,中 国 科 学 院 半 导体 研究 所 、 中 国 科学 
院 上 海 应 用 物理 研究 所 等 15 家 研究 机 构建 立 了 长 
期 稳定 的 产 学 研 合作 关系 ,并 凭 此 开展 了 形式 多 样 
的 人 才 培 养活 动 。 以 东北 大 学 为 例 , 公 司 每 年 与 东 
北大 学 联合 开办 “真空 技术 ”培训 班 ,已 累计 为 国 
家 ,地 方 及 行业 培养 专业 技术 人 才 700 RAK 

应 对 国际 金融 危机 , 变 挑战 为 机 遇 

2008 年 发 生 的 国际 金融 危机 ,对 全 球 经 济 造成 
了 巨大 冲击 ,沈阳 科 仪 公司 制定 的 市 场 战 略 和 产品 
战略 均 面临 着 前 所 未 有 的 挑战 ,“ 道 水 行 舟 , 不 进 则 
退 ”, 只 有 迎 难 而 上 ,积极 应 对 ,才能 立 于 不 败 之 地 。 
沈阳 科 仪 公司 一 是 在 企业 发 展 战略 上 ,结合 外 部 经 
济 市 场 形势 和 自身 发 展 特点 及 时 做 出 调整 ,并 制定 
了 “标准 化 ,市场 化 产业 化 ”的 新 发 展 战略 ,使 公司 
的 发 展 思路 更 清晰 ; 二 是 经 营 理念 上 ,进一步 确立 
了 “精益 生产 * “降低 成 本 就 是 提高 效益 ”的 经 营 
理念 ;三 是 产品 结构 上 ,从 以 科研 类 产品 为 主 ,到 以 
市 场 为 导向 ,面向 集成 电路 、 太 阳 能 光伏 .LED 等 行 
业 不 断 推出 工业 化 产品 ;四 是 在 用 人 制度 ,分 配制 
度 上 ,引入 竞争 机 制 , 充 分 调动 了 员工 的 积极 性 ,有 
力 地 促进 了 企业 的 发 展 。 

五 年 时 间 的 励精图治 ,开拓 进取 ,沈阳 科 仪 公 
司 与 时 俱 进 ,不 断 深 化 改革 ,完成 了 从 传统 事业 单 
位 向 现代 企业 的 转变 ,逐步 建立 和 完善 现代 企业 制 
度 , 走 上 了 良性 发 展 的 轨道 ,已 形成 以 真空 应 用 、 真 
空 获得 .高档 真空 部 件 为 主 营 业务 的 新 格局 ,产品 


结构 逐步 提升 ,稳步 向 “标准 化 .工业化 .市场 化 ”的 
战略 目标 迈进 。 

落实 科学 发 展 观 ,实现 企业 持续 发 展 

2011 年 ,沈阳 科 仪 公司 积极 树立 “落实 科学 发 
展 观 ,推动 企业 大 发 展 ”的 全 新 理念 ,坚持 把 发 展 作 
为 企业 第 一 要 务 。 在 公司 经 营 班子 的 带领 下 ,把握 
发 展 的 历史 机 遇 , 狠 抓 生产 ,敢于 创新 ,成 效 显著 。 

(1) 加 快 发 展 方式 转变 。 坚 持 “ 以 人 为 本 ”的 
理念 是 沈阳 科 仪 公司 落实 科学 发 展 观 的 核心 。 公 
司 积极 推进 < 人才 强 企 ”战略 ,强化 “人 才 比 资金 更 
重要 ”的 思维 。 一 方面 ,加 大 人 才 开 发 和 引进 力度 ， 
用 企业 良好 的 业绩 和 强势 发 展 吸引 优秀 毕业 生 和 
社会 优秀 的 技术 和 管理 人 才 加 盟 , 改 善人 才 结 构 。 
另 一 方面 ,优化 企业 用 人 机 制 ,打破 论 资 排 辈 的 沉 
阅 , 构 建 有 利于 人 才 施 展 才华 的 平台 。 造 就 培养 了 
一 批 勇 于 创新 .复合 多 能 , 精 于 策划 ,年轻 有 为 的 专 
门人 才 , 创 建 了 企业 发 展 良好 氛围 ,促进 了 企业 持 
续 .和谐 的 发 展 。 | 

(2) 加 速 产品 升级 。 市 场 竞争 越 来 越 体现 为 科 
技 的 竞争 ,竞争 取胜 的 关键 已 从 价格 因素 转向 技术 
与 服务 因素 ,可 以 说 , 提升 科技 水 平和 能 力 是 企业 
提升 核心 竞争 能 力 的 关键 ,是 增强 企业 持续 发 展 后 
劲 的 关键 。 为 了 赢得 竞争 优势 ,沈阳 科 仪 公司 不 断 
提高 技术 创新 能 力 ,不断 用 新 技术 .新 产品 ,赢得 市 
场 ,增强 自主 创新 与 新 技术 的 应 用 能 力 。 

(3) 优 化 结构 。 调 整 产 品 结构 ,使 沈阳 科 仪 公 
司 产品 的 整体 综合 盘 利 率 得 以 提高 。 一 是 增加 高 
盈利 的 产品 品种 ,削减 一 利率 较 低 的 产品 ;二 是 采 
取 层 次 结构 化 的 和 恒利 结构 化 的 产品 组 合 及 价格 
组 合 策略 ; 三 是 调整 工业 化 产品 与 科研 类 产品 比 
重 ,重点 发 展 量 大 面 广 的 产品 ,确保 能 迅速 形成 规 
模 。 优 化 市 场 结构 , 使 沈阳 科 仪 公司 市 场 架构 更 合 
理 ,更 符合 公司 大 发 展 战略 需要 。 战 略 性 地 放弃 一 
部 分 赢利 能 力 较 弱 的 或 与 主 营业 务 关 联 度 较 小 的 
业务 和 市 场 ,不 仅 可 以 降低 成 本 .提高 利润 ,更 主要 
的 是 能 够 集中 有 限 的 资源 去 实现 一 个 新 的 发 展 
蓝图 。 
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(4) 降低 成 本 。 一 个 制造 型 企业 的 营运 成 本 通 
常 由 资本 成 本 ,研发 成 本 ,制造 成 本 ,销售 成 本 , 管 
理 费 用 ,税收 、 行 政事 业 收 费 和 公益 支出 ,管理 损失 
七 大 方面 构成 。 沈 阳 科 仪 公 司 建立 健全 管理 系统 
和 管理 制度 ,严格 杜绝 “七 大 浪费 ”"。 通 过 “精简 整 
编 高 精 研 发 TT it ANE” 对 公司 人 流 , 物 
流 、 信 息 流 全 面 加 以 控制 ,使 企业 运营 成 本 得 到 有 
效 控制 和 降低 。 

(5) 提 高 效益 。 企 业 的 经 济 效益 是 企业 一 切 经 
济 活动 的 根本 出 发 点 。 沈 阳 科 仪 公 司 运 用 科学 管 
理 方法 ,在 企业 内 部 建立 和 完善 AAA, AENA 
三 ”的 管理 体制 。 实 行 对 人 、 财 .物产 、 供 、 销 全 方 
位 、 全 过 程 的 管理 ,从 而 在 全 体 员 工 中 形成 提高 效 
益 的 意识 ,处 处 以 主人 翁 责 任 感 、 又 迫 感 天 心 企业 ， 
为 公司 和 谐 发 展 做 贡献 ,使 企业 实现 规模 、 质 量 、 效 
益 同 步 上 水 平 。 第 一 ,依靠 科技 进步 和 创新 ,采用 
先进 技术 ,建设 创新 型 企业 。 改 造 传 统 工 艺 , 发 展 
循环 经 济 ,建立 资源 节约 型 ,环境 友好 型 企业 ,转变 
经 济 发 展 方式 。 第 二 ,打造 一 支 高 素质 的 企业 经 癌 
团队 ,采用 现代 企业 管理 方法 ,提高 企业 经 营 管理 
水 平 , 提 高 劳动 生产 率 , 生 产 出 更 多 适应 市 场 需求 
的 产品 。 第 三 , 提 商 劳动 者 素质 ,提升 职业 技能 。 

(6) 节能 减 排 。 沈 阳 科 仪 公司 通过 基础 设施 改 
造 ,改善 生产 制造 环境 ,提高 产品 合格 率 ,做 到 生产 
基本 无 废水 排放 。 届 生产 车 间 等 建筑 屋面 及 围 护 
墙 等 采用 保温 材料 ,可 以 降低 采暖 和 空调 的 能 耗 。 
厂房 照明 灯具 采用 吸 项 式 净化 日 光 灯 具 , 办 公 室 
及 标准 厂房 照明 灯具 采用 区 光 广 能 灯具 节能 。 
号) 加强 员 工 节能 意识 教育 ,并 制定 相关 奖励 制度 。 
同时 ,公司 产品 在 使 用 过 程 中 ,可 将 部 分 有 害 物 质 
输送 到 处 理 系统 分 解 ,减少 对 环境 危害 。 

2011 年 ,沈阳 科 仪 公司 在 “标准 化 .市场 化 、 产 
业 化 "发 展 战略 的 指引 下 ,通过 实施 经 营 扩 张 . 品 牌 
发 展 、 精 细 化 管理 和 企业 文化 建设 等 工作 , 走 上 了 
一 条 领域 逐步 拓展 .规模 不 断 扩张 .管理 不 断 创新 、 
企业 和 谐 发 展 ,携手 共 启 的 新 道路 。 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 





北京 中 科 科 仪 技术 发 展 有 限 责任 公司 ( 以 下 简 
称 中 科 科 仪 ) 成 立 于 2000 年 12 月 28 日 , 占 地 面积 
2.7 万 m?(40 亩 ) ,是 集 科学 仪器 .真空 相关 设备 研 
制 . 开 发 .生产 和 经 营 为 一 体 的 综合 性 高 新 技术 
企业 。 

公司 前 身 是 中 国 科 学 院 北京 科学 仪器 研制 中 
心 ( 原 中 国 科 学 院 科学 仪器 厂 ) , 始 建 于 1958 年 。 
公司 以 雄厚 的 综合 实力 ,在 电子 光学 、 离 子 光 学 和 
真空 物理 的 技术 工程 等 领域 取得 了 众多 科研 成 果 ， 
多 次 荣获 国家 、 科 学 院 及 相关 部 门 奖 励 。 其 中 ,成 
功 研制 出 我 国 第 一 台 扫 描 电 子 显微镜 、 第 一 台 商 品 
化 氨 质 谱 检 漏 仪 .第 一 台 涡 轮 分 子 泵 ;在 “两 弹 一 
星 ”“ 正 负电 子 对 撞 机 ”等 一 系列 重大 国家 工程 项 
目 研制 中 做 出 了 突出 贡献 。 

公司 以 真空 产品 .分 析 仪器 与 实验 室 设 备 、 医 
疗 仪器 为 主 营 业务 ,产品 包括 系列 分 子 泵 等 高 真空 
获得 产品 ,系列 氨 质 谱 检 漏 仪 、. 氟 油 平 台 等 检 漏 及 
应 用 设备 , 溅 射 离子 镀膜 机 真空 滴 油 装置 等 真空 
应 用 设备 ,扫描 电子 显微镜 .离子 溅 射 仪 等 分 析 仪 
器 和 实验 室 设备 ,系列 冷却 循环 水 机 等 配套 产品 ， 
高 频 电 手术 刀 等 医疗 仪器 。 产 品 广泛 应 用 于 电子 
言 息 .制冷 化 工 .汽车 和 制 灯 等 领域 ,遍及 祖国 各 
地 ,并 批量 出 口 到 东南 亚 和 欧美 等 国际 市 场 。 

2010 年 ,公司 转 改制 10 周年 ,取得 了 前 所 未 有 
的 业绩 , 规模 从 转 改制 时 的 年 收入 6 000 万 元 到 
2010 年 实现 汇总 收入 2.4 亿 元 ,真正 实现 转 改制 十 
年 业绩 翻 两 番 ! 公司 秉承 “创新 科学 仪器 ”发 展 一 
流 企业 ”的 历史 使 命 ,为 发 展 成 为 一 家 具有 全 球 视 
时 ,在 科学 仪器 特别 是 在 真空 领域 国内 领先 .具有 
国际 竞争 力 的 产业 集团 ,开启 了 二 次 腾飞 的 序幕 。 
公司 全 体 员工 齐心 协力 .奋发 进取 ,协同 作战 ,顺利 
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完成 了 新 生产 基地 的 建设 和 搬迁 ,推进 了 战略 管理 
和 业务 战略 实施 ,加 大 了 人 研发 投入 和 新 产品 开发 力 
度 , 巩 固 和 加 强 了 内 控 管理 ,在 抢占 市 场 、 降 低 成 
本 ,提高 效率 等 多 个 领域 ,实现 了 新 的 突破 ,超额 完 
成 了 公司 2010 年 各 项 经 营 任 务 目标 。 

2010 年 ,是 中 科 科 仪 全 面 实 施 2020 年 中 长 期 
发 展 战略 的 开局 之 年 。 公 司 以 “巩固 提高 ,加 大 加 
TR” 作为 整体 运营 的 基本 指导 方针 ,巩固 继 2009 年 
以 来 应 对 国际 金融 危机 ,战胜 困难 所 取得 的 既 有 成 
绩 以 及 宝贵 经 验 ; 不 断 提高 战略 部 署 和 战略 实施 的 
能 力 ,不 断 加 大 各 项 经 营 工 作 力 度 ,加 快 改 革 .调整 
和 发 展 的 进程 ,取得 了 突破 性 进展 。 在 研发 和 技术 
创新 方面 : 

(1) 加 大 了 研发 投入 ,新 产品 开发 速度 加 快 。 
2010 年 ,公司 继续 加 大 研发 投入 ,研发 费用 投入 总 
计 2 058 万 元 , 比 上 年 增长 1.3 倍 , 为 历年 研发 投入 
之 最 。 全 年 共 组 织 研发 项 目 立项 16 项 , 结 题 9 项 ， 
当前 在 研 项 目 20 项 。 真 空 技术 分 公司 完成 2000L 
SS FRE .系列 防腐 脂 润 靖 分 子 稍 和 700 MENTER 
等 产品 的 研制 工作 ;3600 分 子 泵 560 检 漏 仪 顺利 
实现 从 研发 到 生产 的 转化 ,已 开始 小 批量 生产 ; 完 
成 新 型 291H 检 汤 仪 试制 投产 工作 ;与 成 都 中 科 唯 
实 仪 器 有 限 责任 公司 战略 合作 开发 的 真空 计 、 插 板 
阀 等 均 已 批量 投放 市 场 。 另 外 ,在 系统 集成 的 研发 
工作 中 ,承担 了 神 光 3 套 " 气 氛 室 "的 研制 并 通过 了 
验收 ,为 参与 大 工程 项 目 英 定 了 基础 ;在 氨 充 气 回 
收 上 充分 关注 客户 需求 ,把 握 客 户 工 艺 要 求 , 提升 

品 品质 ,在 电力 .压缩 机 .大 型 铝 儿 件 检 漏 的 应 用 
中 取得 突破 性 进展 等 。 技 术 的 进步 启 取 了 新 订单 ， 
新 增 充 气 回收 检 漏 设备 18 台 , 计 900 万 元 。 科 学 
仪器 分 公司 按 计划 完成 3900M 扫描 电镜 项 目 ,项目 


验收 采用 了 创新 的 验收 模式 :样机 型 式 检验 和 产品 
(工程 ) 化 检验 (验证 样机 是 否 可 重复 生产 制造 ,着 
重 于 样机 的 产品 化 ) 。 美 国 合作 电 融 项 目 正 按 计划 
进行 ,配合 该 项 目的 新 电镜 外 观 设计 已 经 完成 。 医 
疗 仪 器 分 公司 也 开发 形成 KYKY 妇科 leep 治疗 系 
统 ,由 能 量 平 各、 烟雾 净化 右 、 电 极 及 附件 、 台 车 等 
组 成 。 

(2) 国 家 科技 重大 专项 等 科技 攻关 项 目 取 得 显 
车 进展 。“ 磁浮 分 子 泵 系列 产品 开发 与 产业 化 ”项 
目 任 务 书 已 通过 02 科技 重大 专项 办 公 室 审批 ,已 
进行 三 轮 磁 轴承 .传感器 的 研制 ,完成 磁悬浮 分 子 
条 和 控制 囊 的 样机 研制 和 磁 译 分 子 和 到 运行 测试 全 
的 设计 工作 。“ 十 一 五 ”科技 支撑 项 目 “ 高 压 场 发 
射电 子 枪 的 研制 "项目 进 展 顺 利 , 完成 场 发 射 枪 组 
件 .200kV 加 速 极 的 制作 测试 及 初步 调试 系统 ,成 
功 恢复 第 一 台 实 验 装 置 的 电子 枪 和 真空 系统 。 成 
功 申请 ”高档 数 控 机 床 与 基础 制造 装备 "科技 重大 
专项 (04 重大 专项 ) 加 工 便 铝 合金 整体 涡轮 转子 
的 五 轴 联 动 加 工 中 心 " 课 题 。 组 织 申请 北京 市 企业 
技术 中 心 认 定 , 当 前 已 通过 专家 评审 北京 市 经 信 
委 组 织 的 答辩 和 实地 考察 。 

(3) 加 强 研 发 项 目 管 理 ,专利 工作 取得 新 的 成 
效 。 公 司 研发 中 心 定期 对 分 公司 研发 项 目 进度 进 
行 检 查 和 督促 , 间 时 ,对 研发 项 目 经 费 控制 实施 持 
续 跟踪 和 动态 管理 ,推进 了 分 公司 的 研发 工作 。 在 
知识 产权 工作 方面 ,2010 年 ,公司 共 完 成 专利 申请 
15 项 ,软件 著作 权 申 请 6 项。 

(4) 积 极 获 取 外 部 科技 经 费 资源 。 在 提高 自身 
研发 资源 利用 效率 的 同时 ,公司 积极 争取 政府 资 
助 奖励 资金 等 外 部 经 费 资源 的 文 持 。 组 织 北 京 市 
保 增长 突出 贡献 企业 的 申报 ,获得 北京 市 “ 保 增 长 
突出 贡献 企业 ”荣誉 称号 及 奖励 ;组 织 申报 “海淀 区 
循环 经 济 发 展 专项 资金 "并 获得 奖励 资金 ;获得 “ 海 
洗 区 “十 一 五 "循环 经 济 节 能 减 排 先进 单位 ”荣誉 
称号 并 获奖 金 ; 申 请 北京 市 中 小 企业 国际 市 场 开 拓 
资金 ,获得 资助 ;向 国家 真空 工程 实验 室 递交 了 两 
批 验 收 资料 ,第 二 笔 项 目 款 均 如 期 到 账 。 
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2010 年 12 H 28 日 ,筹备 一 年 多 的 中 科 院 创新 
科学 仪器 研制 技术 服务 中 心经 过 院 计 财 局 组 织 的 
专家 评审 ,正式 挂牌 成 立 。 

2010 年 ,公司 投资 6 261 万 元 ,购买 了 昌平 国 
际 信息 园 约 1.3 万 m 的 厂房 ,为 公司 实现 大 规模 
生产 和 精益 制造 提供 了 条 件 。 按 照 公 司 “ 布 局 生产 
基地 ,实现 工业 管理 ”的 战略 措施 ,物业 分 公司 与 真 
空 技术 分 公司 克服 困难 ,密切 合作 ,共同 积极 推进 
生产 基地 装修 改造 及 搬迁 ,并 在 10 月 份 顺利 完成 
真空 技术 分 公司 整体 搬迁 ,保证 了 真空 技术 分 公司 
快速 恢复 正常 生产 ,有 力 地 保障 了 公司 2010 年 经 
营 目 标的 达成 。 新 生产 基地 的 投入 使 用 ,使 真空 
品 的 人 研 、 产 \、 销 各 个 环节 的 衔接 更 为 紧密 ,生产 条 件 
得 到 大 幅 改 善 ,为 全 面 提 升 生 产 管理 水 平 , 以 及 下 
一 步 全 面 实施 现代 化 工厂 管理 商定 了 坚实 基础 。 
真空 技术 分 公司 分 子 泵 人 均 产 量 比 上 年 提高 了 41 
全 ,生产 效率 明显 提高 ;分 子 泵 累计 入 库 3 381 f, 
同比 增长 25% , 创 历史 最 好 成 绩 ; 检 漏 仪 人 库 227 
台 ,同比 增长 11% 。 医 疗 仪器 分 公司 充分 利用 社会 
资源 ,采用 外 包 模 式 提高 生产 效率 ,降低 人 员 成 本 ， 
电 刀 人 库 台 数 是 上 年 的 3 倍 , 创 历史 新 高 。 

2010 年 ,各 分 公司 的 工作 中 都 体现 出 以 市 场 销 
售 为 龙头 的 经 营 思 路 ,针对 不 同业 务 ,做 好 营销 计 
划 ,明确 重点 地 区 ,重点 行业 和 重点 产品 ,有 针对 性 
地 开发 市 场 和 推进 销售 。 真 空 技术 分 公司 ,围绕 重 
点 区 域 ,重点 行业 ,制定 了 “重点 行业 每 单 必 争 , 重 
点 产品 每 单 必 启 ”的 营销 策略 ,梳理 了 分 子 泵 的 价 
格 体系 , 抓 行业 , 保 增长 , 抓 产品 ,促销 量 ; 制定 了 
“2010 年 度 检 漏 仪 计 奖 办 法 ” “2010 年 业务 人 员 补 
充 奖 励 办 法 "等 新 的 营销 激励 制度 ;加 强 系统 集成 
市 场 拓展 ,在 参与 国家 大 科学 工程 项 目 上 取得 了 突 
破 性 进展 ;改进 售后 服务 工作 ,强化 了 办 事 处 的 本 
地 化 建设 ,巩固 提升 了 大 客户 关系 ,以 渠道 的 充实 
来 促进 销售 增长 ;通过 加 大 市 场 投入 ,做 好 产品 推 
广 和 重点 行业 、 重 大 客户 的 专项 拓展 活动 ,进一步 
扩大 了 在 太阳 能 、Low 一 e 玻璃 等 重点 行业 的 影响， 
并 在 薄膜 及 照明 行业 谋求 规模 和 模式 突破 。 科 学 
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仪器 分 公司 ,加 强 了 销售 工作 的 日 常 管理 及 过 程 监 
督 ,出 台 了 多 项 销售 政策 ,以 目标 为 导向 ,调动 销售 
人 员 积 极 性 。 销 售 重点 放 在 国内 经 济 发 达 地 区 ,在 
做 好 自 产 产品 销售 的 同时 ,积极 开拓 代理 产品 市 
场 ;通过 共 建 实验 室 形式 ,建立 和 推动 了 重点 用 户 、 
重点 地 区 .重点 行业 的 销售 渠道 建设 ;SPI 从 零散 销 
售 逐步 向 开发 固定 客户 和 批量 购买 客户 销售 过 渡 。 
医疗 仪器 分 公司 ,创新 发 展 思路 ,制造 产品 新 卖点 ， 
做 好 重点 产品 的 研发 和 推广 , 抓 住 发 展 机 过 ,最 终 
取得 了 获得 政府 大 额 订单 的 好 成 绩 。 

在 采购 管理 方面 ,各 分 公司 均 加 强 了 对 供应 商 
的 定期 评议 ,优化 供应 商 队伍 ,推进 供应 商 分 级 管 
理 , 提 高 了 采购 质量 和 效率 ,降低 了 采购 成 本 。 

2010 年 ,公司 的 战略 管理 向 深层 次 迈进 。 战 略 
管理 不 仅 关 系 到 企业 当前 ,更 关系 到 企业 的 未 来 发 
展 。 公 司 以 2009 ~2020 年 中 长 期 战略 发 展 规划 为 
指导 ,重点 推进 战略 措施 的 年 度 细 化 和 各 项 战略 措 
施 的 全 面 落实 ,公司 各 业务 部 门 以 三 年 为 时 间 单 
位 ,制订 产品 开发 、 业 务 拓展 和 市 场 竞争 的 具体 业 
务 战略 措施 ,明晰 各 业务 的 发 展 模式 和 盘 利 模式 ， 
形成 了 三 年 滚动 战略 方案 。 按 照发 展 战 略 , 公 司 总 
部 重点 在 推进 股份 制 改造 .生产 基地 建设 \ 促 进 分 
公司 产品 结构 优化 .加 大 公司 研发 投入 和 研发 管 
理 、 加 强 公司 基础 管理 和 风险 控制 等 方面 落实 战略 
措施 ;各 分 公司 重点 在 拓展 市 场 、 优 化 生产 管理 \ 提 
高 产品 质量 、 加 快 产品 的 技术 改造 等 方面 落实 战略 
措施 ,两 级 机 构 分 层 实 施 战 略 措施 ,将 战略 从 战略 
规划 ,方案 向 实 实在 在 的 业绩 成 果 转 化 ,初步 实现 
了 以 战略 统领 企业 发 展 , 有 步骤 、 有 计划 地 实现 企 
业 长 期 可 持续 健康 发 展 的 目的 。 

公司 一 直 以 开放 的 理念 .优良 的 环境 和 务实 的 
措施 ,全 力 推进 人 才 战 略 。2010 年 ,公司 引进 了 中 
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国 科学 院 “ 百 人 计划 ”、 国 家 “ 千 人 计划 ”学 者 郭 方 
准 博 士 等 专家 级 人 才 。 为 加 强 员工 队伍 建设 ,不 断 
满足 企业 发 展 的 需要 ,公司 在 不 断 加 大 培训 投入 、 
创新 培训 模式 .增加 培训 力度 的 基础 之 上 ,按照 “分 
级 管理 .分 层 负责 ”的 思路 ,推动 培训 工作 同 纵 深 发 
展 。 公 司 高 度 重视 中 高 层 人 员 及 后 备 管理 干部 的 
培训 ,为 加 强 公司 后 备 管理 骨干 队伍 建设 ,完善 后 
备 管理 骨干 选拔 .培养 与 管理 机 制 ,培养 造就 一 支 
政治 素质 高 .工作 能 力 强 ,能 够 担当 公司 持续 发 展 
重任 、. 有 发 展 潜 力 的 后 备 管理 骨干 队伍 ,公司 出 台 
了 “中 科 科 仪 后 备 管理 骨干 选拔 培养 和 管理 办 
法 ”, 开 办 了 后 备 管理 骨干 培训 班 , 培 训 的 重点 为 战 
上 略 、 财 务 人 力 等 管理 理论 和 实务 。 公 司 设立 高 管 
大 讲堂 ,把 中 高 层 集体 学 习 和 党 委 中 心 组 学 习 相 结 
合 , 取 得 了 很 好 的 培训 效果 。2010 年 ,公司 培训 次 
数 、 参 加 人 次 .总 课时 和 总 费用 均 比 上 年 增长 20% 
以 上 。 为 加 强 公 司 上 骨干 人 才 队 伍 建 设 , 目 2010 年 1 
月 开始 ,公司 组 织 了 对 公司 中 层 经 理 为 期 两 个 多 月 
的 专项 调研 ,客观 评估 了 公司 中 层 管理 人 员 整 体 情 
OL ,推进 中 层 经 理 加 强身 身 学 习 和 提高 ,以 更 好 适 
应 岗位 工作 需要 。 

2011 年 ,公司 面临 的 发 展 任务 依然 艰巨 ,挑战 
依然 众多 。 如 何 实现 业务 结构 优化 调整 .提高 公司 
的 整体 竞争 力 ; 如 何 促进 分 公司 的 产品 结构 升级 ， 
提高 市 场 竞 争 力 ; 如 何 推进 公司 相关 多 元 化 业务 发 
展 、 催 生 新 的 业务 ;如 何 抓 好 新 的 投资 项 目 , 尽 快 实 
现 预期 经 济 效益 ;如 何 提 高 公司 营销 、 生 产 研发 的 
效率 ,提高 运营 质量 ;如 何 加 快 公司 股 份 制 改造 和 
拓宽 公司 发 展 领域 ,推进 公司 多 层次 的 发 展 ,是 
2011 年 公司 各 级 管理 者 面临 的 课题 ,也 是 全 体 员 工 
的 工作 任务 。 


“以 数据 说 话 ， 通 过 数据 了 解 行业 和 企业 ， 使 您 能 更 
好 地 把 握 今 天 ， 规 划 明 天 

Speaking by data, understanding trades and 
enterprises through data, enabling you to better 
master today and plan for tomorrow 
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2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 会 员 单位 经 济 效益 指标 

2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 会 员 单 位 主要 产品 产 、 销 、 出 
口 情况 

2010 年 中 国 通 用 机 械 工业 协会 风机 分 会 会 员 单位 产品 产销 情况 

2010 年 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 风机 分 会 会 员 单 位 经 济 指标 

2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 分 会 会 员 单 位 经 济 效益 指标 

2010 年 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 阀门 分 会 会 员 单 位 经 济 指标 

2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 阀门 分 会 会 员 单位 经 济 效 益 指标 

2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 压缩 机 分 会 会 员 单位 经 济 指标 

2010 年 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 压缩 机 分 会 会 员 单位 经 济 效益 指标 

2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 真空 设备 分 会 会 员 单 位 经 济 指标 

2010 年 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 真空 设备 分 会 会 员 单位 经 济 效益 指标 

2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 干燥 设备 分 会 会 员 单 位 经 济 指标 

2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 干燥 设备 分 会 会 员 单 位 经 济 效益 指标 

2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 减 变速 机 分 会 会 员 单位 经 济 指标 

2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 减 变速 机 分 会 会 员 单位 经 济 效益 指标 

2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 减速 机 分 会 会 员 单位 主要 产品 产 、 销 、 
出 口 情况 
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企业 名 称 


UE PAU A FR Hl ta A IRAR 
大 连 佳 特 联 轴 器 有 限 公 司 

丹东 克隆 集团 有 限 责 任 公 司 
沈 鼓 集 团 核电 泵 业 有 限 公司 
沈阳 工业 泵 制造 厂 有 限 公司 

沈阳 第 三 水 泵 厂 

沈阳 启 源 工业 泵 制造 有 限 公司 





































海 城 三 鱼 录 业 有 限 公 司 
MKRS 

大 连 深蓝 有 泵 业 有 限 公司 

AE 7 RA BRS 

Kit Fe le A BR ZS 

本 溪水 条 有 限 责 任 公司 

LT tH Rl) A BRA 

sath Th £0 Ae VA BS BEES A] 
PET IK FR a LA BR ZS] 

FRYE TK ET 

沈阳 工业 和 制造 有 限 公司 

IEE A KART ARAS 

Ab ER RAMA BRA 
威乐 (中 国 ) 水 泵 系统 有 限 公 司 
天 津 录 业 机 械 集团 有 限 公 司 

天 津 水 利 电 力 机 电 研 究 所 
石家庄 强大 和 泵 业 集团 有 限 责任 公司 
石家庄 工业 条 三 有 限 公 司 

武安 市 宏泰 机 械 条 业 有 限 公 司 
唐山 市 水 泵 厂 

河北 安吉 宏 业 机 械 股份 有 限 公司 
河北 恒 盛 和 泵 业 股 份 有 限 公 司 
PRE TK ARS 

阳泉 水 泵 厂 有 限 责任 公司 

宝鸡 航天 动力 泵 业 有 限 公司 
BERGA 





中 国有 色 ( 沈 阳 ) 冶金 机 械 有 限 公司 
埃 梯 梯 水 与 污水 处 理 系统 (沈阳 ) 有 限 公司 


EB Le 
增加 值 | 平均 人 数 | 资产 总 额 | 业 务 收 入 | 业务 成 本 
CAT) | (A) 


2 430 
3596 | 1410 105 | 6626 
29 254 | 12610 438 | 54425 
73 131 | 14750 620 | 106 571 
1 377 324 55 863 
670 140 58 | 1738 

19 434 | 6 141 200 | 6 432 
14365 | 1202 102 | 49 444 
35 507 | 10 650 160 | 27 758 
24421 | 8 358 971 | 18811 
639 147 40 | 2035 
26219 | 9796 657 | 40999 
9100 | 1185 236 | 13 028 
47 457 | 15 423 905 | 60 661 
5761 | 1 836 582 | 12255 
8644 | 2985 300 | 9 698 
1 100 514 100 735 
2 875 705 95 | 3230 
440 170 46 459 
9400 | 3110 187 | 14764 
1 070 677 108 | 1870 
713 246 44 | 2397 
49 351 | 12 705 368 | 36 616 
20591 | 11 761 604 | 25 055 
2 300 580 180 | 3083 
29364 | 7680 | 1530 | 92642 
53112 | 16457 | 1402 | 36086 
4074 | 1396 185 | 5503 
8064 | 2014 441 | 7250 
26080 | 5519 | 1600 | 20597 
9475 | 4653 457 | 8 235 
245 78 90 1413 
4626 | 1880 775 | 17 593 
6783 | 1129 392 | 11 067 
20915 | 4245 543 | 34631 
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( 续 ) 
工业 AWAR) ER EE 主 营 
增加 值 | 平均 人 数 | 资 产 总 额 | 业 务 收 入 | 业务 成 本 
(Am) | (A) (万 元 ) 




























































































序号 企业 名 称 








































































































36 |! 陕西 扶 龙 机 电 制 造 有 限 公 司 4 253 236 4 051 2 302 1 696 
37 | 兰州 水 泵 总 厂 4 000 297 | 13462 | 4814 3 259 
38 | 新 疆 新 标 紧 固件 泵 业 有 限 责任 公司 3 361 193 6 051 3 422 2 525 
39 | BERR KR) 589 140 4 061 586 499 
40 ”| 上海 乐 合流 体 机 械 有 限 公 司 2 800 51 5 100 2 500 1 556 
41 | ERRE ARAR 7 475 222 8 179 8 182 6 387 
42 | 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公 司 73 114 846 | 108 329 | 77296 | 56189 
43 ”| 上海 水泵 制造 有 限 公司 19 158 308 | 40018 | 16 881 | 13 740 
44 ”| 上 海 凯 泉 泵 业 ( 和 集团 ) 有 限 公司 249 588 6 055 | 243 562 | 223 658 | 153 003 
45 “| 上海 电 力 修造 总 厂 有 限 公 司 102 780 560 | 100 403 | 106 413 | 87032 
46 | ki ER (RH) 有限 公 司 35 000 650 | 30144 | 36904 | 30865 
47 “| 上 海 阿波 罗 机 械 股 份 有 限 公 司 14 000 258 | 25553 | 14 066 8 713 
48 . | 上海 华 联 系 业 有 限 公 司 9 965 185 8 216 8 568 6 912 
49 “| 土 海 工业 泵 制造 有 限 公司 1 798 91 5804 | 1607 954 
50 “| 上 海 深井 泵 厂 有 限 公 司 3 989 73 3 201 3 264 2 729 
51 ”| 上 海山 川 泵 业 制 造 有 限 公司 3 861 72 3 512 3 843 2 938 
52 | PERTRA RA 1 168 65 1 129 744 637 
53 | 上海 熊猫 机 械 ( 集 团 ) 有 限 公 司 122 969 2 000 | 132 094 | 119123 | 79 452 
54 | LARRE AEA RAR] 17 200 328 | 18322 | 15507 | 10865 
55 | 上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公 司 160 980 3 166 | 94456 | 158278 | 126 502 
56 | 上海 东方 守业 (集团 ) 有限 公司 182 201 2 539 | 63326 | 162019 | 111 740 
57 | 上海 电 气压 缩 机 泵 业 有 限 公 司 45 151 649 | 50490 | 45350 | 39 499 
58 | HUM BRAR A PR ZA Bl 13 932 282 9235 | 13 127 9 637 
59 | RATT RAL AR A BR al 66 919 890 | 101 104 ; 63256 | 45 804 
60 | 杭州 大 路 实业 有 限 公司 11 617 378 | 26034 | 12581 8 267 
61 | HUN He Tb Fe A BR ZS FY 5 525 128 2 401 5 285 4 084 
62 | HINT Se RRR A BRS 6 710 156 | 11 483 6 578 5 185 
63 | 丰 球 集团 有 限 公司 124 550 585 | 152 123 | 120 289 | 98 034 
64 “| 浙江 真空 设备 厂 有 限 公司 10 256 513 | 17079 | 10066 | 7119 
65 | KAA ABR wl 15 844 347 | 22683 | 16088 | 11 866 
66 | 浙江 新 界 泵 业 股份 有 限 公 司 48 811 1162 | 96501 | 49314 | 38091 
67 | 浙江 山河 实业 有 限 公司 21 933 710 | 42208 | 20394 | 17 335 
68 | 台州 黄岩 八 一 通用 机 械 有 限 公 司 1 839 71 1 385 1 901 1 490 
69 | IN BTA ERR ABR 2S 2 865 119 2 112 2 780 2 379 
70 WAERTE RARA IR ZS BI 2 900 120 4 900 3 055 2 597 
71 i MPT AOE EAR lA PR ZA a] 3 651 107 8 243 3 646 3 058 
72 | BAAR EDA AR YA BR ZA 24 655 359 | 37282 | 25922 | 16 193 
73 | "PRAIA RZ I 13 430 242 | 30751 | 13430 | 10981 
74 “| 山东 博 泵 科技 股份 有 限 公 司 108 755 1250 | 75 084 | 110331 | 88 085 
75 | 山东 双 轮 集团 股份 有 限 公 司 44 893 906 | 51218 | 35771 | 25045 
76 | RA RRR FR SRA A a BR 43 849 566 | 34298 | 38113 | 27 361 
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序号 


企业 名 称 


江苏 振 华 泵 业 制 造 有 限 公 司 
山东 潍坊 生 建 机 械 厂 
山东 华 成 集团 有 限 公司 
靖江 市 亚太 有 泵 业 有 限 公司 
无 锡 市 锡 泵 制造 有 限 公司 
江西 新 瑞 洪 泵 业 有 限 公司 
癌 州 水 录制 造 的 限 公司 
HARTER ARAR 
BES HARA BR ZS 
山东 同 汇 机 械 有 限 公司 
山东 同 泰 集团 股份 有 限 公 司 
IRA EARRA RAA] 
扬州 长 江水 条 有 限 公司 
泰州 泰 东 有 泵 业 有 限 公司 

KB TAR Ub BR ZS] 

LL AR TR a Fe MAS RAA 

江苏 海狮 泵 业 制 造 有 限 公 司 
安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公司 
Br HEP FT AR A PR oe AE ZS 
山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 
Fe OH Fs FA SR MY A BR ZS 

CLD WE ARR ANA RAT] 

宜兴 市 宙斯 泵 业 有 限 公司 
龙岩 市 九龙 水 泵 制造 有 限 公司 
FEU AK FR til Al RAR 

郑州 电力 机 械 厂 

河南 郑 泵 科技 有 限 公司 

新 乡 条 三 有 限 责任 公司 

DR TAT HS We FRY A BR ZS 
BRK RTA BR ZS 

武汉 特种 工业 有 泵 厂 有 限 公司 
湖北 省 大门 泵 业 有 限 公司 
湖北 金 源 特 种 泵 制造 有 限 公司 
湖北 扬子 江 泵 业 有 限 责任 公司 
湖北 省 神龙 泵 业 有 限 公司 
AL = wee FR WY A BR ZS a] 
RAEE ARWA RAZ al 
湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公 司 
TWAS TW RBA IR ZS 
长 沙 佳能 通用 泵 业 有 限 公司 
湖南 远道 娟 业 有 限 公司 







工业 “| 从 业 人 员 
增加 值 | 平均 人 数 
(万 元 ) | (A) 


















































27 106 
73 450 
98 324 
1 830 
23 184 
3 807 
4 826 
12 454 
13 653 
1 677 
20 557 
51 340 
6 168 
1 215 
16 600 
45 791 
14 530 
37 350 
3 950 
98 239 
7 392 
25 162 
9 900 
3 918 
963 
29 577 
4 100 
2 742 
3 023 
1 649 
29 751 
7 914 
1 869 
7 095 
22 854 
12 497 
47 599 
130 130 
28 199 
8 083 
15 866 





统计 资料 


主 营 


(万 元 ) 
18 058 
64 273 
59 067 
2 550 
13 384 
4 886 
2 157 
11 530 
10 817 
2 133 
19 136 
54 244 
8 302 
1 443 
15 301 
48 080 


19 274 


82 106 
3 010 
201 549 
8 679 
39 047 
16 880 
5 202 
573 

17 107 
4 000 
3 034 
2 720 
1 684 
17 672 
7 224 
1 211 
11 080 
23 228 
10 573 
48 133 
84 493 
20 570 
14 854 
3 800 


( 续 ) 


EB 


资产 总 额 | 业务 收入 | 业务 成 本 
(万 元 ) 


7 705 
54 541 
52 157 

1 902 
10 570 

4 003 

1 627 

8 443 

7 287 

1 962 
14 992 
37 975 

6 226 

1 143 
12 538 
39 006 
14 067 
50 925 

1 448 


185 957 


6 943 
22 142 


-13 770 


4 684 
522 
12 483 
3 200 
2 350 
1 899 
1 255 
14 844 
5 595 
919 
7791 
19 096 
8 476 
34 179 
66 726 
14 240 
11 193 
3 100 
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( 续 ) 
主 营 主 营 

序号 企业 名 称 总 增加 值 | 平均 人 数 | 资 产 总 额 | 业务 收入 | 业务 成 本 

(万 元 ) | (万 元 ) 
118 | 湘潭 和 泵 业 集 团 有 限 公司 花石 水 和 泵 厂 3 735 
119 | SM Fe BRA 16 784 
120 | 广州 水 泵 厂 2 353 
121 |) MAB WEA A RAA 36 221 
122 | 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 60 401 
123 |) RRB RVR ABR al 37 127 
124 | 开平 市 开 泵 泵 业 制 造 有 限 公 司 954 
125 | 广州 市 盔 国 区 宏 拓 机 械 铸 造 有 限 公 司 1 947 
126 | 重庆 水 泵 厂 有 限 责任 公司 29 544 
127 | 自贡 产 高 出 水 泵 厂 360 
128 | 重庆 明珠 机 电 有 限 公司 4 728 
129 | BR SR PUK aR) 4 845 
130 | 四川 自贡 工业 泵 有 限 责任 公司 7 113 
131 | RABPE RR KAR) 10 305 
132 | 四川 三 台 剑 门 泵 业 有 限 公司 2 194 
133 | 四 川 新 达 泵 业 有 限 公 司 4 041 
134 | BABAK AE) 4 069 
135 | MEARE Ba Fe ttle A RAR 10 413 
136 | 贵州 省 都 匀 水 泵 厂 608 
137 | 成 都 流体 机 械 密封 制造 有 限 公司 1 626 
138 | BHA Se ABR AR A RAR] 8 345 


ql Ht 


企业 名 称 3 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 


ARER RA AEA RAA] . . 42 099 | 118. 26 
大 连 佳 特 联 轴 器 有 限 公司 . . 134 286 | 100. 00 
丹东 克隆 集团 有 限 责 任 公司 . . 287 900 | 103. 99 
UA. x BS PA AK HE BR ZS . . 237 903 | 99. 54 
TA PA Lb Fe EE ARAA . . 58 909| 95. 64 
沈阳 第 三 水 有 泵 厂 . . 24 138| 87. 16 
沈阳 启 源 工业 泵 制造 有 限 公司 . . 307 046 | 93.05 
中 国有 色 ( 沈 阳 ) 冶 金 机 械 有 限 公司 . . 117 843 | 97. 86 
TRA IR IK i 5 7k Ab FR BE TEA) BRA al 、 . 665 625 | 100. 00 


0 o yuy A a È UU N 一 
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企业 名 称 


海 城 三 鱼 泵 业 有 限 公司 
HMK 

大 连 深蓝 泵 业 有 限 公司 

大 连 四 方 电 有 泵 有 限 公司 
Kite Mb A BRA a 

本 溪水 泵 有 限 责 任 公 司 

辽宁 恒星 泵 业 有 限 公司 
锦州 市 劲 弓 泵 业 有 限 责任 公司 
兴 城 市 水 泵 制造 有 限 公司 
RETKE 

沈阳 工业 有 泵 制造 有 限 公 司 
北京 第 二 水 有 泵 三 有 限 公 司 
ACR TER FL A BRS 
威乐 ( 中国 ) 水 泵 系统 有 限 公 司 
天 津 录 业 机 械 集团 有 限 公司 
天 津 水 利 电力 机 电 研 究 所 
石家庄 强大 有 泵 业 集 团 有 限 责 任 公司 
石家庄 工业 泵 厂 有 限 公 司 
武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公 司 
唐山 市 水 泵 厂 

河北 安吉 宏 业 机 械 股 份 有 限 公 司 
河北 恒 盛 案 业 股份 有 限 公司 
保定 水 泵 三 

阳泉 水 泵 三 有 限 责 任 公司 
宝鸡 航天 动力 保有 限 公 司 
HERRAS 

陕西 扶 龙 机 电 制 造 有 限 公 司 
= WKAR AT 

新 疆 新 标 紧 固件 泵 业 有 限 责任 公司 
新 疆 潜 水 泵 厂 

上 海 乐 合流 体 机 械 有 限 公司 
LKR ABR al 
ELE RAR A 
FEKRR HA RAE] 

上 海 凯 泉 泵 业 ( 和 集团 ) 有 限 公司 
上 海 电 力 修造 总 厂 有 限 公司 
bit Et (RA) ABR Bl 

上 海 阿 波 罗 机 械 股 份 有 限 公 司 
上 上海 华 联系 业 有 限 公 司 

上 海 工 业 泵 制造 有 限 公司 

上 海 深井 泵 厂 有 限 公司 
EEIZ LEEA RAA 
Ee HIT Ab le A RAR 


l. 
0. 
l. 
L. 
2. 
l, 
0. 
1. 
0. 
l. 
1. 
0. 
0. 
2. 
l. 
l. 
2. 
2. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
l. 
0. 
0. 
1. 
L. 
2. 
0. 
l. 
0. 
l. 
1, 
0. 


86 076 
36 750 
149 102 
50 212 
170 420 
31 546 
99 500 
51 400 
74 211 
36 937 
166 310 
62 685 
55 909 
345 231 
194 719 
32 222 
50 196 
117 382 
75 459 
45 669 
34 494 
101 816 
8 667 
24 258 
28 801 
78 177 
66 949 
40 404 
40 370 
12 614 
233 725 
46 667 
231 749 
117 727 
103 876 
415 071 
122 262 
179 186 
225 946 
83 582 
163 425 
461 038 
55 846 





106. 60 


100. 95 


120. 35 
101. 81 


109. 43 
105. 72 


103. 10 
104. 39 


100. 00 
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企业 名 称 





上 海 熊猫 机 械 (集团 ) 有 限 公司 
上 海 莲 盛 泵 业 制造 有 限 公司 
二 海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 

上 海 东方 泵 业 (集团 ) 有 限 公司 
上 海 电气 压缩 机 奈 业 有 限 公司 
杭州 碱 泵 有 限 公司 
南方 系 业 股 份 有 限 公司 

杭州 大 路 实业 有 限 公司 

杭州 振兴 工业 泵 制造 有 限 公司 
杭州 斯 莱特 泵 业 有 限 公司 

丰 球 集团 有 限 公 司 

浙江 真空 设备 厂 有 限 公司 
ALIKE A BRAS 

浙江 新 界 泵 业 股 份 有 限 公司 
浙江 山河 实业 有 限 公 司 

台州 黄岩 八 一 通用 机 械 有 限 公司 
台州 新 宏基 泵 业 有 限 公司 

浙江 省 江山 市 伟 匈 制 泵 有 限 公司 
浙江 太平 洋 硝 业 制造 有 限 公司 
嘉 利 特 芷 原 泵 业 有 限 公司 

中 泉 集团 有 限 公司 

山东 博 泵 科技 股份 有 限 公司 
山东 双 轮 集团 股份 有 限 公司 
南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公司 
江苏 振 华 泵 业 制 造 有 限 公司 
山东 潍坊 生 建 机 械 厂 

山东 华 成 集团 有 限 公司 

靖江 市 亚太 泵 业 有 限 公司 

无 锡 市 锡 泵 制造 有 限 公司 
江西 新 瑞 洪 泵 业 有 限 公司 

六 州 水 泵 制造 的 限 公司 

淄博 真空 泵 厂 有 限 公司 

安徽 莱恩 电 泵 有 限 公司 

山东 同 汇 机 械 有 限 公司 

山东 同 泰 集团 股份 有 限 公司 
山东 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 
扬州 长 江水 泵 有 限 公司 
泰州 泰 东 泵 业 有 限 公司 
烟台 恒 邦 泵 业 有 限 公司 
RAE LA BBA 
江苏 海狮 泵 业 制造 有 限 公司 
安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公司 
合肥 华 升 泵 阐 有 限 责任 公司 
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( 续 ) 






142 365 
115 244 
130 430 
174 844 
217 763 
82 482 
131 697 
94 709 
94 219 
78 205 
456 786 
61 579 
132 392 
96 902 
61 775 
82 958 
46 891 
90 000 
98 318 
269 565 
84 959 
304 512 
244 423 
304 859 
265 360 
109 701 
173 548 
74 238 
193 000 
53 319 
31 812 
64 219 
111 365 
19 407 
58 013 
153 585 
66 115 
56 290 
103 947 
151 876 
90 931 
305 682 
438 283 














































105. 


100. 
100. 


100. 


105. 


103. 


102. 


103. 
109. 


100. 


经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 资产 ”| 流动 资产 成 本 费用 | 全 员 劳 动 产品 
负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 
(% ) 
95. 


79 


统计 资料 





( 续 ) 





经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 
综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 






出 东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 
Fe NAR ARYA BR ZS 

Fp WAR IA RZ 

宜兴 市 宙斯 条 业 有 限 公司 
龙岩 市 九龙 水 条 制造 有 限 公司 
芜湖 水 录制 造 有 限 公 司 

郑州 电力 机 械 厂 

TAT PAR FR AB Aa BR ZS 
BSR) ARSE wl 

RWB ERA BR ZS 
RIK ART ARAR 

TROL RE APT Mb FR ARAR 
AALS AFR A BR 
WAAL ae Wa Fe OP AR il tea A BR 
Abi TRAA RE 
湖北 省 神龙 泵 业 有 限 公司 
湖北 三 峡 条 业 有 限 公司 
ERT ARMA RAH 
湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公 司 
KRG LW RBA RZ al 
RUE REI AFR WY A RAR 

湖南 远 通 泵 业 有 限 公司 

湘潭 肥 业 集团 有 限 公司 花石 水 条 三 
广州 广 一 条 业 有 限 公司 


广州 白云 泵 业 集 团 有 限 公 司 
广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公司 
TARE RRA AR A RAF 
FRE TPR Eb AEA RAA 
JH Tit 2 5 K AURREA BR ZS H] 
重庆 水 菏 厂 有 限 责 任 公司 
自贡 凉 高 山水 泵 厂 

重庆 明珠 机 电 有 限 公 司 
重庆 第 四 水 泵 厂 

四 川 自贡 工业 泵 有 限 责任 公司 
成 都 西南 水 泵 厂 

四 川 三 台 剑 门 泵 业 有 限 公司 
DO J IAF Mb A ERA By] 


©: 


四 川 省 南部 嘉陵 泵 业 制 造 有 限 公司 
AMERIKE 

成 都 流体 机 械 密 封 制造 有 限 公 司 
昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公司 





(%) 
100. 30 
77.16 
98. 62 
87. 50 
100. 00 
97. 78 
73. 52 
97. 56 
100. 60 
116. 88 
97.51 
94. 07 
64. 54 
96. 19 
104. 63 
93. 06 
97. 09 
99. 38 
84. 80 
96. 65 
93. 09 
92. 68 
100. 00 
93.77 
97. 37 
91. 62 
97. 46 
99. 72 
97. 26 
99. 66 
94. 07 
87.57 
93. 68 
93. 84 
100. 00 
100. 35 
90. 32 
110. 27 
66. 19 
90. 18 
114. 39 
101. 52 
97. 04 
















































180 422 
162 529 
89 564 
62 353 
118 182 
48 750 
94 356 
39 122 
46 484 
27 389 
38 839 
158 666 
84 274 
31 417 
52 658 
251 030 
95 489 
242 003 
90 730 
298 026 
133 333 
97 794 
95 455 
82 767 
65 617 
193 801 
304 076 
58 311 
41 143 
55 149 
95 547 
35 538 
186 835 
67 300 
78 721 
80 370 
25 904 
37 789 
49 172 
45 221 
18 024 
51 453 
248 306 
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产品 名称 om 


566 075 
3 389 
565 
18 
7 942 
158 
863 
15 
213 661 
















7 666 152|7 878 652 |2 065 814 
1 063 767|1 065 877| 269 141 
419 868; 421 635| 111 834 
194 614| 194 545| 58 500 
748 993| 733 946| 174577 
13 450 13 206 150 
10 821 12 748 188 
261 247 59 
848 761| 873 386| 629 132 
2 351 2 231 
283 283 
22 210| 22 125 
128 369| 128 001 


551 143 
3 451 
565 
20 
8 121 
162 
304 
15 
191 782 


459 356 | 669 011 
220 299 | 229 253 
1 317 1 233 
























单 级 单 吸 清水 离心 泵 

单 级 双 吸 清水 离心 泵 
其 中 :800mm(32in) 以 上 
多 级 离心 泵 

轴 流 泵 

混流 有 泵 





















46 427 
67 


42 367 
67 

























































40 
306 


40 



















oo ~] DN ON e w 


13 












其 中 :隔膜 条 
齿轮 泵 
RITE 












21 350 
8 055 


21 267 
7 962 





































































































































11 | 锅炉 给 水 泵 153 804| 357 510 138 330 | 342 094 

12 | 热 水 泵 47 224| 47798 337 367 

13 ER 4 202 4 345 

14 | RRR 76 

15 | 耐 腐蚀 泵 65 793 1 152| 8781 8 930 

16 X 7K Ha Fe 673 625 238 789| 192 029 | 184 517 

17 | RFR 23 225 131 292 

18 RHR 41 554 19 476 125 

19 | fh FA 12 935 97 46 

20| 污 水泵 965 276| 955 405| 202 893 19 603 

21 | 泥浆 泵 7 016 5 937 76 
107 106 

22 | AKR 20 916) 20617 68 

23 | IAR 2 090 1 985 96 98 

24 | me Se 32 155! 33 557| 18256] 13417 | 15015 

25 | 微型 泵 724 119| 724 308| 231 850| 102 918 | 102 882 

26 | 离心 油 永 24492; 25 042 519; 1173 1 161 

27 | 水 环 真空 条 17 110 121 16 16 

281 机 械 真空 泵 2 332 

29 | BF ec Fe 34 996 50 

30 it BR 1 215 33 

31 | 管道 泵 404 983 

32 148 163 


170 


9 748 
347 
284 

49 
90 


323 


30 


97 


263 


373 391 
87 151 
4 949 
460 461 
11 372 
8 769 


648 448 

1 1 587 
262 

775 

119 285 

13 002 

45 123 

2 823 


43 756 
1 377 810 
18 889 
39 951 
7 272 
924 947 
2 821 
71 

9 145 
327 

18 483 
621 103 
{5 979 
10 542 
1 911 
33 638 
295 

90 065 
126 481 


=] 


369 993 
90 173 
4 946 
451 825 
11 153 
9 927 


651 103 
1 445 
262 
770 

119 060 
12 959 
45 692 
3 005 


43 125 
1 317 567 


914 208 
2 815 
71 

8 977 
331 

18 294 
621 328 
17 074 
11 463 
1 725 
32 713 
284 

91 860 
179 469 


各 地 区 合计 


ee 东 | 中 南 _ O 
产量 出 口 量 


266 

229 263 
131 

19 474 


196 848 


1115 
107 979 


455 039 
327 656 
189 211 
230 851 
1 752 

1 665 
206 

8 225 
17 


455 697 
327 150 
189 147 
228 681 
1 726 

1 873 
192 

8 319 
17 


438 752 
211 252 
108 465 
58 500 
80 786 


153 
5i 





统计 资料 





138 


33 


80 
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东北 地 区 


产品 名 称 大 耐 稍 业 有 限 公司 


ul i 


A Te BRR lb Fa BR 


BS A i FA RAR 





& it 6687 | 6839 135 1 923 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 

其 中 ;800mm(32in) 以 上 

3 
4 | tes 
5 lees 
6 |Ak 
7 
8 
9 72 
10 | BREF AE 2 
11 | 锅炉 给 水 泵 
12 | Hk 13 
13 | OBER 
14 REF 
15 | 耐 腐蚀 泵 6687 | 6839 135 197 
16 ,潜水 电 泵 
17| FR 15 
18 | 深井 泵 
19 | 船用 泵 
20 | 污水 泵 
21 | PRR 
22 | HAIR Fe 
23 | AL Bit He 
24 | 喷灌 泵 
25 | ANR 
26 | 离心 油泵 270 
27 | 水 环 真空 泵 | 
28 | 机械 真空 条 
29 | PERR 
30 | 计量 泵 
31 | 管道 泵 73 
32 1 281 





172 


458 448 
19 23 
94 78 
82 89 

263 258 


统计 资料 
( 续 ) 
东北 地 区 


大 连 深蓝 泵 业 有 限 公司 本 溪水 条 有 限 责 任 公 司 海 城 三 鱼 泵 业 有 限 公司 ARE PO Tr Ha FR Aa BR ZS 


3 249 511 094 | 527 052 1 469 


191 782 | 213 661 


1451 


191 940 | 184 428 | 1 468 
211 


47 


10 


13 417 15 015 


102 918 | 102 882 
712 


25 
326 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


东北 地 区 
序 p 5 埃 梯 梯 水 与 污水 处 理 系统 Ne 
a) PRAH 盖 州 水 泵 厂 沈阳) 有 限 公司 丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 


A j 17417 | 16866 | 5956 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 

其 中 :800mm(32in) 以 上 

9 
10 | 螺杆 泵 
11 | Ha Bek FR 
12 PKR 
13 | 冷凝 条 
14 | RIER 
15 | it Fog ob Fe 
16 | 37K FB Fk 89 89 
17 | eR 
18 RHA 125 125 
19 | i FAR | 
20 | 污水 泵 17417 | 16866 | 5956 
21 | WRR 
22 | WKE 
23 | Ae BLA 
24 | REE AR 
25 | 微型 条 
26 | 离心 油泵 
27 | KAAS HR 
28 | 机 械 真 | 
29 | RRE 
30 | 计量 泵 
31 | Fin 
32 | HE 


174 


co ~ o aa A w 





统计 资料 


( 续 ) 
东北 地 区 
FRIN TI Bh FR ub 
Y) > INF = =e) oa i 公司 
兴 城市 水 泵 制造 有 限 公司 沈阳 第 三 水 泵 厂 ”| 沈阳 启 源 工业 硝 制 造 有 限 公司 AWA A 


1 251 1 500 1 500 
1 500 1 500 


474 


761 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


东北 地 区 


a ETOR lz Al RAE 东港 市 水 泵 厂 


合 it 700 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 

其 中 :800mm(32in) 以 上 ne 

Be RS a FR 
9 : 
10 | RIFE o 
11 | FAA KAR 
12 | 热 水 泵 S 
13 SRR 
14 | BROEAR 
15 | WR ER 
16 | 7k HR 
17 | PR 
18 RHE 
19 | 船用 条 
20 | 污水 泵 
21 | ERA 
22| IR FR 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 条 
25 | 微型 泵 
26 | BL Ha 
27 | 水 环 真空 泵 
28 | 机 械 真 
29 | RER 
30 | 计量 泵 
31 | 管道 泵 
32 | 其 他 泵 


176 











oOo nh 


统计 资料 
( 续 ) 
东北 地 区 华北 地 区 


中 国有 色 ( 沈 阳 ) 泵 业 石家庄 强大 泵 业 集 团 
HER AF AF 
有 限 公司 河北 恒 盛 泵 业 股份 有 限 公司 RIETI RRR W BURR AA RAT 


408 


97 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 


各 Ht 


合 it 


1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 
其 中 :8300mm(32iny 以 上 
多 级 离心 泵 


HA Ut FR 
混流 泵 
BRR 
We TARR 
FER IR 


oa ~ DBD wr A U 


SCH : Pa BRR 


9 | RR 
10 | BRAT AR 


11 | 锅炉 给 水 泵 


12 | Prk 
13 ARR 
14 | PREZIR 


15 | 耐 腐蚀 对 
16 AKER 


17) RRR 
18 | 深井 条 
19 | Ha ARR 
20 | 污水 砂 
21 | 泥浆 泵 


其 中 : 挖 泥人 泵 


22 | EIR FR 
23 | Beat A 
24 | 喷灌 有 泵 
25 | 微型 倘 


26 | 离心 油条 


27 
28 


KY BLS FR 
DLR AL ZS FR 


29 | BE RAR 
30 | 计量 泵 
31 | FER 
32 | Aft Re 


178 


698 
662 


202 
37 


299 
92 


148 


152 


78 


430 


86 


67 





华北 地 区 


ZH A OLR 
有 限 公司 


BH RAK IR) APR BIE ZS 


3 057 


6 109 5 597 
6 109 5 597 


统计 资料 


( BE) 
华北 地 区 


AVR ET MURR ARAA 天 津 水 利 电力 机 电 研 究 所 北京 第 二 水 泵 厂 有 限 公 司 | 北京 金龙 泉 泵 业 有 限 公司 


7 179 7 210 1 705 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


华北 地 区 
序 p 河北 安吉 宏 业 机 械 股份 威乐 中国) 水泵 系统 
M 产品 名 称 保定 水 泵 厂 ae ABAH 


& it 1415 1 370 401 740 | 612 203 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 218 085 | 226 856 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 480 416 
其 中 :800mm(32in) 以 上 
9 
10 
11 | #3: 137 809 | 341 574 
12 | 热 
13 
14| 除 | 
15 | 而 1 415 1 370 
16 
1713 
18 
19 
20135 
21 | YE 
22 | IR Fe 
23 | fire Gt FR 
24 | 喷灌 泵 
25 ANR 
26 离心 油泵 
27 | 水 环 真空 泵 
28 | ILRES R 
29 | ERR 
30 | 1 BR 
31 | iB 
32 | RAER 


180 





on AO A FE WH 





统计 资料 


( 续 ) 
西北 地 区 


BEB PD me Al EE RR Mb 
' in 日 去 ANF X AR 
PEA BB) 宝鸡 航天 动力 汞 有 限 公 司 限 责任 公司 陕西 扶 龙 机 电 制 造 有 限 公司 





1 688 353 348 8 163 163 5954 | 5061 
163 163 
28 
323 325 1 
1 287 
5954 | 5061 
12 
30 23 7 
97 
60 
204 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 


序 | y EILAO (RHI) 
g PRAK EREKE KRANT ae 


1 | FER BI BK BR 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 条 
其 中 :800mm(32in) 以 上 


ao nN 中 tn A W 
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统计 资料 





( 续 ) 
华东 地 区 
| 上 SS X 
丰 球 集团 有 限 公司 南方 肝 业 股份 有 限 公司 | 上海 第 一 水 和 三 有 限 公司 


1 260 499|1 235 132| 462 490 | 338 706 | 330 236 179 145 | 177 839 | 2352 
| 14285 | 14012 70 779 1 199 
8 178 728 





31 952 28 697 | 294 224 | 287 981 425 


28 694 


54 897 


595 187 | 578 269| 216 927 


521 075 | 514 695| 174 238 


28 694 
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m% 


ao Nuy A Uha A U 


l 


中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


产品 名 称 


合 计 

单 级 单 吸 清水 离心 条 

单 级 双 吸 清水 离心 泵 
其 中 :800mm(32in) 以 上 

多 级 离心 条 


84 


EME 7K FR ELAR PR ZS Lie EAR vA BR ZS 上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公 司 





统计 资料 


( 续 ) 
华东 地 区 


上 海上 有 泵 (集团 ) 有 限 公司 | 上 海 熊猫 机 械 (集团 ) 有 限 公司 | ”上海 凯 士 比 泵 有 限 公 司 | 上海 电 力 修造 总 厂 有 限 公 司 


7 338 185 722 | 185 597 210 210 48 
210 210 48 


921 35 387 | 35 371 
562 4 949 4 946 
4 949 4 946 
856 35 004 | 34976 
472 
185 


496 


418 
2 356 


625 


632 





中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


产品 名 称 上 海 莲 盛 汞 业 制 造 有 限 公 司 浙江 山河 实业 有 限 公司 ee FP ER A IRA 


707 158 | 732 098 1 170 1 149 3 
1 170 1 149 3 
589 864 | 589 864 


it 
1 | 单 级 单 吸 清 水 离心 泵 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 
其 中 :800mm(32in) 以 上 
多 级 离心 泰 


o sa A UU È w 
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统计 资料 


( 续 ) 
华东 地 区 


上 海 阿 波 罗 机 械 股份 有 限 公 司 ”上 海 工 业 有 泵 制造 有 限 公司 上 海 深 井 泵 厂 有 限 公 司 杭州 大 路 实业 有 限 公司 


76 
54 


18 
32 


76 


52 
89 100 


399 454 





23 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


华东 地 区 


产品 名 称 杭州 斯 菜 特 泵 业 有 限 公司 浙江 水 泵 总 三 有 限 公 司 浙江 真空 设备 三 有 限 公司 


40 878 40 809 3 800 3 301 
15 15 

86 86 

3 699 3 200 





1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 

2 | PRIR KE OR 
其 中 :800mm(32in) 以 上 

多 级 离心 泵 


ao nN HN A A U 


10 | RIFE 851 867 


16 | KER 38 602 | 38 528 


31 | 管道 泵 630 632 
32 | 其 他 泵 795 782 
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统计 资料 


( 续 ) 
华东 地 区 
台州 黄岩 八 一 通用 机 械 WE LU TARARE 
yey \ INS ， ING 
有 限 公司 浙江 新 界 泵 业 股 份 有 限 公 司 杭州 碱 人 有 限 公 司 有 限 公司 


2 272 1 566 678|1 567 327| 329072 | 6416 6 017 66 
96 
346 
55 
137 131 | 
6 279 5 886 66 
697 785 
] 754 
112 070 
620 930) 231 850 
21 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 监 


名 | 产品 和 名称 A TUR eR) 上 海 申 工 节 业 制 造 有 限 公司 | MATT MIR 


771 





1 | SAB BR TK BL ae 

2 | FLAG DR RK YL FE 

其 中 :800mm(32in) 以 上 
多 级 离心 泵 


` 


11 1 锅炉 给 水 泵 
12 | PAIK RE 
13 | 冷凝 泵 
14 | RAR 
15 WR ER 
16 | KER 
17 | PRR 
18 RHR 
19 | AB FAAS 
20 ;污水 泵 
21 | JERR AR 
FOP FEVER 
22 | WRR 32 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 对 
25 | 微型 泵 
26 | 离心 油泵 
27 | 水 环 真空 泵 45 
28 | 机 械 真空 泵 
29 | BRR 
30 
31 | 管道 泵 
32 | HAAR 694 


190 


统计 资料 
( 续 ) 
华东 地 区 


台州 新 宏基 有 泵 业 有 限 公 司 | 上 海 电 气压 缩 机 泵 业 有 限 公 司 | 上 海山 川 泵 业 制 造 有 限 公 司 | 山东 博 泵 科技 股份 有 限 公 司 


41 906 | 41 864 2 680 
2 245 2 245 
10 280 | 10 190 
6 115 6 100 
9 212 9 229 
3 120 3 080 
2 120 2 100 
8 814 8 920 


1 000 
1 680 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


华东 地 区 


dH 


产品 名 称 山东 长 志 泵 业 有 限 公司 山东 双 轮 集团 股份 有 限 公司 | 山东 同 泰 集团 股份 有 限 公司 


合 计 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 
其 中 ;800mm(32in) 以 上 


oOo u A u A w 
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统计 资料 


( 续 ) 
华东 地 区 


山东 华 成 集团 有 限 公司 PRAE AA URR 江苏 亚太 和 泵 阔 有 限 公司 | 江苏 海狮 泵 业 制 造 有 限 公司 


3 121 
39 





1 883 


11 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


产品 名 称 Aca FR APRA) | 安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公 司 | ”安徽 莱恩 电 泵 有 限 公司 


计 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 
其 中 :800mm(32in) 以 上 
多 级 离心 泵 


eC as AN U A u 
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统计 资料 


( BE) 
华东 地 区 


烟台 恒 邦 泵 业 有 限 公司 山东 同 汇 机 械 有 限 公 司 “| 山东 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 | ”淄博 真空 汞 三 有 限 公司 


3 102 1 980 1 977 2 845 2 334 
78 77 

547 397 
300 300 
1 602 1 600 

998 819 

1 290 1 108 

10 10 


262 
27 
16 


36 


50 
28 


1 713 


651 


71 


43 


198 
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中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 


华东 地 区 


il Ht 


产品 名 称 泰州 泰 东 泵 业 有 限 公司 扬州 长 江水 泵 有 限 公 司 | GIDEA RIAA RIES a 


合 计 6015 | 5812 
1 ! 单 级 单 吸 清水 离心 泵 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 

其 中 :800mm(32in) 以 上 

BRE DR 1 562 
9 
10 | # 
11 | #3: 
12 | 热 
13 
14 | 除 
15 | 而 
16 
17 
18 
19 
20 | 75 
21 | Ye? 
22 WRR 
23 | 脱硫 
24 | WHE Fe 
25 | WWR 
26 | BS LHF 
27 | KA 3 015 4 250 
28 | 机 械 真 
29 | PERR 
30 | 计量 泵 
31 | 管道 泵 
32 | HAER 


196 


oO u aA ha A W 





统计 资料 


($i) 
华东 地 区 


赣州 水 录制 造 有 限 公司 STH WAR A BR ZS 山东 潍坊 生 建 机 械 厂 FEW AK AR EEA BR ZS 


1 640 5 907 
75 
720 
100 
3 200 
1 912 95 


803 
162 


544 
21 


57 


53 
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中 国 通用 机 械 工业 年 监 


产品 名 称 


合 it 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 友 

2 | 单 级 双 吸 清水 离心 和 
其 中 :800mm(32in) 以 上 
多 级 离心 和 


oo nN A UT A w 


198 


Tp Ge PR a BR ZS 





EO TH HH FR UL A RAR 


12 000 11 500 





FEIN AR RL A BR 


统计 资料 
( 续 ) 
华东 地 区 中 南 地 区 


BAT na | 江西 都 员 洪 么 业 有 限 公司 | 尖 南 洒 电 长 沙 水 村 有 限 公司 | 广东 省 佛山 水 村 有 限 公司 


14 512 12 855 
5 315 11 864 


9 197 126 


299 


153 


29 


119 


201 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 


中 南 地 区 


产品 名 称 长 沙 天 鸟 工业 泵 股份 有 限 公司 | = BLS ORR ARR al 广州 广 一 录 业 有 限 公司 











a it 1 359 1 341 40 528 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 3293 | 970 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 1119 

其 中 ;800mm(32in) 以 上 

3 > 3 258 
4 | ih 
5 | 混 : 
6 | apy 
7 7 955 
8 
9 
10 | iR 
11 | 5: 8 
12 BKR 163 
13 | 冷凝 条 
14 | BEAR 
15 | WRR 876 
16 | PEEK HR 
17 | WP RR 75 
18| RHE 43 
19 | 船用 条 11 
20 | 35 11 791 
21 | HERR FR 1 
22 | ESR FR 
23 | aR | 
24 | 喷灌 泵 
25 ;微型 泵 
26| 离 心 油泵 
27 | KARER 252 
28 | 机 械 真 空 泵 
29 | BF Ric FR 
30 | 计量 条 
31 | ib 11 379 
32 304 


200 


统计 资料 


( 8) 
中 南 地 区 


武汉 特种 工业 泵 厂 有 限 公 司 | ” 圳 樊 五 二 五 泵 业 有 限 公 司 | 广州 白云 泵 业 集 团 有 限 公 司 | 湖北 省 神龙 泵 业 有 限 公司 


1 486 4 271 3 827 722 102 884 | 102 222 
41 988 | 41 928 
10 367 10 164 
21 947 
1 084 
740 
740 
690 
4 271 3 827 722 630 
21 140 
158 
2 850 
550 


622 
531 


333 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


中 南 地 区 


产品 名 称 郑州 电力 机 械 厂 湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公 司 “| 长沙 佳 能 通用 泵 业 有 限 公 司 


Wa Ht 





& it 173 172 8 701 
1 | BRAM DR 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 

其 中 :800mm(32in) 以 上 

3 | BRA DIR 
4 | ais 
5 l; 
PEPE 
7 | Be} 25 
8 
9 
10 
11 | #8: 173 172 
12 | 热 46 
13|% 
14| BR 
15 | T 
16|; 
17 1 725 
18 
i9 112 
20 | ; 1 488 
21 | Je? | 2 349 
22 | wag ae 2 439 
23 | 脱硫 办 517 
24 | TRE FR 
25 MARR 
26 | R OMR 
27 | 水 环 真空 泵 
28 | 机 械 真空 泵 
29 | FRR 
30 | if BR 
31) FER 
32 





统计 资料 


( 续 ) 
中 南 地 区 


新 乡 条 三 有 限 责 任 公司 OM aK RT 河南 郊 泵 科技 有 限 公司 武汉 水 泵 厂 有 限 公司 


1 354 
265 


802 


26 


109 


14 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 


\ LF i 
FO em | eR maEmMaE eg | 湘潭 条 业 集团 有 限 公司 te mH a 
号 有 限 公司 


a 计 775 775 
1 | 单 级 单 吸 清 水 离心 泵 380 030 
2 | AR RK BD ae 305 492 
其 中 :800mm(32in) 以 上 | 188 288 
BRB DIR 193 310 


oOo uy A A A U 


13 | OBER 86 86 


689 689 


31 | 管道 泵 287 400; 287020| 27 700 
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统计 资料 


( 续 ) 
中 南 地 区 


漯河 腾龙 泵 业 有 限 公 司 “| 湖北 扬子 江 泵 业 有 限 焉 任 公司 | 开平 市 开 泵 泵 业 制 造 有 限 公司 | ”湖南 远 通 和 泵 业 有 限 公司 





2020 | 4330 2 005 
160 210 2 005 
240 300 98 
} 
| 
600 800 | 
1000 | 3000 
75 
20 20 
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避 Ht 


CoO > DO A A WwW 


中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


产品 名 称 


合 计 

单 级 单 吸 清 水 离心 泵 

单 级 双 吸 清水 离心 泵 
其 中 :800mm(32in) 以 上 
多 级 离心 泵 





ARKE ARTEA 成 都 西南 水 有 泵 三 Fi DU a LL KR 


统计 资料 





( 续 ) 





西南 地 区 
四 川 自贡 工业 限 
重庆 明珠 机 电 有 限 公司 ESR 昆明 水 泵 厂 ea 


产量 产量 Tr 





1 000 942 
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产品 名 称 


ah 






合 i 
1 | BRR ALR HR IK Bb FR 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 
其 中 ;800mm(32in) 以 上 


的 vv 人 th È WB 
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西南 地 区 


贵州 都 匀 泵 业 机 械 制造 有 限 责任 公司 昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公 司 


Oe | oe | a | pe | o [a 


产量 
451 
255 
2 
187 
7 





统计 资料 
( 续 ) 
西南 地 区 


四 川 省 南部 嘉陵 泵 业 制 造 有 限 公司 四 川 新 达 泵 业 有 限 公司 = Ae Ta AA 


MH 出 口 量 出 口 量 
on [mu | re [ oe [n | en f an fe 

















7 800 7 608 
2 670 2 530 
280 268 
300 290 
370 360 
3 800 3 780 
200 200 
180 180 
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企业 名 称 


沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 
沈阳 风机 三 有 限 公司 

沈阳 正 双环 通用 设备 制造 有 限 公 司 
沈阳 通风 机 有 限 公司 

航空 工业 沈阳 发 动机 研究 所 风机 厂 
鞍山 风机 集团 有 限 责任 公司 
营口 市 风机 耐酸 泵 厂 

吉林 市 亚 星 电站 辅 机 有 限 公司 

四 平 鼓 风机 股份 有 限 公 司 

长 春花 园 机 械 有 限 公司 

MS AREA BRE SET RU BR ZS 
SEAR TT UL rill A 

陕西 鼓风机 (和 集团) 有限 公 司 

西安 重 装 韩 城 煤矿 机 械 有 限 公司 
Be Ec oD cae ie KALA BR ZS 

西安 交大 流体 压缩 国家 工程 中 心 威 阳 风机 厂 
北京 风机 二 三 

北京 华 怡 净化 科技 研究 所 有 限 公 司 
北京 新 安 特 风 机 有 限 公 司 

天 津 市 鼓风机 总 厂 

天 津 市 鼓风机 总 厂 五 分 厂 

天 津 市 通风 机 厂 

天 津 市 荣光 特种 风机 有 限 公 司 

天 津 中 隧 通 风机 有 限 公 司 
石家庄 市 风机 三 有 限 责 任 公司 
河北 同心 风机 配件 有 限 公司 

宣化 通风 设备 有 限 公 司 

邯 郸 市 东方 风机 制造 有 限 公 司 
原平 鼓风机 有 限 责任 公司 

山西 省 运城 安 瑞 节 能 风机 有 限 公 司 
呼和浩特 新 超 风 机 有 限 公 司 

内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公司 

包头 市 爱 科 风机 技术 有 限 责任 公司 
银川 银 风 风机 有 限 责任 公司 





1 021 
437 

1 581 
637 
32 

1 371 
400 
214 
2 428 
1 329 
91 

1 315 
1 656 
65 
833 
419 
2 225 


6 313 
1 054 
10 170 
1 008 


2 001 
8 515 


2 780 
1 308 
1 635 

96 


1 920 
1 036 


H 








离心 压缩 机 轴 流 压缩 机 | 能 量 回收 透 平 机 


产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 
= a a (a) | (8) 


统计 资料 





产量 产量 | 销量 销量 | 产量 产量 
( 台 ) | ( 台 ) | ( 台 ) | ( 台 ) (4) (14/38) 
141 210 524 310 2 420 

480 345 


140 320 
851 2 806 


1 347 
20 50 
20 20 
35 32 1 486 


310 


348 
244 272 1 1 


36 36 300 
51 
733 


88 


836 656 


2 803 


120 115 2 000 





315 
11 327 





62 56 
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e ae 


产量 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 
( 台 ) S) (4) | 8) | (8) | (6) | (8) 
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HRE ARAL 


徐州 风机 有 限 公司 


宁波 风机 有 限 公司 


余姚 风机 总 厂 


上 虞 通风 机 有 限 公司 


青岛 风机 三 有 限 公司 


新 疆 风机 有 限 责任 公司 
HERRI ARAR 

上 海 长 征 鼓风机 有 限 公司 

上 海通 用 风机 股份 有 限 公司 

上 海德 惠 特种 风机 有 限 公司 

上 海 应 达 风 机 有 限 公司 

上 海 诺 地 乐 通用 设备 制造 有 限 公司 
南京 鼓风机 厂 有 限 公司 

南通 大 通宝 富 风机 有 限 公司 
江苏 金 通 灵 风机 股份 有 限 公司 
南通 市 恒 荣 机 奈 厂 有 限 公司 

江苏 苏 凤 通风 机 有 限 公司 

无 锡 耀 新 通用 机 械 有 限 公司 

江苏 一 鼓风机 有 限 公司 

宜兴 市 侨联 风机 有 限 公司 

百事 德 机 械 (江苏 ) 有 限 公司 
常熟 市 鼓风机 有 限 公司 
张家港 市 英 德 利空 调 风 机 有 限 公司 


江苏 泰隆 风机 制造 有 限 公 司 
盐城 市 赛 格 机 械 有 限 公司 


杭州 科 星 鼓风机 有 限 公 司 


浙江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司 
浙江 明 新 风机 有 限 公司 


浙江 双阳 风机 有 限 公司 

浙江 风神 风机 制造 有 限 公司 
浙江 亿 利 达 风机 有 限 公司 
浙江 大 丰 风 机 电 顺 有 限 公司 
浙江 兴 益 风机 电 禹 有 限 公司 
浙江 义乌 星 兆 风机 有 限 公司 
济南 风机 厂 有 限 责 任 公司 

山东 铭 润 电 站 装备 有 限 公 司 


青岛 纺 机 绿 环 工 程 有 限 公 司 
山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 
山东 章 晃 机 械 工业 有 限 公司 








205 950 
5 089 
525 
83 














814 


离心 压缩 机 | 轴 流 压缩 机 和 


统计 资料 
( 续 ) 
离心 鼓风机 O DRERI | 离心 通风 机 | ATL 其 他 风机 风机 配件 


销量 | 产量 销量 | 产量 销量 | 产量 销量 产量 产值 
fs ( 台 ) ( 台 ) ( 台 ) ( 台 ) ( 台 ) E a E ae ne) 


1 642 1 505 391 





1 102 
] 205 


2751 


105 


151 


7 500 
363 
233 200 


210 
818 


37 185 
280 


10 300 
2 560 
301 121 


486 


107 970 

1 415 3 674 
525 425 
83 256 
4 113 2 444 


101 
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序号 企业 名 称 






山东 海 福 德 机 械 有 限 公司 
山东 双 一 集团 有 限 公 司 
山东 中 匡 民 防 设 备 有 限 公 司 
山东 新 风 股 份 有 限 公司 
淄博 风机 厂 有 限 公 司 
临沂 市 风机 厂 
山东 美 陵 美 力 达 风机 有 限 公司 
文登 市 威力 风机 有 限 公司 
威海 克 莱 特 菲 尔 风机 有 限 公司 
山东 格 瑞 德 集团 有 限 公司 
安徽 安 风 风机 有 限 公司 
武汉 鼓风机 有 限 公司 
武汉 和 平 风 机 有 限 责任 公司 
湖北 省 风机 厂 有 限 公司 
湖北 新 流 鼓 风机 有 限 公司 

湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公 司 
中 意 机 电 ( 湖 北 ) 鼓 风机 有 限 公司 
长 沙 鼓 风机 有 限 责任 公司 
长 沙 罗 茨 鼓风机 配件 厂 
长 沙 和 久 旋风 机 制造 有 限 公司 
湘潭 平安 电气 有 限 公司 




















重庆 鼓风机 厂 
重庆 两 江 鼓风机 有 限 责 任 公司 
成 都 电力 机 械 厂 
四 川 望 江 风 机 制造 有 限 公司 
四 川 省 鼓风机 制造 有 限 责任 公司 
新 乡 西 玛 鼓风机 有 限 公司 
新 乡 市 风机 总 厂 有 限 公司 
南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 
南方 风机 股份 有 限 公司 

佛山 市 三 水 迪 尔 迅 风 冷 设备 厂 
佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公司 
北海 鼓风机 实业 公司 

大 理 通用 机 械 厂 
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重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公司 


离心 压缩 机 | EZIN 能 量 回收 透 平 机 | 


a 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 
( 台 ) (人 台 ) | ( 台 ) | ( 台 ) | (人 台 ) | ( 台 ) | CH) | (8) 


197 953 
1 525 
72 





















196 572 
1 589 
72 






统计 资料 


( 续 ) 
离心 鼓风机 罗 BRU | 离心 通风 机 | RL 其 他 风机 风机 配件 
Ps (a) | (&) | CH) | ( 台 ) | C&) | CH) | CH) | ( 台 ) | ( 台 ) | (万 元 ) he) 
386 
17 1 989 360 
36 000 
2 970 
5 000 3 000 
196 300 2 765 
2 012 778 793 
32 209 
918 
2 418 2915| 5 709 
402 | 232 
924 574 1 562 
873 1 195 
761 
660 
214 
5 571 
1 038 
112 
5 666 
65 
520 
87 
145 875 | 148 402 6 024 
285 280 143 
3 3 139 





215 


中 国 通 用 机 械 工业 年 鉴 


+ 
% 
O oo ~u QF A A WY N = 
i 


= =æ = = = 
E wù N & © 


216 


企业 名 称 

































H BAS VL A A RA R] 
沈阳 风机 三 有 限 公司 

沈阳 正 双环 通用 设备 制造 有 限 公司 
沈阳 通风 机 有 限 公司 

航空 工业 沈阳 发 动机 研究 所 风机 厂 
鞍山 风机 集团 有 限 责 任 公司 
营口 市 风机 耐酸 泵 三 

吉林 市 亚 星 电站 辅 机 有 限 公司 
DUP Si VSL AR Bt a BR ZS i] 

长 春花 园 机 械 有 限 公司 

哈 尔 演 哈 暖 环境 工程 设备 有 限 公司 
SR TH ROL ile AS 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 
西安 重 效 韩 城 煤矿 机 械 有 限 公司 
西安 凯 恒 鼓风机 有 限 公司 





北京 风机 二 广 
北京 华 怡 光 化 科技 研究 所 有 限 公司 
北京 新 安 特 风 机 有 限 公司 

天 津 市 发 风机 总 厂 

天 津 市 发 风机 总 厂 五 分 厂 

天 津 市 通风 机 厂 

天津 市 采光 特种 风机 有 限 公 司 

天 津 中 隧 通 风机 有 限 公司 
石家庄 市 风机 厂 有 限 责 任 公司 
河北 同心 风机 配件 有 限 公司 

宣化 通风 设备 有 限 公司 

HRA TE As A UAL ail sek a BR ZS E] 

Uy PE JE XBL Ag BR BE TE Ze 
山西 省 运城 安 瑞 节 能 风机 有 限 公司 
呼 和 洛 特 新 超 风 机 有 限 公司 

内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公司 

包头 市 爱 科 风机 技术 有 限 责 任 公司 





西安 交大 流体 压缩 国家 工程 中 心 咸阳 风机 厂 





1 000 139 
7 545 
1 330 
1 369 
3 404 
15 865 
300 
862 
39 210 
1 878 
3 124 
1 510 
555 638 
300 





220 292 
1 556 
376 
261 
580 















































366 











527 
156 376 
66 
693 
157 
266 
4] 






























995 995 


15 840 
4 020 
2 362 
5 420 

25 641 

319 
823 

39 815 
1 944 
2 936 
1 890 


1 318 802 


812 

2 653 
] 646 
4 300 
326 
11 606 
11 792 
2 020 
4 123 
3 278 
4 958 
2 484 
5 195 
319 

6 000 
1 017 
18 578 
1 342 
1 047 
1 153 











ŁA EA 
(万 元 ) | 《万 元 ) 
771 528 | 641 713 

5 551 4 498 

1 330 778 
1 268 1 090 
3 404 3 087 
14 793 11 673 
435 356 
862 398 
40 049 28 680 
1 818 1 627 
2 884 1777 
1 381 953 
443 452 | 303 242 
297 265 

1 711 1 218 
1 595 1 488 
1 037 884 
117 69 

9 402 7 781 

3 260 2 780 

7 096 6 624 

1 889 1 197 

2218 2 007 

5 626 4 760 

4018 3 232 

7 820 6 510 

353 241 

4 200 3 200 

1 318 559 
15 919 11 143 
193 115 
746 606 

2 202 2 070 








企业 名 称 


银川 银 风 风机 有 限 责任 公司 
甘肃 省 白银 风机 厂 
新 疆 风 机 有 限 责任 公司 


| EPS XBL PR ZS 


上 海 长 征 鼓风机 有 限 公司 
上 海通 用 风机 股份 有 限 公司 
上 海德 惠 特种 风机 有 限 公司 
上 海 应 达 风机 有 限 公司 

上 海 诺 地 乐 通用 设备 制造 有 限 公司 
南京 鼓风机 厂 有 限 公司 
南通 大 通宝 富 风机 有 限 公司 
江苏 金 通 灵 风机 股份 有 限 公司 
南通 市 恒 荣 机 票 厂 有 限 公司 
江苏 苏 风 通风 机 有 限 公司 
无 锡 灿 新 通用 机 械 有 限 公司 
江苏 一 鼓风机 有 限 公司 
宜兴 市 侨联 风机 有 限 公司 
百事 德 机 械 (江苏 ) 有 限 公司 
常熟 市 鼓风机 有 限 公司 
张家港 市 英 德 利空 调 风机 有 限 公司 
徐州 风机 有 限 公司 

江苏 泰隆 风机 制造 有 限 公司 
盐城 市 赛 格 机 械 有 限 公司 
宁波 风机 有 限 公司 

杭州 科 星 鼓风机 有 限 公司 
余姚 风机 总 厂 

浙江 上 风 实 业 股份 有 限 公司 
浙江 明 新 风机 有 限 公司 

上 广 通风 机 有 限 公司 

浙江 双阳 风机 有 限 公司 
浙江 风神 风机 制造 有 限 公司 
浙江 亿 利 达 风 机 有 限 公司 
浙江 大 丰 风机 电器 有 限 公司 
浙江 兴 益 风机 电器 有 限 公司 
浙江 义乌 星 耀 风机 有 限 公司 
济南 风机 三 有 限 责 任 公司 
山东 铬 润 电站 装备 有 限 公司 
青岛 风机 厂 有 限 公司 





2 940 
4018 
2 468 
80 044 
1 259 
20 068 
7 713 
5 628 
13 215 
1 891 
16 270 
61 224 
8 520 
3 500 
2 364 
8 756 
3 150 
20 014 
8 806 
7 463 


1 500 | 


12 517 
9 000 
10 135 
2 929 
5 331 
125 560 
13 893 


6 700 | 


11 744 
3 290 
56 397 
1 018 
19 326 
26 033 
7 321 
7 397 
5 217 








(万 元 ) 
1 201 
1 286 

319 
14 616 
435 

3 905 
3 466 
1 359 
5 845 
380 

3 223 
17 926 
2 980 
650 
591 

2 142 
759 

9 053 
2 290 
1 493 
288 

2 503 
2 180 
2 096 
826 

1 012 
32 650 
4 420 
2 500 
2 601 
1 997 
14 463 
216 

3 953 
5 349 
2 560 
2 437 
2 153 





CA) 
173 
223 

99 
735 

80 
392 
210 
310 
436 
133 
488 


145 
100 
120 
140 

92 
180 
280 
188 
130 
267 
186 
213 

65 
155 
605 
265 
175 
272 
183 
658 

60 
418 
416 
454 
258 
219 


4 506 

6 319 

2 296 
102 656 
2 793 
18 358 
5 947 

4 666 


8 905 | 


968 

22 170 
119 725 
4 378 

1 860 

1 682 


8 215 | 


2 756 
25 416 
8 065 
2 788 
1 600 
4 457 
8 810 
28 403 
1 933 
3 785 
118 986 
16 818 
5 384 
11 473 
5 898 
43 981 
1 354 
12 525 
26 200 
10 532 
8 944 
4 584 








8 794 
9 500 
10 017 
2 817 
5 331 
108 875 
13 854 
5 744 
11 207 
5 161 
54 871 
972 

19 025 
24 234 
7 602 
8 962 
4 207 


统计 资料 


(2) 
EB 


(万 元 ) 
2 024 
2918 
1 381 

55 551 
890 

13 922 
4 633 
4 195 
5 351 
1 568 
10 850 
43 507 
6 180 
2 350 
1 945 
5 453 


2 238 © 


12 385 
7 036 
6 642 

870 
7 948 
7 354 
7 396 
1 855 
4 270 

92 724 
8 828 
4 634 
8 773 
4 032 

42 136 

748 

16 039 

19 954 
5 605 
7 759 
3 076 
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工业 | 从业 人 员 | 年 末 
















































































































序号 | 企业 名 称 增加 值 | 平均 人 数 | 资产 总 额 | 业务 收入 | 业务 成 本 
(万 元 ) 
72 | 青岛 纺 机 绿 环 工 程 有 限 公 司 1 559 
73 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 37 975 
74 URRIRA BR 3 567 
75 | 出 东海 福 德 机 械 有 限 公司 -1 686 
76 “| 山东 双 一 集团 有 限 公 司 12 986 
77 | 山东 中 吴 民 防 设备 有 限 公司 7 404 
78 | 山东 新 风 股 份 有 限 公司 4 483 
79 WERI ARAE 2 787 
80 | 临沂 市 风机 三 5 037 
81 | 山东 美 陵 美 力 达 风机 有 限 公司 8 692 
82 | 文登 市 威力 风机 有 限 公司 7 972 
83 “| 威海 克 菜 特 菲 尔 风机 有 限 公司 9 071 
84 | 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公 司 69 684 
85 | 安徽 安 风 风机 有 限 公司 9 942 
86 | 武汉 鼓风机 有 限 公司 7 513 
87 | 武汉 和 平 风 机 有 限 责 任 公司 284 
88 | WAAL RL ARAE 35 476 
89 | BAA Brite ALLA BR Ze a) 763 
90 | 湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公司 21 192 
91 | RAIE (WI RRALLA RAE] 18 050 
92 | 长 沙 鼓风机 有 限 责任 公司 21 348 
93 | RVP RAKAA 836 855 979 
94 “| 长 沙 久 旋风 机 制造 有 限 公司 323 186 260 196 
95 “| 湘潭 平安 电气 有 限 公 司 52 897 25 367 | 52 152 35 516 
96 | 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 会 司 119 689 235 035 | 122 741 90 607 
97 | ERRAU 6 519 4 552 4 881 3 954 
98 | BRP ER AWA RAER 953 1 081 861 835 
99 | 成 都 电力 机 械 厂 37 684 77 135 | 75 040 65 044 
100 | 四川 望 江 风 机 制造 有 限 公司 2 438 1 683 2 438 2 094 
101 | 四 川 省 鼓风机 制造 有 限 责 任 公司 15 316 13 948 | 16 527 10 953 
102 | 新 乡 西 玛 鼓风机 有 限 公司 6 017 4 084 3 596 2 491 
103 | 新 乡 市 风机 总 厂 有 限 公司 1 830 2 177 2 618 1 958 
104 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 187 276 177 074 | 190 185 | 127 805 
105 | 南方 风机 股份 有 限 公司 30 860 97 290 | 33 839 22 773 
106 | 佛山 市 三 水 迪 尔 迅 风 冷 设备 厂 4 374 4 374 5 812 4 848 
107 | 佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公司 24 890 10 334 | 21 492 17 175 
108 | 北海 鼓风机 实业 公司 1 800 。4 953 1 458 1 131 
109 | 大 理 通用 机 械 厂 609 2 340 423 351 





企业 名 称 


a R 


沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 
沈阳 风机 广 有 限 公司 

沈阳 正 双 环 通用 设备 制造 有 限 公司 
沈阳 通风 机 有 限 公司 

航空 工业 沈阳 发 动机 研究 所 风机 厂 
进 山 风机 集团 有 限 责 任 公司 
营口 市 风机 耐酸 泵 三 

吉林 市 亚 星 电站 辅 机 有 限 公司 

四 平 鼓 风机 股份 有 限 公司 

长 春花 园 机 械 有 限 公 司 

哈尔滨 哈 暖 环境 工程 设备 有 限 公司 
SEAR TT UBL i A 

Be PES RUHL RHA) ARAE 

西安 重 装 韩 城 煤 矿 机 械 有 限 公 司 
西安 遍 瑟 鼓风机 有 限 公司 

































北京 风机 二 厂 
北京 华 怡 净化 科技 研究 所 有 限 公司 
北京 新 安 特 风 机 有 限 公司 

FE TH Be KVL 

天 津 市 鼓风机 总 厂 五 分 厂 

天 津 市 通风 机 厂 

大 津 市 荣光 特种 风机 有 限 公司 

天 津 中 隧 通 风机 有 限 公司 
石家庄 市 风机 厂 有 限 责 任 公司 
河北 同心 风机 配件 有 限 公 司 

宣化 通风 设备 有 限 公司 

HRATT ARI XL il Al PR ZA 
山西 原平 鼓风机 有 限 责任 公司 
山西 省 运城 安 瑞 节能 风机 有 限 公司 
呼和浩特 新 超 风 机 有 限 公 司 

内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公 司 


西安 交大 流体 压缩 国家 工程 中 心 咸阳 风机 三 


统计 资料 





344 260 
59 846 
31 333 
20 O77 
64 444 
227 289 
16 353 
29 370 
189 419 
61 000 
72 911 
56 064 
330 046 
33 000 
71 443 
24 531 
28 913 
25 625 
182 255 
24 965 
99 436 
50 640 
146 111 
75 882 
100 455 
54 637 
40 000 
38 638 
29 845 
274 281 
12 200 
65 333 































































































销售 率 


_ (%) 


80. 72 
95. 00 
100. 00 
92. 62 
96. 30 
93. 02 
100. 00 
100. 00 
99. 50 
90. 00 
95. 61 
97, 60 
88. 90 
99. 00 
82. 62 
112. 60 
103. 00 
100. 00 
92. 00 
95. 40 
98. 22 
73. 40 
92. 86 
100. 00 
85. 00 
100. 00 
96. 00 
90. 00 
94. 49 
74. 00 
78. 50 
62. 57 
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企业 名 称 























































































































































33 | 包头 市 爱 科 风机 技术 有 限 责任 公司 42 289 | 105. 90 
34 | 银川 银 风 风 机 有 限 责 任 公司 69 422| 81.09 
35 | 甘肃 省 日 银 风 机 厂 57 668| 95.40 
36 | 新 疆 风 机 有 限 责 任 公司 32 222| 83.50 
37 | 上海 辟 风机 厂 有 限 公司 198 857 | 92.04 
38 | 上 海 长 征 喜 风机 有 限 公司 54 375 | 103. 65 
39 | 上 海通 用 风机 股份 有 限 公司 99 617 | 94.97 
40 | 上 海德 惠 特 种 风机 有 限 公 司 165 048 | 88. 63 
41 | 上 海 应 达 风 机 有 限 公 司 43 839| 88. 88 
42 | 上 海 诺 地 乐 通用 设备 制造 有 限 公司 134 060| 87.88 
43 | 南京 鼓风机 厂 有 限 公 司 28 571 | 101.85 
44 | 南通 大 通宝 富 风机 有 限 公 司 66 045 | 100. 57 
45 | 江苏 金 通 灵 风 机 股份 有 限 公司 177 310| 96.00 
46 | 南通 市 恒 荣 机 有 泵 厂 有 限 公司 205 517 | 100. 00 
AT | 江苏 苏 凤 通风 机 有 限 公司 65 000; 91.00 
48 | 无 锡 次 新 通用 机 械 有 限 公 司 49 250 | 100. 00 
49 | 江苏 一 鼓风机 有 限 公司 153 000 | 97.90 
50 | 宜兴 市 侨联 风机 有 限 公 司 82 500 | 90. 40 
51 | 百事 德 机 械 ( 江 苏 ) 有 限 公司 502 944 | 92.59 
52 | 常熟 市 鼓风机 有 限 公司 81 786| 97.70 
53 | 张家港 市 英 德 利空 调 风机 有 限 公司 79 415 | 100. 00 
54 | 徐州 风机 有 限 公 司 22 154 | 86.70 
55 | 江苏 泰隆 风机 制造 有 限 公 司 93 745 | 85.32 
56 | 盐城 市 赛 格 机械 有 限 公 司 117 204 | 105. 60 
57 | 宁波 风机 有 限 公司 98 404| 99. 22 
58 | HINA ES KALA RA E] 127 0771 96.30 
59 | 余姚 风机 总 厂 65 290 | 100. 00 
60 | 浙江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司 539 669 | 100. 00 
61 | 浙江 明 新 风机 有 限 公司 166 792 | 99.70 
62 | 上虞 通风 机 有 限 公 司 142 857 | 100. 00 
63 | 浙江 双阳 风机 有 限 公司 95 625 | 95.43 
64 | 浙江 风神 风机 制造 有 限 公司 109 126| 97.56 
65 | 浙江 亿 利 达 风机 有 限 公司 219 802| 97.20 
66 | MYC = UL a A BRS 36 000| 95. 50 
67 | 浙江 兴 益 风机 电器 有 限 公司 94 569 | 99.04 
68 | Bry MS BLA BR ZS Bl 128 582 | 100. 00 
69 | 济南 风机 广 有 限 责 任 公司 56 388 | 101. 90 
70 | 山东 铭 润 电站 装备 有 限 公 司 94 457! 101.30 
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71 AARAU ERAR 

72 | 青岛 纺 机 绿 环 工程 有 限 公 司 

73 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 
74 | WARE LAUR LL ABR al 

75 | 山东 海 福 德 机 械 有 限 公 司 

76 | 山东 双 一 集团 有 限 公 司 

77 | 山东 中 昊 民 防 设备 有 限 公司 

78 | 山东 新 风 股 份 有 限 公司 

79 | 淄博 风机 厂 有 限 公 司 

80 | 临沂 市 风机 厂 

81 | 山东 美 陵 美 力 达 风机 有 限 公 司 
82 | 文登 市 威力 风机 有 限 公司 

83 | BPE oo SE REE AR VOL BR A 
84 | 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公司 

85 | 安徽 安 风 风机 有 限 公司 

86 | 武汉 鼓风机 有 限 公司 

87 | 武汉 和 平 风 机 有 限 责任 公司 

88 | 湖北 省 风机 厂 有 限 公司 

89 | 湖北 新 流 鼓 风机 有 限 公 司 

90 | 湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公司 
91 | 中意 机 电 ( 湖 北 ) 鼓 风机 有 限 公 司 
92 | 长 沙 鼓风机 有 限 责任 公司 

93 | 长沙 罗 落 鼓风机 配件 厂 

94 | 长 沙 和 久 旋风 机 制造 有 限 公司 

95 | 湘 漂 平 安 电 气 有 限 公 司 

96 | 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 
97 | ERAH 

98 | 重庆 两 江 鼓 风机 有 限 责任 公司 
99 | 成 都 电力 机 械 厂 

100| 四 州 望 江 风机 制造 有 限 公司 
101| 四 川 省 勤 风机 制造 有 限 责任 公司 
102| 新 乡 西 玛 鼓 风机 有 限 公 司 

103; 新 乡 市 风机 总 厂 有 限 公司 

104 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 
105| 南方 风机 股份 有 限 公司 

106| 佛 出 市 三 水 迪 尔 迅 风 冷 设备 厂 
107| 佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公 司 
108| 北海 鼓风机 实业 公司 

109| 大 理 通 用 机 械 厂 





. 00 











统计 资料 


( 续 ) 


资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 ， 产品 
负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 


(% ) 
78. 90 
17. 80 
52. 49 

6. 10 
46. 30 
48. 50 
46. 80 
67.95 
44. 70 
84. 90 
56. 30 
68. 80 
30. 04 
39. 62 
36. 42 
85. 80 
61. 00 
43. 88 
30. 40 
57. 56 
51.91 
50. 02 
43. 30 

103. 20 
41. 80 
58. 36 
79, 20 
62. 26 
65. 00 
78. 13 
61. 80 
60. 87 


| 36.01 


47. 40 
23. 69 
37. 65 
57. 90 
62. 90 
69. 00 








| 
> 


MN NR 一 
25s 


weno RP o NADD 





. 70 





(T/A) 
98 311 
127 551 
153 585 
300 000 
37 500 
64 180 
18 251 
44 065 
89 558 
68 783 
140 203 
107 348 
137 584 
228 750 
165 959 
102 050 
20 000 
323 790 
105 000 
169 301 
259 736 
85 430 
52 203 
24 054 
333 922 
82 010 
113 902 
62 600 
279 375 
54 222 
107 086 
68 364 
35 111 
165 417 
205 317 
29 845 
61 544 
80 102 
15 109 








(% ) 
97. 40 
119, 00 
96. 62 


94. 80 


100. 00 


112. 


109. 65 
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工业 ”| 从 业 人 员 ER EB 
序号 企业 名 称 增加 值 | 平均 人 数 | 资 产 总 额 }] 业 务 收 入 | 业务 成 本 

(万 元 ) 《万 元 ) | AX) 
1 | 安徽 红星 阅 门 有 限 公 司 9160 | 7834 15 181 8592 | 6570 
2 “| 安徽 金 源 流体 控制 技术 有 限 公司 6 977 1 245 8626 | 6627 | 5354 
3 “| 安徽 省 和 白 湖 阀门 有 限 责 任 公司 11849 | 4822 11741 | 11749 | 8 840 
4 | BT TES AR a PRS 13618 | 4014 11511 | 13644 | 11 300 
5 | Sel STAR AN al 9211 2 579 29020 | 7689 | 4422 
6 “| 保 一 集团 有 限 公 司 20 129 5 093 18 810 | 20027 | 16 525 
7 | 北 阀 科技 集团 股份 有 限 公司 39 025 | 31 432 42 565 | 33495 | 28570 
8 “| 北京 市 阀门 总 厂 ( 集 团 ) 有 限 公 司 81120 | 19 113 39 860 | 83 902 | 69 638 
9 “| 伯 特 利 阀门 集团 有 限 公 司 55 192 | 22 723 27 031 | 39 999 | 32 454 
10 | KAR PETA RIED A 2 800 844 2 987 2 783 2 763 
11 | 常州 贝斯 特 控制 设备 有 限 公 司 4 492 1 600 3444 | 4479 | 3822 
12 | 常州 兰 路 阀门 控制 有 限 公 司 6 935 1 958 3968 | 6935 | 5 123 
13 | ab Ae Ix dT) 48 ie Be BA Ag BR ZS] 39 600 | 11 475 65175 | 41121 | 28 672 
14 | 成 都 航 利 网 门 成 套 设备 有 限 公司 9 343 7 356 6 071 
15 | 承德 高 中 压 阀 门 管件 集团 有 限 公司 48 557 | 17 333 28 745 | 46245 | 37921 
16 | 大 连 大 高 阀门 有 限 公司 42 469 | 15 255 81 480 | 56298 | 35 261 
17 | 大 众 阀门 集团 有 限 公司 65 730 | 21 390 82 740 | 64692 | 53 189 
18 | HESEIA RTA BR 2S 12 284 3 239 3689 | 12284 | 9702 
19 | 甘肃 省 监狱 企业 集团 兰州 阀门 有 限 责任 公司 4 456 1 237 5685 | 4547 | 3743 
20 “| Soe PH Sa AT TA BR ZS] 764 185 2 358 1 039 903 
21 | 广东 明珠 流体 机 械 有 限 公司 10673 | 4211 9513 | 10218 | 7416 
22 | BETA TE BT le R LEZ 844 -53 2 283 757 551 
23 “| 哈 电 集团 了 哈尔滨 电站 阀门 有 限 公司 22 018 | 9247 43 291 | 26501 | 19639 
24 WAER A PZ 14 572 2 292 11557 | 14585 | 11411 
25 | 河北 宏 业 永泰 流体 机 械 股份 有 限 公司 6013 | 2066 4844 | 5830 | 4738 
26 “| 河南 航天 压力 原件 有 限 公 司 11 507 3 173 12 998 | 11 709 8 711 
27 “| 河南 黑马 实业 有 限 公司 17 328 3 929 8999 | 15307 | 10559 
28 “| 河南 开封 高 压 阐 门 有 限 公司 136 285 | 85 077 147 108 | 134 829 | 77 662 
29 | 河南 省 高 山 阅 门 有 限 公司 50 600 | 16 680 15 474 | 48878 | 37392 
30 | WIA FERTA RAAR 15 000 12750 | 12840 | 9065 
31 | BR RIAA ay 18 976 26 004 | 17727 | 12471 
32 | Be I a) BR a a) 3 200 1 796 2 260 3 100 | 2468 
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企业 名 称 


江苏 江 恒 阐 业 有 限 公司 
江苏 理想 阀门 有 限 公 司 
江苏 涟 水 阀门 三 有 限 公司 

江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 
江苏 竹 筑 阀 业 有 限 公 司 

江西 凯 斯 通 环保 设备 有 限 公司 
LEIR SA RAE] 
兰州 高 压 阀 门 有 限 公司 

乐山 长 仪 阀门 制造 有 限 公司 

雷 蒙 德 (北京 ) 阀门 制造 有 限 公司 
良 精 集团 有 限 公司 

ERRER TARAR] 

PFR TRHA RAR 

明珠 阀门 集团 有 限 公司 
南方 阀门 制造 有 限 公 司 

南京 华 宁 阀 门 有 限 公 司 

南通 高 中 压 阀 门 有 限 公 司 

FS ES So Fi HO JA RAA] 

南通 市 电站 阀门 有 限 公 司 

能 发 伟业 铁岭 阐 门 股份 有 限 公 司 
宁波 精 艺 阀门 管件 有 限 公司 
宁波 一 机 赔 门 制造 有 限 公 司 

3B SR Bl TH Ve A RAR 

“Fr Ay HW BUTT BRS a] 

Fa AS a Hs TARA 

山东 天 成 阅 门 制造 有 限 公司 
山东 益 都 阀门 集团 股份 有 限 公 司 
Ee a 

EER ARAA 
PERN ARAR 
EERIE ARAR] 

上 海 冠 龙 阀 门 机 械 有 限 公司 

上 海 开 维 喜 阀门 集团 有 限 公 司 
上 海山 科 浆 门 制造 有 限 公 司 
ERRA VBR ZS a] 

ERE BL Ae FR HE PR 
Ev BTA BR ae 
EER Wa RAA RAA] 


统计 资料 











4 018 
2 586 
2 868 
93 064 
17 841 
15 077 
23 845 
38 476 
8 408 
4 761 
35 826 
6 915 
19 037 
15 728 
15 087 
6 592 
5 519 
3 135 
5 327 
40 743 
7728 
10 526 
8 343 
17 551 
10 743 
18 227 
38 073 
2 442 
26 413 
6 343 
9 302 
31 039 
126 612 
50 129 
4 552 
1 539 
26 983 
8 389 
















































































































( Be ) 

工业 | 从 业 人 员 | 年 末 主音 主 营 
增加 值 | 平均 人 数 | 资 产 总 额 ,业务 收入 | 业务 成 本 
(万 元 ) | (FT) 


4 395 
1 587 
3 509 
18 496 
20 134 
9 039 
15 976 
33 296 
2 025 
1 661 
39 995 
12 249 
10 934 
14 085 
9 096 
5 403 
4 920 
2 581 
2 899 
17 082 
19 135 
10 661 
5 673 
12 866 
9 628 
8 571 
61 050 
1 646 
27 293 
7 271 
5 961 
25 718 
47 144 
42 995 
3 254 
702 

31 473 
10 734 
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( 续 ) 

工业 AWAR, FER- | ES EB 

序号 企业 和 名称 总 增加 值 “平均 人 数 | 资产 总 额 | 业 务 收 入 | 业务 成 本 
(万 元 ) (万 元 ) 
71 | CERWRKURRTA BR ZS 23 000 | 10937 20 007 | 21000 | 15 818 
72 | 上海 双 高 阀门 (集团 ) 有 限 公 司 37 119 | 25 929 24 694 | 36229 | 29 121 
73 | EVIE FT ae ABR I 8500 | 4382 9130 | 5800 | 4700 
74 | 上海 目 动 化 仪表 股份 有 限 公司 自 动 化 仪表 七 三 9 922 2517 14 004 9 772 5 573 
715. | EERNÆHAS RAR] 32 478 8 444 24 749 | 31838 | 25819 
76 | DC BA RST A ER TARAK 9356 | 5494 21483 | 10212 | 7 148 
77 RAR TARZA 33 626 | 11973 44 235 | 31201 | 23769 
78 | 石家庄 阀门 一 厂 股份 有 限 公司 19116 | 8085 39 433 | 19384 | 15790 
79 | GRAS HBT AYA BR ZS F 22 931 37 184 | 139 968 8 509 
80 “| 石家庄 市 长 宏 冶 金 设备 阀门 厂 2 671 2981 | 2287 | 1914 
81 | 四 川 广汉 阀门 厂 2 570 679 2030 | 2103 1 682 
82 | 四 川 精 控 阀门 制造 有 限 公 司 7216 | 3443 7448 | 6916 | 5325 
83 | 苏州 奥 村 阀门 有 限 公司 3 505 602 2744 | 3502 | 2895 
84 “| 苏州 德 兰 能 源 科技 有 限 公 司 2 583 2 001 1 201 
85 | 苏州 高 中 压 阀 门 厂 有 限 公司 18 372 1 134 13 490 | 18845 | 17 564 
86 | 苏州 纽 威 闹 门 股份 有 限 公 司 96 616 | 27 470 160 073 | 95 093 | 83 060 
87 | GR TT RAC eT a RAA 6 422 1 646 5 280 6 074 4 685 
88 | 天 津 百 利 二 通 机 械 有 限 公 司 8 104 3 404 8 009 8 731 7 276 
89 | 天 津 大 站 集团 有 限 公司 1800 | -3 981 26551 | 15370 | 14 824 
90 “| 天 津津 伯 仪 表 技 术 有 限 公司 7 006 9193 | 6973 | 3734 
91 | 天 津 市 北方 阀门 控制 设备 有 限 公 司 3 227 3017 | 3487 | 2 808 
92 | 天 胜 立 门 集团 有 限 公司 28 468 | 26 458 33 649 | 28038 | 21 028 
93 | 天正 阀 门 有 限 公司 4 735 827 7134 | 4518 | 3751 
94 | 潍坊 裕 咱 内 燃 机 机 配件 有 限 公司 38 267 14 593 | 37059 | 29799 
95 | 温州 市 华海 密封 件 有 限 公 司 2 900 78 2 000 1 485 
96 “| 温州 先锋 立 门 有 限 公司 1 089 480 389 1 081 983 
97 “| 无 锡 富 盛 阐 业 有 限 公司 5 859 5768 | 4 360 
98 “| 无 锡 锡山 阀门 三 有 限 公司 8420 | 3021 7835 | 6894 
99 | 吴江 市 东 吴 机 械 有 限 责任 公司 6 385 2 473 6334 | 4441 
100 | 吴江 市 永 胜 密封 制品 有 限 公 司 980 890 726 
101 | BY BTTABR al 42 234 | 10 657 25 893 
102 | 武汉 锅炉 集团 立 门 有 限 责任 公司 8 230 | 4665 5 020 
103 | RRR ARAR 20 915 4 246 14 174 
104 | FEA ART ARAN al | 6087 | 4295 5 753 
105 | AHIRA ET) ETA RAR] 4 650 3 670 
106 | FRI BS oe ST A BR 2S 3 402 2 836 
107 | 盐城 通商 阀门 有 限 公司 3 074 331 2 604 
108 | HPT ARAR 15 925 4 060 12 596 
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统计 资料 















( 续 ) 
主 营 主 营 

序号 企业 名 称 增加 值 | 平均 人 数 | 资 产 总 额 | 业 务 收 入 | 业务 成 本 

(万 元 ) 
109 | 扬州 电力 设备 修造 厂 
110 | 扬州 双 良 阀门 有 限 公 司 6 245 
111 | ARR AR A BR ZS a] 13 876 
112 | 永康 市 恨 工 阅 门 有 限 公司 2 489 
113 | 永隆 网 门 有 限 公 司 8 680 
114 | 远大 立 门 集团 有 限 公司 48 246 
115 | 浙 东 高 中 压 阀 门 有 限 公 司 20 453 
116 | 浙江 宝 德 龙 阀 门 有 限 公司 93 
117 | 浙江 超 达 阀门 股份 有 限 公司 23 019 
118 | 浙江 盾 安 阀门 有 限 公 司 45 138 
119 | 浙江 高 中 压 阅 门 有 限 公 司 4 790 
120 | 浙江 精 业 管件 有 限 公司 1 798 
121 | 浙江 凯 东 阁 门 制造 有 限 公司 1 035 
122 | HCL R A RAA 4 950 
123 | 浙江 石化 阀门 有 限 公司 35 885 
124 | 浙江 永 园 阀门 有 限 公 司 2 781 
125 | YT ee ABR 17 322 
126 | ASM FAT AB BR R Aa RAA] 22 520 
127 | SPAR WB SE lb FD BR ZS 45 691 
128 | 株洲 南方 阀门 股份 有 限 公司 19 740 
129 | 自贡 高 压 赚 门 股份 有 限 公司 19 150 
130 | 自贡 工业 赔 门 制造 有 限 公司 1 313 
131 | 自贡 新 地 佩 尔 奖 有 限 公司 4 140 


2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 
阀门 分 会 会 会 员 单 位 经 济 效益 指标 





企业 名 称 





JD th 


安徽 红星 阀门 有 限 公 司 
2 | 安徽 金 源流 体 控 制 技 术 有 限 公司 
3 | 安徽 省 白 潮 闪 门 有 限 责任 公司 





13. 16 
6. 03 


85 834! 93.52 
54 795 | 100. 84 








124. 37 
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企业 名 称 






































安徽 省 屯 溪 高 压 阀门 有 限 公司 
BUTER TARAR 

保 一 集团 有 限 公司 

北 阀 科技 集团 股份 有 限 公 司 
北京 市 图 门 总 三 (集团 ;有限 公司 
伯 特 利 立 门 集团 有 限 公司 

长 春 高 中 压 阀 门 有 限 责任 公司 
常州 贝斯 特 控制 设备 有 限 公司 
常州 兰 陵 风门 控 制 有 限 公司 
RRRA TERRAE RAT 
成 都 航 利 疼 门 成 套 设 备 有 限 公司 


大 连 大 高 阀门 有 限 公司 
KARTS a BR ZS 
WEAR a BR 


Bee SH His FH TA BR ZS A] | 
广东 明珠 流体 机 械 有 限 公司 


MERR TARZA E] 


河南 航天 压力 原件 有 限 公司 
河南 黑马 实业 有 限 公司 

河南 开封 高 压 阀 门 有 限 公司 
河南 省 高 山 阐 门 有 限 公司 
湖北 高 中 压 阀门 有 限 责任 公 司 
ERR TARAR 

黄山 良 业 阀门 有 限 公 司 
INLE RA PR ZS 

YL Fp BAR R TA BR ZS A] 

UL 7K QT) A BR ZS 
江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 
ILAT SE WAY PR ZS A] 

江西 凯 斯 通 环保 设备 有 限 公司 
JEAN ARAA 
22 HS ART a RAA 
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承德 高 中 压 阀 门 管件 集团 有 限 公司 


甘肃 省 监狱 企业 集团 兰州 阐 门 有 限 责任 公司 


桂林 市 世 通 阀门 制造 有 限 责任 公司 
哈 电 集团 哈尔滨 电站 阀门 有 限 公司 


河北 宏 业 永泰 流体 机 械 股份 有 限 公司 













资产 
负债 率 
(Yo) 


133 800 
80 333 
99 863 
719 261 
367 551 
347 979 
86 122 
43 127 
163 167 
192 533 
































258 701 
213 357 
240 607 
211 699 
13 024 
38 492 
142 250 























236 496 
93 934 
54 512 
102 026 
108 837 
226 812 
164 822 























195 217 
140 496 
125 384 
110 975 














19 562 
141 870 
278 264 
108 036 











122. 74 


84. 26 
94. 78 
98. 85 
98. 40 





经 济 效益 | 总 资产 资本 保值 


企业 名 称 


乐山 长 仪 阀门 制造 有 限 公 司 
雷 蒙 德 (北京 ) 阀门 制造 有 限 公 司 
良 精 集团 有 限 公司 

隆 尧 诚 信 阀 门 有 限 公司 

罗浮 阀门 集团 有 限 公司 

明珠 阀门 集团 有 限 公司 
南方 阀门 制造 有 限 公 司 
南京 华 宁 阀 门 有 限 公 司 

南通 高 中 压 阀 门 有 限 公 司 

南通 捷 瑞 阀门 有 限 公司 

南通 市 电站 阀门 有 限 公司 

能 发 伟业 铁岭 阀门 股份 有 限 公司 
宁波 精 艺 阀门 管件 有 限 公司 
宁波 一 机 阀门 制造 有 限 公 司 
EES HUGE BIL A RAE 
青岛 电站 阀门 有 限 公司 
青岛 高 压 阀门 有 限 公 司 

山东 天 成 阀门 制造 有 限 公司 
山东 益 都 闪 门 集团 股份 有 限 公司 
上 海 电站 阀门 厂 

PERNT ARAR 
ESRT ARAR] 

上 海 阀门 五 厂 有 限 公司 

上 海 冠 龙 阀门 机 械 有 限 公 司 

上 海 开 维 言 阀门 集团 有 限 公司 
上 海 凯 科 阀 门 制造 有 限 公司 

上 海 康 泉 阔 门 有 限 公 司 

上 海 科 发 泵 阀 制造 有 限 公司 

上 海良 工 阀门 三 有 限 公司 

上 海 耐 腐 阀门 集团 有 限 公 司 

上 海 浦 东汉 威 阀门 有 限 公司 

上 海 双 高 阀门 (集团 ) 有 限 公司 
上 海 正 丰 阀门 制造 有 限 公 司 

上 海 自动 化 仪表 股份 有 限 公 司 自动 化 仪表 七 厂 
上 正 阀门 集团 有 限 公司 

沈阳 盛世 高 中 压 阐 门 有 限 公 司 
慎 江 阀门 有 限 公司 


195 923 


139 554 
147 792 
193 895 


447 257 
149 011 


- 218 139 


29 792 
286 424 
379 132 
108 668 

47 237 
122 816 

45 714 
287 971 


186 872 


395 315 
328 182 
265 294 

80 421 
111 497 
240 077 
149 291 
607 611 
304 331 
141 355 
101 904 
107 294 
109 880 
281 722 





中 国 通用 机 械 工业 年 监 













经 济 效益 | 总 资产 院 本 保值 


J 






































































企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 
(% ) 

78 | 石家庄 阀门 一 厂 股 份 有 限 公 司 154 589 | 98. 37 
79 | ARE = FT AR a PR Ze] 70. 62 
80 | 石家庄 市 长 宏 治 金 设备 阀门 厂 92. 18 

四 川 广汉 阀门 厂 57 542} 89.49 
82 | OU) Renae aT sil ee A BR ZS) 184 118| 95.97 
83 | DR SUT TTA BR ZS al 94 063! 99.91 
84 | 苏州 德 兰 能 源 科技 有 限 公 司 
85 | 苏州 高 中 压 阀 门 厂 有 限 公 司 96. 08 
86 | 苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公 司 98. 42 
87 | 苏州 市 燃气 设备 阀门 制造 有 限 公司 93. 60 
88 | 天 津 百 利 二 通 机 械 有 限 公司 109. 11 
89 | 天 津 大 站 集团 有 限 公司 853. 89 
90 | 天 津津 伯 仪 表 技术 有 限 公 司 101. 98 
91 | 天 津 市 北方 阀门 控制 设备 有 限 公司 144. 10 
92 | 天 胜 阀门 集团 有 限 公司 98. 49 
93 (RER TARAA 95. 42 
94 | 潍坊 裕 川 内 燃 机 机 配件 有 限 公 司 96. 84 
95 | 温州 市 华海 密封 件 有 限 公司 86. 90 
96 | 温州 先锋 阀门 有 限 公 司 99. 27 
97 | 无 锡 富 性 阀 业 有 限 公司 98. 43 
98 AARI ARAE 98. 97 
99 | 吴江 市 东 吴 机 械 有 限 责任 公司 99. 20 
100 | 吴江 市 永 胜 密封 制品 有 限 公 司 90. 82 
101 | 五 洲 阐 门 有 限 公司 233 706 | 92. 49 
102 武汉 锅炉 集团 阀门 有 限 责任 公司 202 826 | 94.90 
103 ARRA ARAR 78 195| 98.00 
104 | 西安 二 高 阀门 有 限 公 司 631 618 | 102. 09 
105 | 西 玛 克 菲 达 ( 厦门 ) a TA RZ 98. 82 
106 | 盐城 奥 克 阀 门 有 限 公司 99. 74 
107 | 盐城 通商 阁 门 有 限 公 司 24 528 | 102. 52 
108 | 扬中 市 阀门 三 有 限 公司 113 408| 99. 38 
109 | 扬州 电力 设备 修造 厂 97. 97 
110 | 4% 3H SM be aT BR Ze 101. 40 
111 | BE Se Bar] Bice A BR 2 90. 31 
112 | aC BETH BS A BR ZS al 94. 98 
113 KÆR a RAR 96. 50 
114 | 远大 阀门 集团 有 限 公 司 98. 54 
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统计 资料 


( 续 ) 











经 济 效益 | 总 资产 资本 保值 
综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 


资产 
负债 率 | 
(% ) 








Ja 地 





















115 | 浙 东 高 中 压 阀 门 有 限 公 司 
116 | iV. Se Be TBR ZS 158.91 
117 | Br TBI NT BY A BRR ZS 218. 41 
118 | 浙江 盾 安 阀门 有 限 公司 161. 43 
119 | 浙江 高 中 压 阀 门 有 限 公司 183. 95 


272 716 
68. 09 
88. 74 
10. 12 
98. 07 


193 677 


135 778 


120 | 浙江 精 业 管件 有 限 公司 76. 43 54 688 | 96.28 
121 | 浙江 凯 东 说 门 制造 有 限 公司 74. 09 98. 83 
122 AMTIA R A BR ZS 83. 09 


123 | 浙江 石化 阀门 有 限 公 司 455.17 
124 | 浙江 永 园 阀门 有 限 公 司 64. 92 
125 | 镇 江 市 铸造 阅 门 三 有 限 公司 242. 66 
126 | 郑州 市 郑 蝶 位 门 有 限 公 司 211.54 


544 404| 86.92 
113. 10 
101. 30 


99. 45 


155 163 





127 | 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 司 213. 35 174 849 | 98.70 
128 | 株洲 南方 阀门 股份 有 限 公 司 315. 88 264 695| 80.97 
129 | A BREAST EO BZA 107. 20 69 599 | 144. 84 
130 | 自贡 工业 阀门 制造 有 限 公司 73. 49 56 707 | 67.80 





131 | 自贡 新 地 佩 尔 阅 有 限 公司 203 189 


2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 
庄 缩 机 会 会 员 单 位 经 济 指标 


序号 企业 名 称 


沈阳 透 平 机 械 股份 有 限 公 司 往复 机 事业 部 
时 新 金 吴 空 压 机 有 限 公司 

AR EBANA RA 

沈阳 空 a 


l 

2 

3 | 

4 

5 BANS s 压 机 有 限 公 
6 

7 

8 

9 





nares 
长 春天 航 特 种 材料 有 限 责任 公司 
北京 不 城 环 保 产 业 发 展 有 限 责任 公司 
北京 金凯 威 通用 机 械 有 限 公司 

10 | 北京 金 环 压缩 机 有 限 责任 公司 
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企业 名 称 


天 津 市 登载 区 压缩 机 有 限 公司 
天 津 市 空气 压缩 机 有 限 公司 
河北 省 吴桥 空 压 机 有 限 责任 会 司 
山西 正 华 压缩 机 制造 有 限 公司 
山西 平 陆 利 丰 机 械 制 造 有 限 公司 
山西 省 平 陆 县 阀 片 广 

上 海 电 气压 缩 机 泵 业 有 限 公 司 
上 海 飞 和 实业 集团 有 限 公司 

上 海宝 勒 特 压缩 机 有 限 公司 

上 海 佳 力士 机 械 有 限 公 司 

上 海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 公司 
HR DLs A PR ZS 

上 海 斯 可 络 压 缩 机 有 限 公 司 
江西 气体 压缩 机 有 限 公司 

开山 集团 

浙江 鸿 友 压缩 机 制造 有 限 公司 
LERLE ROA RAA] 
杭州 杭 氧 压缩 机 有 限 公司 

宁波 欣 达 狠 杆 压缩 机 有 限 公司 
宁波 德 曼 压缩 机 有 限 公 司 

上 海 盛 怡 压 缩 机 有 限 公司 
温州 固 耐 化 机 制造 有 限 公司 
德 斯 兰 压缩 机 ( 上海) 有限 公司 
浙江 红 五 环 集团 股份 有 限 公 司 
上 海 东 方 威 尔 压缩 机 有 限 公司 
上 海 东 方 压 缩 机 制造 有 限 公 司 
杭州 杭 空 压缩 机 有 限 公司 
杭州 嘉美 净化 设备 有 限 公司 
余姚 捷 华 压缩 机 有 限 公 司 
台州 环 天 机 械 有 限 公 司 

余姚 市 大 隆 空 压 机 配件 有 限 公司 
花溪 铭 尔 空 压 机 配件 有 限 公司 
温州 市 建 庆 实业 公司 

江西 第 二 气体 压缩 机 制造 厂 
九江 恒 升 曲轴 有 限 公 司 

杭州 浙 南 压缩 机 有 限 公司 
江西 惟 思 特 科技 发 展 有 限 公司 
无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 
南京 压缩 机 股份 有 限 公 司 
南京 华 冠 压缩 机 有 限 公 司 













































工业 MALAR 
总 产值 | 增加 值 | 平均 人 数 
(万 元 ) | CA) 


主 营 







(万 元 ) 
1 013 
5 300 
3 180 
7 784 
903 
2 058 
50 490 
45 482 
17 584 
20 031 
14 263 
21 873 
12 276 
17 645 
247 207 
12 738 
50 458 
13 864 
9 955 
2 876 
3 200 
15 401 
5 196 
29 399 
1 298 
9 095 
1 104 
2 831 
3 371 
15 150 
1 238 
7 254 
1 394 
3 010 
4 693 
2 121 
13 660 
77 241 
40 757 
21 003 


















979 
874 
45 151 
82 000 
35 007 
19 329 
16 694 
17 922 
16 235 
12 065 
325 794 
16 874 
26 343 
6 422 
10 006 
7 241 
6 890 
42 358 
15 860 
83 499 
1 415 
7 627 
1 236 
1 46] 
2 082 
10 440 
1 180 
6 619 
2 642 
5 621 
1 869 
961 
894 




















































































































































































( 续 ) 
主 营 


资产 总 额 业务 收入 | 业务 成 本 


(HI) 
1 458 
6 195 
2 043 

689 
467 
446 
39 499 
52 292 
24 116 
13 903 
12 041 
10 959 
11 836 
9 183 
292 494 
15 557 
21 718 
7 025 
8 508 
5 031 
3 620 
30 809 
11 586 
73 825 
1 424 
4 759 
1 166 
682 

1 616 
8 372 
784 

4 982 
1679 . 
4 284 
991 
791 
450 
53 476 
13 220 
4 675 


企业 名 称 


江苏 超 力 机 械 有 限 公司 
山东 省 潍坊 生 建 集团 

济南 压缩 机 三 有 限 公司 

安 瑞 科 ( 蚌 塌 ) 压 缩 机 有 限 公司 
中 国人 民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 
中 国 石 油 集 团 济 柴 动 力 总 厂 
无 锡 力 源 压 缩 机 有 限 公司 

无 锡 五 洋 赛 德 压缩 机 有 限 公 司 
济南 格 蓝 压缩 机 有 限 公司 

烟台 蓝 星 压缩 机 有 限 公 司 
江苏 劲 风 压缩 机 制造 有 限 公 司 
江阴 开 益 特种 压缩 机 有 限 公 司 
马鞍 山 正 棱 压 缩 机 有 限 责任 公司 
苏州 爱 德 空 分 设备 有 限 公 司 
江苏 恒久 机 械 有 限 公 司 

无 锡 杰 尔 压 缩 机 有 限 公司 
扬州 成 功 机 械 有 限 公司 

扬州 市 云 环 压缩 机 部 件 有 限 公司 
镇 江 春 环 密封 件 集团 有 限 公司 
无 锡 市 顺 昌 塑料 厂 

aN Fe EA BIA BR ZS 

姜 堰 市 华宇 轴瓦 有 限 公 司 


| 重庆 气体 压缩 机 厂 有 限 责任 公司 


| 四川 大 川 压缩 机 有 限 责 任 公司 
,四川 金星 压缩 机 制造 有 限 公司 
自贡 东方 通用 压缩 机 有 限 公 司 
自贡 机 一 装备 制造 有 限 公 司 
自贡 通达 机 器 制造 有 限 公司 
自贡 山川 气体 压缩 机 有 限 公 司 
四 川南 方 气体 压缩 机 公司 
柳州 压缩 机 总 厂 

柳州 柳 二 空 机 械 股份 有 限 公 司 
广东 正 力 精密 机 械 有 限 公司 
柳州 市 金 象 机 械 制造 有 限 公司 
武汉 气体 压缩 机 有 限 责任 公司 
宁波 星 箭 航 天 机 械 厂 

乐清 市 威 雷 特 电气 有 限 公司 
无 锡 市 众 博 换 热 器 有 限 公司 
无 锡 锡山 安达 防暴 电器 设备 有 限 公司 
江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公 司 











33 867 
63 946 

6 274 
19 752 
12 376 
42 026 


1 693 


3 972 
6 078 
1 200 
2 300 
6 077 
428 
573 
725 

1 500 
1 838 
849 

4 741 
860 

1 280 
1 335 
14 533 
42 928 
44 360 
7 400 
11 135 
61 208 
3 210 
1 524 
6 298 
3 048 
20 292 





工业 | 从 业 人 员 


(万 元 ) 
9 812 
15 413 
1 093 
4 419 
5 940 
8 771 
456 

1 904 
2117 
576 
841 

1 215 
97 
589 





统计 资料 


( 续 ) 


主 营 


30 322 
54 541 
5 144 
12 436 
7 534 
37 874 
1 543 
2 652 
4 470 
1 115 
1 430 
5 030 
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企业 名 称 


d F 






阜新 金 昊 空 压 机 有 限 公 司 

沈阳 申 元 气体 压缩 机 有 限 公司 

沈阳 空气 压缩 机 制造 广 有 限 公 司 
鞍山 无 油 空 压 机 有 限 公司 

大 连 金山 压缩 机 制造 有 限 公司 

长 春天 航 特种 材料 有 限 责任 公司 


om 


北京 金凯 威 通用 机 械 有 限 公司 
北京 金 环 压缩 机 有 限 责任 公司 
天 津 市 每 塔 克 压 缩 机 有 限 公司 
天 津 市 空气 压缩 机 有 限 公 司 
河北 省 吴桥 空 压 机 有 限 责 任 公司 
山西 正 华 压缩 机 制造 有 限 公司 
山西 平 陆 利 丰 机 械 制 造 有 限 公司 
山西 省 平 陆 县 阀 片 厂 

上 海 电 气压 缩 机 泵 业 有 限 公司 
上 海 飞 和 实业 集团 有 限 公司 

上 海宝 勒 特 压缩 机 有 限 公司 
EME LOLA LAS 

上 海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 公司 
上 海浪 潮 机 器 有 限 公司 

上 海 斯 可 络 压 缩 机 有 限 公司 
江西 气体 压缩 机 有 限 公司 

开山 集团 

浙江 鸿 友 压缩 机 制造 有 限 公司 
浙江 夸大 机 电 股份 有 限 公司 
杭州 杭 氧 压缩 机 有 限 公司 

宁波 欣 达 螺杆 压缩 机 有 限 公司 
宁波 德 曼 压缩 机 有 限 公司 

上 海 盛 怡 压缩 机 有 限 公司 
温州 固 耐 化 机 制造 有 限 公司 
德 斯 兰 压缩 机 ( 上海) 有 限 公司 
浙江 红 五 环 集团 股份 有 限 公司 
上 海 东方 威 尔 压缩 机 有 限 公司 
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沈阳 透 平 机 械 股 份 有 限 公司 往复 机 事业 部 


北京 京城 环保 产业 发 展 有 限 责任 公司 

























68 722 
294 504 
63 135 
14 498 
26 748 
29 750 
57 636 
213 877 
570 943 
11 029 
75 135 
419 959 
25 449 
4 354 
36 824 
36 667 
217 763 
457 846 
500 341 
213 118 
652 727 
218 547 
130 229 
38 293 
157 494 
80 046 
119 883 
104 417 
153 182 
217 956 
338 095 
209 922 
379 667 
386 313 
62 500 
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100. 00 


115. 51 


100. 00 


172. 00 


105. 22 


95. 24 
123.75 









































































































š 
_ 企业 名 称 

号 

36 | 上海 东 方 压缩 机 制造 有 限 公司 127 625 | 93. 44 
37 | 杭州 杭 空 压缩 机 有 限 公司 30 141 |105. 26 
38 | 杭州 嘉美 净化 设备 有 限 公司 194 333 | 72. 21 
39 | 余姚 捷 华 压缩 机 有 限 公司 107 203 |103. 99 
40 | 台州 环 天 机 械 有 限 公 司 201 411 | 94. 97 
41 | 余姚 市 大 隆 空 压 机 配件 有 限 公司 58 556 | 99. 07 
42 | 慈溪 铭 尔 空 压 机 配件 有 限 公 司 89 887 | 95. 67 
43 | 温州 市 建 庆 实业 公司 105 600 | 75. 02 
44 1 江西 第 二 气体 压缩 机 制造 三 3, 129 254 |100. 00 
45 | 九江 恒 升 曲轴 有 限 公司 0. 63 65 625 | 92.51 
46 | 杭州 浙 南 压缩 机 有 限 公司 0. 44 67 104 |119. 36 
47 | 江西 惟 思 特 科 技 发 展 有 限 公司 0. 26 18 308 | 59. 28 
48 | 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 1.21 150 363 |123. 07 
49 | 南京 压缩 机 股份 有 限 公司 1. 12 123 046 |100. 54 
50 | 南京 华 冠 压缩 机 有 限 公司 0. 51 111 127 |101. 15 
51 | 江苏 超 力 机 械 有 限 公司 1. 75 271 050 |100. 00 
52 | 山东 省 潍坊 生 建 集团 1. 11 109 701 |102. 36 
53 | 济南 压缩 机 广 有 限 公司 1. 36 27 189 |101. 69 
54 | 安 瑞 科 (蚌埠) 压缩 机 有 限 公司 0. 88 68 194 | 91.04 
55 | 中国 人民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 1.27 87 353 | 96. 74 
56 | 中 国 右 油 集 团 济 柴 动 力 总 厂 1. 28 128 796 | 78. 03 
57 | 无 锡 力 源 压 缩 机 有 限 公 司 1.11 38 644 |109. 33 
58 | 无 锡 五 洋 赛 德 压缩 机 有 限 公 司 1. 03 198 354 |100. 00 
59 | 济南 格 蓝 压缩 机 有 限 公 司 4,01 52 925 | 87.51 
60 | 烟台 蓝 星 压缩 机 有 限 公 司 0. 30 85 970 |103. 75 
61 | YLK% ESS LEA BR ZS F] 1. 30 79 340 |102. 83 
62 | 江阴 开 益 特种 压缩 机 有 限 公司 3. 37 57 857 |100. 00 
63 | GRC TERE RAR OLA BR BEX a] 0. 78 14 478 | 85.28 
64 | 苏州 爱 德 空 分 设备 有 限 公 司 1. 30 245 542 |100. 00 
65 | 江苏 恒久 机 械 有 限 公司 0. 18 105 890 | 73. 37 
66 | 无 锡 杰 尔 压缩 机 有 限 公司 0.71 135 000 | 90. 27 
67 | 扬州 成 功 机 械 有 限 公司 1.17 33 568 | 99. 56 
68 | 扬州 市 云 环 压缩 机 部 件 有 限 公司 2.55 41 739 | 97.06 
69 | 镇 江 春 环 密封 件 集团 有 限 公 司 1. 29 59 945 | 99. 81 
70 | 无 锡 市 顺 虽 塑料 厂 1. 52 50 909 | 95. 00 
71 | ah Se BAIA RAS 2. 89 42 313 |100. 00 
72 | 姜 堰 市 华宇 轴瓦 有 限 公 司 1.73 59 142 | 92.01 
73 | 重庆 气体 压缩 机 厂 有 限 责任 公司 0. 76 55 404 | 99. 24 
74 | 四川 大 川 压缩 机 有 限 责任 会 司 2. 29 156 307 | 98. 32 
75 | 四川 金星 压缩 机 制造 有 限 公 司 1. 06 322 455 | 87. 69 
76 | 自贡 东方 通用 压缩 机 有 限 公司 1. 80 272 | 97.97 
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( 续 ) 
总 资产 | 资本 保值 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 全 员 劳 动产 品 
贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 
(%) | (%) 



























自贡 机 一 装备 制造 有 限 公司 148 000 





































78 | 自贡 通达 机 器 制造 有 限 公 司 328 256 |100. 32 
79 | 自贡 山川 气体 压缩 机 有 限 公 司 41 084 |104. 58 
80 | 四 川南 方 气体 压缩 机 公司 113 721 | 75.98 
81 | 柳州 压缩 机 总 厂 33 859 | 86.74 
82 | 柳州 柳 二 空 机 械 股 份 有 限 公 司 22 562 | 98. 20 
83 | 广东 正 力 精 密 机 械 有 限 公 司 75 375 |100. 00 
84 | 柳州 市 金 象 机 械 制 造 有 限 公司 1 333 |106. 25 
85 | 武汉 气体 压缩 机 有 限 责任 公司 11 100 |100. 00 
86 | 宁波 星 第 航天 机 械 厂 153 212 |100. 85 
87 | 乐清 市 威 雷 特 电气 有 限 公 司 59 057 | 97.61 
88 | 无 锡 市 众 博 换 热 占有 限 公司 58 777 |100. 00 
89 | 无 锡 锡 山 安达 防暴 电器 设备 有 限 公 司 118 231 | 99. 84 


江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公司 





207 419 



















1 | 北京 北 仪 创 新 真空 技术 有 限 责 任 公司 

2 | 北京 中 科 科 仪 技 术 发 展 有 限 责 任 会 司 

3 | 川北 真空 科技 (北京 ) 有 限 公司 3 000 
4 “| 中 国 承德 真空 设备 制造 有 限 公 司 1 519 
5 | 辽宁 真 龙 真空 设备 制造 有 限 公 司 6 895 
6 | 沈阳 恒星 实业 有 限 公 司 1 315 
7 | 沈阳 蓝 菱 真 空 设备 制造 公司 2 465 
8， | 中国 科学 院 沈 阳 科 学 仪器 研制 中 心 有 限 公司 7 378 
9 “| 上 海 汉 钟 精 机 股份 有 限 公 司 45 654 
10 | MKILKRA RAR 6 227 
11 | ee Te eT 988 
“12 | 宁波 爱 发 科 真空 技术 有 限 公司 7 378 
13 | 浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 7 119 
14 | 台州 环球 真空 设备 三 1 275 


淄博 华中 真空 设备 有 限 公司 


统计 资料 


( 续 ) 
























工业 | 从 业 人 员 | ER 
增加 值 | 平均 人 数 | 资产 总 额 





业务 收入 | 业务 成 本 
(万 元 ) 





淄博 真空 设备 厂 有 限 公 司 


17 | 山东 伯仲 真空 设备 有 限 公司 4 833 
18 | 博 山 精工 泵 业 有 限 公司 4 258 
19 | 长 沙 鼓风机 厂 有 限 责任 公司 21 348 
20 “| 湖南 维 格 磁 流体 股份 有 限 公司 2 522 
21 |! 衡阳 市 真空 机 电 设 备 有 限 公司 3 467 
22 | 广东 中 环 真空 设备 有 限 公 司 4311 
23 | JAR A ELL KE ARAR 60 401 
24 | 成 都 南光 机 器 有 限 公司 6 120 


兰州 真空 设备 有 限 责 任 公司 


企业 名 称 




















































北京 中 科 科 仪 技术 发 展 有 限 责 任 242 295 | 98. 85 
公司 
2 川北 真空 科技 (北京 ) 有 限 公 司 12 821 | 166. 67 
3 辽宁 真 龙 真空 设备 制造 有 限 公 司 53 209 
4 沈阳 恒星 实业 有 限 公 司 21 064 | 99. 42 
s 中 国 科 学 院 沈 阳 科 学 仪器 研制 中 137 147 | 59.14 
心 有 限 公司 
6 上 海 汉 钟 精 机 股份 有 限 公 司 124 902 | 101. 04 
7 扬州 长 江水 泵 有 限 公司 66 097 | 98.70 
8 泰兴 新 型 工业 泵 厂 99 125 | 85.19 
9 宁波 爱 发 科 真 空 技 术 有 限 公司 305 878 | 96. 22 
10 | 浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 61579 | 94.31 
11 淄博 华中 真空 设备 有 限 公司 100. 00 
12 | 淄博 真空 设备 厂 有 限 公 司 64 219 | 90.32 
13 山东 伯仲 真空 设备 有 限 公 司 164 449 | 100. 51 
14 | 博 山 精工 人 菏 业 有 限 公司 160 687 | 90.09 
15 长 沙 鼓风机 三 有 限 责任 公司 85 430 | 96.61 
16 | 湖南 维 格 磁 流 体 股份 有 限 公司 268 000 | 91.38 





衡阳 市 真空 机 电 设 备 有 限 公 司 75 476 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 


( 续 ) 













资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 
负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 
(% ) 





企业 名 称 


F 
aio 





广东 中 环 真空 设备 有 限 公司 
19 | 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公司 
20 | 成 都 南光 机 器 有 限 公司 


兰州 真空 设备 有 限 责 任 公司 










增加 值 | 平均 人 数 | 资产 总 额 | 业 务 收 入 | 业务 成 本 














1 | 石家庄 工大 化 工 设备 有 限 公 司 21,217 
2 “| 哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公 司 4 696 
3 | 常州 市 统一 干燥 设备 厂 

4 | 常州 一 步 干燥 设备 有 限 公 司 7 139 
5 | 东台 市 食品 机 械 厂 有 限 公 司 9 661 
6 “| 成 都 倍 力 干燥 设备 有 限 公 司 1 120 
7 | 成 都 望 江 干燥 器 厂 2 230 
8 “| 青海 三 四 一 九 干 燥 设 备 有 限 公司 


2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 
干燥 设备 分 会 会 员 单 位 经 济 效益 指标 









流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 
周转 率 | 利润 率 | 生产 率 
(元 /人 ) 


销售 率 





1 | 石家庄 工大 化 工 设备 有 限 公 司 

2 | 哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公 司 96. 16 
3 | 常州 市 统一 干燥 设备 三 113. 12 
4. | 常州 一 步 干燥 设备 有 限 公 司 98. 44 
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统计 资料 


( 续 ) 





资产 “| 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 
负债 率 利润 率 
(% ) (% ) 
东台 市 食品 机 械 厂 有 限 公司 214 800 

成 都 僧 力 干燥 设备 有 限 公司 55 833 

AB YT Fee aS 112 423 | 100. 00 
青海 三 四 一 九 干燥 设备 有 限 公司 





序号 


















oo ~ A Ma 

































主 营 | £8 
序号 企业 名 称 增加 值 | 平均 人 数 | 资 产 总 额 | 业务 收入 | 业务 成 本 
(万 元 ) | (万 元 ) 





1 “| 温州 三 联 集 团 有 限 公司 18 213 
2 “| 宁波 市 浙 东 变速 器 有 限 公司 339 
3 “| 宁波 市 莱 斯 特 传动 设备 制造 有 限 公司 1 470 
4 “| 宁波 市 镇 海 减 变速 机 制造 有 限 公司 708 
5 | 瑞安 市 华星 减速 机 实业 有 限 公 司 963 
6 | 台州 市 通 宇 变速 机 械 有 限 公 司 7 680 
7 | 山东 柳 杭 减速 机 有 限 公司 6 698 
8 | 淄博 市 捕 山 奥博 机 械 有 限 公 司 1 328 
9 | 德州 奥 力 机 械 有 限 公 司 3 832 
10 | JASN TH BRE oh LARA PR Ze F 13 570 
il | 西安 环 力 传动 机 械 股份 有 限 公司 211 
12 | 兰州 减速 机 三 637 
13 “| 江苏 迪 邦 三 星 轴 永 有 限 公 司 9 138 
14 | 宁波 人 和 机 械 轴承 有 限 公 司 9 458 
15 | 永嘉 大 力 精 密 机 械 有 限 公司 755 
16 | 广东 江门 电机 股份 有 限 公司 6 978 
17 | 天 津 减速 机 股份 有 限 公司 9 021 
18 | 河北 北方 减速 机 有 限 公 司 1 790 
19 | 石家庄 科 一 重工 有 限 公司 8 348 
20 “| 吴桥 县 志 远 减速 机 械 有 限 责 任 公司 2 204 
21 | 山西 省 平遥 减速 器 厂 8 660 
22 “| 上海 永 宏 减 速 机 械 制 造 有 限 公 司 685 
23 | 苏州 市 优 耐 特 机 械 制 造 有 限 公 司 1 908 
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序号 


24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 












泰隆 减速 机 股份 有 限 公司 
泰州 市 琼 花 传动 机 械 总 厂 

泰 星 减速 机 股份 有 限 公司 

无 锡金 辉 减 速 机 制造 有 限 公司 
国度 减速 机 集团 有 限 公 司 

浙江 通力 重型 齿轮 股份 有 限 公司 

浙江 双 联 机 械 有 限 公 司 

浙江 科 瑞 达 传 动 有 限 公司 
浙江 午 马 减速 机 械 有 限 公司 
浙江 东方 传动 机 械 有 限 公司 

浙江 江南 减速 机 有 限 公司 

浙江 东 霸 传动 有 限 公 司 

浙江 飞龙 传动 有 限 公司 
哈尔滨 智 达 测控 技术 有 限 公司 
杭州 嘉 诚 机 械 有 限 公司 

浙江 奇 力 电机 有 限 公司 





2010 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 
减 变速 机 分 会 会 员 单位 经 济 效益 指标 


企业 名 称 





176 733 
32 958 
89 339 

2 144 

185 688 

34 113 
4 347 
284 





工业 | 从 业 人 员 | 年 末 
增加 值 | 平均 人 数 | 资产 总 额 | 业 务 收入 | 业务 成 本 


102 883 
17 255 
72 247 

1 262 
98 642 
38 065 

2 646 

964 


周转 率 | 利润 率 





166 185 
32 666 
88 636 

2 591 

185 688 

33 688 

3 505 
284 

13 485 
5 700 
2 593 
2 055 
2 729 
197 


( BE) 
Ee 


118 629 
29 086 
67 822 

2 327 

164 224 

26 951 

2 904 
231 
10 185 
4 743 
1 972 
1 674 
2 232 
136 

5 055 
















温州 三 联 集团 有 限 公司 | | | | | 3.60 | 134 136 

宁波 市 浙 东 变速 器 有 限 公 司 . . . . . 43 500 | 100. 00 
宁波 市 菜 斯 特 传 动 设 备 制 造 有 限 公 司 . , . . . . 84 881 | 99. 46 
宁波 市 镇 海 减 变速 机 制造 有 限 公 司 . . . - . . 50 182 | 105. 57 
瑞安 市 华星 减速 机 实业 有 限 公 司 . . . . . . 67 649 | 99.96 
台州 市 通 宇 变速 机 械 有 限 公司 7 . . . . . 9i 703 | 97.83 
山东 柳 杭 减速 机 有 限 公 司 . . . . . 49 506 | 95.00 
淄博 市 博 山 奥 博 机 械 有 限 公 司 , . . . . . 62 308 | 91.54 
德州 奥 力 机 械 有 限 公司 . . . . . . 39 619 | 99. 92 


— 
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( 续 ) 








总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 


企业 名 称 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 






荆州 市 巨 鲜 传动 机 械 有 限 公司 
西安 环 力 传动 机 械 股份 有 限 公司 
兰州 减速 机 厂 

LWIA BMRA RA A 

宁波 人 和 机 械 轴承 有 限 公 司 
永嘉 大 力 精密 机 械 有 限 公司 

广东 江门 电机 股份 有 限 公司 

天 津 减速 机 股份 有 限 公司 

河北 北方 减速 机 有 限 公司 
石家庄 科 一 重工 有 限 公司 

吴桥 县 志 远 减速 机 械 有 限 责任 公司 
山西 省 平遥 减速 器 厂 

上 海 永 宏 减速 机 械 制 造 有 限 公司 
苏州 市 优 耐 特 机 械 制 造 有 限 公司 
泰隆 减速 机 股份 有 限 公司 
泰州 市 琼 花 传动 机 械 总 厂 

泰 星 减速 机 股份 有 限 公司 

无 锡金 辉 减速 机 制造 有 限 公司 
国 茂 减速 机 集团 有 限 公司 

浙江 通力 重型 齿轮 股份 有 限 公司 
浙江 双 联 机 械 有 限 公司 

浙江 科 瑞 达 传动 有 限 公司 

浙江 午 马 减速 机 械 有 限 公司 
浙江 东方 传动 机 械 有 限 公司 
浙江 江南 减速 机 有 限 公司 

浙江 东 霸 传动 有 限 公司 

浙江 飞龙 传动 有 限 公司 
哈尔滨 智 达 测控 技术 有 限 公司 
杭州 嘉 诚 机 械 有 限 公司 
浙江 奇 力 电机 有 限 公司 


88 428 






3 286 
22 558 







30 278 






129 309 






37 347 






29 719 






28 731 






25 395 






69 813 
40 000 
22 951 









44 444 





86 261 






137 157 






42 530 






124 790 






44 862 






116 414 






244 833 
104 000 
44 389 








243 788 






281 329 







108 471 





63 133 






404 400 
26 000 
84 786 







83 333 


产品 
销售 率 


120. 85 
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ee — 
a 企业 和 名称 出 口 量 出 口 量 
A “en Se A en = 









































1 | 温州 三 联 集 团 有 限 公 司 48 165 48 119 44 763 
2 | 宁波 市 浙 东 变速 器 有 限 公司 

3 “| 宁波 市 芋 斯 特 传动 设备 制造 有 限 公司 1 433 
4 “| 宁波 市 镇 海 减 变速 机 制造 有 限 公司 177) 
5 “| 瑞安 市 华星 减速 机 实业 有 限 公 司 230 
6 | 台州 市 通 宇 变速 机 械 有 限 公司 7 000 30 000 | 21 000 
7 | 山东 柳 杭 减速 机 有 限 会 司 5 086 
8 | 淄博 市 博 山 奥博 机 械 有 限 公司 

9 “| 德州 奥 力 机 械 有 限 公 司 

10 | SAINT BRS LRA BR 3 266 
11 1 西安 环 力 传 动机 械 股份 有 限 公 司 395 
12 | 兰州 减速 机 厂 

13 | 江苏 迪 邦 三 星 轴 未 有 限 公 司 

14 | 宁波 人 和 机 械 轴 承 有 限 公 司 

15 “| 永嘉 大 力 精 密 机 械 有 限 公 司 

16 | 广东 江门 电机 股份 有 限 公 司 19 627 

17 | 天 津 减速 机 股份 有 限 公 司 16 713 500 
18 | 河北 北方 减速 机 有 限 公 司 1 220 

19 ”| 石家庄 科 一 重工 有 限 公司 11 529 
20 | 吴桥 县 志 远 减速 机 械 有 限 责 任 公司 12 000 12 000 6 000 
21 | 山西 省 平 通 减速 器 三 636 611 5 985 
22 | 上 海 永 宏 减 速 机 械 制 造 有 限 公司 6 639 6 879 

23 | 苏州 市 优 耐 特 机 械 制造 有 限 公司 981 

24 1 泰隆 减速 机 股份 有 限 公司 20 638 20 577 75 821 
25 “| 泰州 市 琼 花 传动 机 械 总 厂 6 142 5 980 1 820 
26 | 泰 星 减 速 机 股份 有 限 公 司 52 786 52 786 85 958 
27 “| 无 锡金 辉 减 速 机 制造 有 限 公司 3 337 3 403 432 
28 | 国 茂 减速 机 集团 有 限 公 司 327 673 | 327 673 37 967 
29 MTA ENARE PR 32 294 349 
30 | 浙江 双 联 机 械 有 限 公 司 5 713 5 713 9 300 
31 | 浙江 科 瑞 达 传 动 有 限 公 司 2 158 2 153 

32 | 浙江 午 马 减速 机 械 有 限 公 司 1 407 
33 | 浙江 东方 传动 机 械 有 限 公司 6 544 6 544 13 765 
34 “1 浙江 江南 减速 机 有 限 公 司 1] 879 10 155 

35 | MYLAR Bea BR ZA a] 3910 | .3 879 2 727 
36 | 浙江 飞龙 传动 有 限 公 司 12653 >| 7891 6 457 





37 “| 哈尔滨 智 达 测控 技术 有 限 公 司 
38 “| 浙江 查 力 电机 有 限 公司 
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其 中 : 硬 齿 面 齿轮 减速 机 uieii — 


HO 出 口 量 Hos 
A A e? A (a) ( 台 ) h 全 (8) 


44 806 


230 


28 000 21 000 


1 680 


200 
1 492 


9 505 
1 000 
] 571 


37 876 


85 958 


20 667 


32 359 349 168 20 


9 874 
4 129 


10 001 
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电动 滚 简 其 他 减速 机 


销量 出 口 量 产量 销量 出 口 量 
( 台 ) ( 合 ) ( 台 ) (£) (£) 


Th 
M 


企业 名 称 














































温州 三 联 集团 有 限 公司 
宁波 市 浙 东 变速 器 有 限 公司 | 
宁波 市 莱 斯 特 传动 设备 制造 有 限 公司 
| 宁波 市 镇 海 减 变速 机 制造 有 限 公司 
瑞安 市 华星 减速 机 实业 有 限 公 司 
台州 市 通 字 变 速 机 械 有 限 公司 

山东 柳 杭 减速 机 有 限 公司 

淄博 市 博 山 奥博 机 械 有 限 公司 
德州 奥 力 机 械 有 限 公司 

荆州 市 巨 馈 传动 机 械 有 限 公司 
西安 环 力 传动 机 械 股份 有 限 公司 
兰州 减速 机 厂 

江苏 迪 邦 三 星 轴承 有 限 公司 

宁波 人 和 机 械 轴承 有 限 公司 

永嘉 大 力 精密 机 械 有 限 公司 

广东 江门 电机 股份 有 限 公司 

天 津 减速 机 股份 有 限 公司 

河北 北方 减速 机 有 限 公司 
石家庄 科 一 重工 有 限 公司 

吴桥 县 志 远 减速 机 械 有 限 责任 公司 
山西 省 平遥 减速 器 厂 

上 海 永 宏 减速 机 械 制 造 有 限 公司 
苏州 市 优 耐 特 机 械 制造 有 限 公司 
泰隆 减速 机 股份 有 限 公司 

泰州 市 琼 花 传动 机 械 总 厂 

泰 星 减速 机 股份 有 限 公司 

无 锡金 辉 减速 机 制造 有 限 公司 

国 茂 减 速 机 集团 有 限 公司 

浙江 通力 重型 齿轮 股份 有 限 公司 
浙江 双 联机 械 有 限 公 司 

浙江 科 瑞 达 传 动 有 限 公司 

浙江 午 马 减速 机 械 有 限 公司 

浙江 东方 传动 机 械 有 限 公司 

浙江 江南 减速 机 有 限 公司 

浙江 东 霸 传动 有 限 公司 

浙江 飞龙 传动 有 限 公司 
哈尔滨 智 达 测控 技术 有 限 公司 

浙江 奇 力 电机 有 限 公司 





nh 
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产值 
(万 元 ) 
20 657 

434 
2 055 

844 
1 110 
9 200 
8 198 
1 620 
4 792 
22 579 

230 

412 


3 002 
11 026 
383 

9 984 
2 600 
8 264 
772 

2 690 
176 733 
7 641 
89 339 
2 144 
185 688 
34 113 
4 347 
266 

14 285 
5 700 
2 888 
2 095 
3 334 


800 

2 709 
171 529 
7 498 
88 636 
2 591 
185 688 
33 688 
4 273 
265 

13 104 
5 700 
2 593 

2 055 

2 729 





减速 机 配件 


出 口 值 出 口 量 
人 oom oi (万 元 ) aa Gus 


统计 资料 


( 续 ) 


出 口 量 
《万 元 ) 
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2010 年 通用 机 械 行业 获奖 项 目 
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单位 名 称 


中 国保 一 集团 有 限 公司 
伯 特 利 阀门 集团 有 限 公司 


KES ER Ge FR A RAR] 
Ait Fe My a BR 2S] 
KRR Se BE a BR Zs] 

丰 球 集团 有 限 公司 

甘肃 省 白银 风机 三 有 限 责任 


高 能 阀门 集团 有 限 公 司 
广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公司 


广州 市 白云 穴 业 集团 有 限 公司 
国度 减速 机 集团 有 限 公司 
海 城 三 鱼 条 业 有 限 公 司 

海 汇集 团 有 限 公司 

南方 宁 业 股份 有 限 公司 
杭州 钱 江 制冷 集团 有 限 公 司 
杭州 兴 源 过 滤 科 技 股 份 有 限 


杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
河北 恒 盛 条 业 股份 有 限 公司 
河南 上 蝶 了 风门 股份 有 限 公司 


河南 省 东 泰 齿轮 有 限 公司 


河南 省 高 山 赔 门 有 限 公司 


核 工 业 烟 台 同 兴 实 业 有 限 公司 
湖北 省 风机 厂 有 限 公司 
ERA TARAA 

环球 阀门 集团 有 限 公司 
济宁 安泰 矿山 设备 制造 有 限 


公司 


商标 


WANSHENG 
cU 


杭 氧 


ER 


产品 名 称 
阀门 
TLAN 


ARACE 
石油 化 工 流程 泵 
给 排水 阀门 
KR 

风机 

离心 风机 

Br] 

AOR 


AOR 

减速 机 

KHE 

HNTI 一 亚 脱 硫 除 侍 器 (1 ~220t) 
不 锈 钢 多 级 离心 泵 

冰箱 压缩 机 

FRYE SL 


大 型 空 分 成 套 设备 

齿轮 有 泵 

DN40—DN4800, 0. 25 ~ 6.4MPa 
a RA 

CDI .MD,.ZQ.ZSC.QJ 圆柱 齿轮 
减速 机 

BS19H/BS49H—16/25/ 
40( DNIS—150) Pik AN 

DU TC 过 滤 机 

离心 襄 风 机 

a ink a FD N 

FEL wh FR] FB] 

D FE Bia ae A Pe 7k HEV a FR 


产品 与 项 目 


获奖 等 级 
浙江 省 名 牌 产品 
浙江 省 名 有 牌 产品 


辽宁 省 名 牌 产品 
大 连 市 名 牌 产 品 
浙江 省 名 牌 产品 
浙江 省 名 牌 产品 
甘肃 省 著名 商标 
甘肃 省 名 牌 产品 
浙江 省 名 牌 产 品 
广东 省 名 牌 产品 


广东 省 名 牌 产品 
江苏 省 名 牌 产品 
辽宁 省 名 牌 产品 
山东 省 名 有 牌 产 上 
浙江 省 名 牌 产 
浙江 省 名 牌 产 上 
浙江 省 名 牌 产 上 


pai 


gu 


gH 


mu 


浙江 省 名 牌 产品 
河北 省 名 牌 产 品 
河南 省 名 牌 产品 


河南 省 名 有 牌 产品 
河南 省 名 牌 产品 


山东 省 名 牌 产品 
湖北 省 名 牌 产品 
浙江 省 名 牌 产品 
浙江 省 名 牌 产品 
山东 省 名 牌 产品 


BO 


247 
























































































































































中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 
( 续 ) 

27 | 江南 阀门 有 限 公司 DTD 调节 立 耐 高 温 金 属 密 封 蝶阀 | ”浙江 省 名 牌 产品 
28 | 江苏 金 通 灵 风 机 股份 有 限 公司 离心 鼓风机 .离心 通风 机 江苏 省 名 牌 产 品 
29 | 江苏 太 兴 隆 减 速 机 有 限 公司 圆柱 齿轮 减速 机 江苏 省 名 上牌 产 品 
30 | 杰 牌 控股 集团 有 限 公司 减速 机 浙江 省 名 牌 产品 
31 | 金 坛 市 农用 水 有 泵 厂 HRE 江苏 省 名 牌 产品 
32 | 景 津 压 滤 机 集团 有 限 公司 压 滤 机 山东 省 名 牌 产品 
33 | PERSA EHARA Tak ear] 浙江 省 名 牌 产品 
34 | 涟 水 县 阀门 厂 保温 截止 阀 江苏 省 名 牌 产 品 
35 | 辽阳 给 排水 设备 阀门 有 限 公司 双 偏 心 蝶阀 辽宁 省 名 牌 产品 
36 | 美的 集团 有 限 公 司 单 螺杆 空气 压缩 机 广东 省 名 牌 产品 
37 | 南京 高 精 齿轮 集团 有 限 公司 减速 机 江苏 省 名 牌 产品 
38 | 南京 蓝 深 制 录 集团 股份 有 限 污水 污 物 潜水 电 泵 江苏 省 名 牌 产 品 

公司 
39 | MATERIE ARAA 三 叶 型 罗 茨 鼓风机 江苏 省 名 牌 产品 
40 | 宁波 埃 美 柯 铀 网 门 有 限 公司 阀门 浙江 省 名 牌 产品 
41 | 宁波 华 成 阀门 有 限 公 司 ‘ed et) ST] 浙江 省 名 牌 产品 
42 | 宁波 金 佳 佳 阀门 有 限 公 司 液化 石油 气 瓶 立 浙江 省 名 牌 产品 
43 | 宁夏 银川 银 风 风机 有 限 责 任 4 一 72 系列 离心 通风 机 宁夏 回族 自治 区 名 牌 产品 

De KRY 系列 离心 通风 机 宁夏 回族 自治 区 名 牌 产品 

第 冷 机 风机 宁夏 回族 自治 区 名 牌 产品 
44 | 山东 博 泵 科技 股份 有 限 公 司 离心 泵 全 系列 山东 省 名 牌 产品 
45 | 山东 长 志 泵 业 有 限 公司 化 工 离心 泵 全 系列 ,石油 化 工 离 | ”山东 省 名 牌 产品 
| 心 泵 全 系列 

46 | 山东 德 源 泵 业 有 限 公司 QJ125 一 400MM HIKER 山东 省 名 牌 产品 
47 | 山东 地 探 机 械 有 限 公司 BW250 Heyer 山东 省 名 牌 产品 
48 | 山东 莱芜 煤矿 机 械 有 限 公 司 加 压 过 滤 机 山东 省 名 牌 产 品 
49 | 山东 名 流 实业 集团 有 限 公司 QD .QDX QY .QS 小 型 潜水 电 辕 山东 省 名 牌 产品 
50 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 罗 茨 鼓风机 中 国 驰名 商标 ,山东 省 车 

N 名 商标 
51 | 山东 双 轮 股份 有 限 公 司 离心 泵 系列 产品 ,QW QW I) | 山东 省 名 牌 产 品 

QW ( I) APR AES KR 
52 | 山东 颜 山 泵 业 有 限 公 司 QJ 系列 潜水 电 泵 ,QW 系列 .ZJQ | ”山东 省 名 牌 产品 
RIN ARTS HR 

53 山西 省 运城 安 珊 节 能 风机 有 矿 用 通风 机 山西 省 著名 商标 

限 公司 
54 | 陕西 法 士 特 齿轮 有 限 责任 公司 汽车 变速 器 陕西 省 名 牌 产品 
55 | 陕西 扶 龙 机 电 制 造 有 限 公 司 HARKE 陕西 省 名 牌 产品 
56 | 陕西 关中 压缩 机 制造 有 限 公 司 往复 活塞 空气 压缩 机 陕西 省 名 牌 产品 
57 | 上海 阿波 罗 机 械 股份 有 限 公司 核电 站 用 和 泵 上 海 市 名 牌 产品 
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产品 与 项 目 


( 续 ) 
土 海 鼓风机 三 有 限 公司 电站 轴 流 式 .离心 式 鼓 风机 上 海 市 著名 商标 `、 上 海 市 
名 牌 产品 
上 海通 用 风机 股份 有 限 公司 通风 机 上 海 市 著名 商标 、 上 海 市 
| 名 牌 产品 
上 店 专 用 风机 有 限 公司 风机 浙江 省 名 牌 产品 
上 正 阀门 集团 有 限 公 司 gr] 浙江 省 名 牌 产品 
申 达 控股 集团 股份 有 限 公 司 阀门 浙江 省 名 牌 产品 
沈阳 鼓风机 通风 设备 有 限 责 | E 通风 机 辽宁 省 名 牌 产品 
任 公司 
沈阳 华润 三 洋 压 缩 机 有 限 公 司 | ” 盛 洋 旋转 式 压 缩 机 辽宁 省 名 牌 产品 
沈阳 冶 重 减速 机 制造 有 限 公司 减速 机 辽宁 省 名 牌 产品 
胜利 油田 胜利 泵 业 有 限 责任 {| SLP QYDB119 .QYDB149 # 31h Hs 3 山东 省 名 牌 产品 
ANS 
A ARE SK FR lb Se A BR GT} KINGDA 河北 省 名 牌 产品 
任 公司 
四 平 鼓 风机 股份 有 限 公司 四 风 水 泥 窗 尾 高 温 风 机 中 国 驰 名 商标 、 吉 林 省 著 
名 商标 、 吉 林 省 名 牌 产品 
台州 中 山 泵 业 有 限 公司 SHANHO 微型 水 泵 浙江 省 名 牌 产品 
铁岭 阀门 (集团 ) 特种 阀门 有 oe IB 辽宁 省 名 牌 产品 
限 责 任 公 司 
铁岭 方 众 阀 门 有 限 公司 KO FAs TT 辽宁 省 名 牌 产品 
BR SET EB TARA 蝶阀 | 辽宁 省 名 牌 产品 
汶 瑞 机 械 ( 山 东 ) 有 限 公司 : 25—118 预 挂 过 滤 机 山东 省 名 牌 产品 
无 锡 圣 马 科 技 有 限 公 司 fe FERS eH 江苏 省 名 牌 产品 
武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公司 离心 式 热 油泵 河北 省 名 牌 产品 
武汉 鼓风机 有 限 公司 动 ( 静 ) 叶 可 调 轴 流 风机 武汉 市 名 牌 产品 
动 叶 可 调 轴 流风 机 湖北 省 名 牌 产品 
离心 机 湖北 省 名 牌 产品 .武汉 市 
名 牌 产品 
引 风 机 湖北 省 名 牌 产品 .武汉 市 


名 牌 产品 

湖北 省 名 牌 产 品 .武汉 市 
名 牌 产品 
西安 庆 安 制冷 设备 股份 有 限 空调 压缩 机 陕西 省 名 牌 产品 


转炉 一 次 除尘 风机 


A 

西安 陕 鼓动 力 股 份 有 限 公 司 E 型 系列 离心 压缩 机 陕西 省 名 牌 产品 

硝酸 四 合 一 机 组 陕西 省 名 牌 产品 

轴 流 压缩 机 | “陕西 省 名 牌 产品 

EREA VLA RZ XINLEI 空气 压缩 机 浙江 省 名 牌 产品 

AE PASE FR MLA PRR ZS a] WR CZ 系列 .ZE 系列 .ZA 系列 .AY | 山东 省 名 牌 产品 
系列 .CCN 系列 离心 泵 
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国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


单位 名 称 


扬中 市 阀门 三 有 限 公司 
宇明 阀门 有 限 公司 

浙江 博 民 机 电 股份 有 限 公司 
浙江 大 福 条 业 有 限 公司 
浙江 大 元 条 业 有 限 公司 
UMLA ZRI TARAA] 
浙江 恒 森 实业 集团 有 限 公司 
浙江 环宇 阅 门 有 限 公司 

HTL SA ESE ML a BR Ze 
浙江 开山 压缩 机 股份 有 限 公司 
浙江 利 欧 股份 有 限 公司 
浙江 绿 田 机 电 制 造 有 限 公司 
浙江 明 新 风机 有 限 公司 
浙江 三 峰 集 团 有 限 公司 
浙江 通力 重型 齿轮 股份 有 限 
QF 
POT TT BUS I TA RAA 

HAT LB Ft AR MY AR i BR ZS] 
浙江 新 涛 电子 机 械 股份 有 限 
公司 

浙江 兴 益 风机 电器 有 限 公司 
浙江 亿 利 达 风机 有 限 公司 
郑州 高 压 阅 门 厂 


al 





AS HN) TS AB Me IBY JA PRAE 

FA oe Se A PR 2S 

PEULE (HAE ) BR RL BL al 3 
有 限 公司 


TE PEE BAR lb A RAR] 


北京 华 怡 净化 科技 研究 所 有 
限 公司 
ERREGERI AREE 


ANG 


Pal 








大 福 ( 图形) 
大 元 (图 形 ) 
Ek 
TS 


SUNGO 
开山 
利 殉 


兴 益 
YiLida 


ZD 郑 蝶 
HA 
中 意 


华 成 


FRD 风 热 电 一 体 机 


DW270—11G 离心 鼓风机 


Q41F 一 16C 25C 40C 球阀 
铀 球阀 

KR 

KA 

gr) 

QD—B 电动 阅 门 

水 暖 用 内 螺纹 连接 阀门 
风门 

空气 压缩 机 

KE 

三 饶 高 压 柱 塞 泵 

风机 

电热 水 器 安全 阀 


减速 机 


球阀 
KE | 
ZARARA Ta 


风机 

空调 风机 

DN15 一 250 R 

D41 Hs—100Q JUH S Ja Be ET BR i 
多 级 离心 条 

By Ls Be UAL 





ZJA AYER HE 











获奖 等 级 
江苏 省 名 牌 产 品 
河南 省 名 牌 产品 
浙江 省 名 牌 产品 
浙江 省 名 牌 产 品 
浙江 省 名 牌 产 品 
浙江 省 名 牌 产品 
浙江 省 名 牌 产 品 
浙江 省 名 牌 产 品 
浙江 省 名 牌 产品 
浙江 省 名 牌 产品 
浙江 省 名 牌 产品 
浙江 省 名 牌 产品 
浙江 省 著名 商号 
浙江 省 名 牌 产 品 
浙江 省 名 牌 产品 


浙江 省 名 牌 产品 
浙江 省 名 牌 产品 
浙江 省 名 牌 产品 


浙江 省 名 牌 产品 
浙江 省 名 牌 产 品 
河南 省 名 牌 产品 
河南 省 名 牌 产 品 
浙江 省 名 牌 产 品 
湖北 省 著名 商标 


山东 省 名 牌 产品 


获奖 名 称 


(2) 






北京 市 西城 区 科技 进步 奖 三 等 奖 


甘肃 省 优秀 新 产品 新 技术 .甘肃 
省 科学 技术 奖 三 等 奖 


产品 与 项 目 


( BE) 


广东 正 力 精 密 机 械 有 限 公司 0G(F)D3 一 42. 8/8 节能 高 效 单 螺 杆 空气 压 | ”中 国 机械 工 业 科学 技术 奖 三 等 奖 
缩 机 


杭州 杭 氧 低温 液化 设备 有 限 | ”900m’/h 反 灌 式 流程 高 纯 氮 空 分 设备 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 
AR 

杭州 杭 氧 股份 有 限 公司 中 石化 并 名 分 公司 64 万 t/a 乙烯 冷 箱 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 一 等 奖 

杭州 兴 源 过 滤 科技 股份 有 限 | XAQH 全 自动 县 梁 式 隔膜 压 滤 机 中 国 机械 工 业 科 学 技术 奖 三 等 奖 
公司 

湖北 洪 城 通用 机 械 股 份 有 限 | ”特大 口径 智能 型 水 轮机 进 水 球阀 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 
公司 

湖北 省 风机 三 有 限 公司 CCN) 高 压气 气 循环 风机 湖北 省 重大 科技 成 果 奖 

D( M) 焦 炉 煤气 鼓风机 湖北 省 重大 科技 成 果 奖 
湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公司 S 型 烟 气 脱硫 高 速 风 机 国家 重点 新 产品 
ERR ARAR 高 温 高 压 主 动 密封 闸阀 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 三 等 奖 


江苏 大 学 .泰州 泰 丰 泵 业 有 限 | 无 过 载 排污 泵 设计 方法 及 内 部 流动 研究 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 
公司 ,镇江 江 大 条 业 科技 有 限 公司 


开封 空 分 集团 有 限 公司 KDON—53000/81000 型 空 分 设备 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 
WARK RAUL A BRS 辐射 进 料 泵 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 
山东 海 福 德 机 械 有 限 公司 低 品 声 三 叶 罗 荧 鼓 风机 山东 省 章 丘 市 科技 进步 奖 三 等 奖 
山东 科技 大 学 、 新 汶 矿 业 集 团 | 矿 用 主 通风 机 安全 与 智能 化 运行 研究 与 | 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 三 等 奖 
有 限 责任 公司 协 庄 煤 矿 .青岛 海 | 应 用 
丰 达 机电 设备 有 限 公司 
山东 省 章 顾 鼓风机 股份 有 限 | ”新 型 高 效 ZG 型 三 叶 罗 芯 鼓 风机 | 国家 重点 新 产品 .山东 省 第 一 批 
公司 工业 设计 优秀 新 产品 
陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 两 座高 炉 共用 煤气 余 压 透 平 发 电 装置 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 二 等 奖 
上 海 阿 波 罗 机 械 股 份 有 限 公 司 | CVP24 一 20 核电 站 混凝土 蜗 过 海水 循环 泵 国家 重点 新 产品 
RRI2855 一 64 核电 站 设备 冷却 水 泵 上 海 市 重点 新 产品 
上 海 电 气压 缩 机 守业 有 限 公 司 | 270kW 大 功率 大 气量 螺杆 式 压 缩 机 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 
土 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 600MW 机 组 全 国产 单 台 动 叶 可 调 轴 流 式 | ”上海 市 闸北 区 第 十 届 科 技 创新 奖 
脱硫 增 压 风机 
超 临界 . 超 超 临 界 机 组 用 单 台 动 叶 可 调 轴 ， 上 海 市 电气 (集团 ) 总 公司 科技 
流 式 脱硫 增 压 风 机  . 进步 奖 二 等 奖 
上 海通 用 风机 股份 有 限 公司 THF 型 离心 通风 机 上 海 市 重点 新 产品 
沈阳 工业 大 学 潜 油 螺杆 泵 采油 系统 数字 化 设计 技术 研究 | “中国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 三 等 奖 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 | 2MCL1007 +2MCL458 +2MCL458 + BCL455| ”辽宁 省 优秀 新 产品 奖 二 等 奖 
公司 原料 气 离心 压缩 机 组 
64 万 t/a 乙烯 装置 用 裂解 气压 缩 机 组 辽宁 省 优秀 新 产品 奖 一 等 奖 


BCL707 + BCL707 + BCL707 连续 重 整 装置 | 辽宁 省 优秀 新 产品 奖 一 等 奖 
用 氢气 增 压 离 心 压 缩 机 组 
百 万 吨 乙 烯 装 置 丙 烯 压 缩 机 首 级 模型 级 开发 | ”中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 三 等 奖 
百 万 吨 乙 烯 装置 用 裂解 气压 缩 机 辽宁 省 优秀 新 产品 奖 三 等 奖 ( 优 
秀 工业 设计 ) 
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( 续 ) 












大 型 丙烯 制冷 离心 压缩 机 组 沈阳 市 科技 进步 奖 三 等 奖 
大 型 齿轮 增 速 整体 组 装 式 等 漫 型 压缩 机 组 | ”辽宁 省 优秀 新 产品 奖 三 等 奖 
大 型 煤化 工装 置 用 离心 压缩 机 技术 及 产品 | ”中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 一 等 奖 


大 型 乙烯 装置 用 裂解 气压 缩 机 关键 技术 及 | ”国家 科学 技术 进步 奖 二 等 奖 
装备 
单 轴 悬 臂 多 级 离心 压缩 机 辽宁 省 优秀 新 产品 奖 二 等 奖 
合成 气压 缩 机 用 高 能 头 模型 级 开发 及 应 用 | ”沈阳 市 科技 进步 奖 三 等 奖 
千 万 吨 级 炼油 用 简 型 压缩 机 全 新 结构 开发 | 沈阳 市 科技 进步 奖 一 等 奖 
及 装备 
新 型 TAR 系列 地 铁 风 机 沈阳 市 科技 进步 奖 三 等 奖 
整体 组 装 式 等 温 型 系列 压缩 机 组 及 系列 型 | 沈阳 市 科技 进步 奖 三 等 奖 
谱 研制 

CARR 工程 反应 堆 主 循环 有 泵 YNKD400/ 
300H 研制 
和 谐 号 动车 及 大 功率 机 车 专用 风机 




























24 | 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 
司 ,沈阳 透 平 机 械 股份 有 限 公司 
威海 克 莱 特 菲 尔 风机 有 限 
公司 

无 锡 压缩 机 股份 有 限 公司 
西安 陕 鼓动 力 股份 有 限 公司 


中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 





25 国家 火炬 项 目 ( 中 华人 民 共 和 国 
科学 技术 部 ) 
中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 
中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 
中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 
中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 











26 
21 


大 型 多 列 迷宫 密封 压缩 机 的 研制 及 产业 化 
两 座高 炉 共 用 煤气 余 压 透 平 发 电 装置 
高 速 风 洞 辟 型 装置 压缩 机 

SDZH 核 级 阀门 电动 装置 



















28 | 扬州 电力 设备 修造 厂 . 江 苏 核 
电 有 限 公司 


浙江 超 达 阀 门 股份 有 限 公司 





29 灰 水 黑 水 其 浆 及 煤 浆 用 特种 金属 硬 密封 | 中国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 
ER 


FRB Hs Be RR A FR BERT FEB LM FG 








30 | RAUL ASE WR AK Rb BE 
有 限 公司 .合肥 通用 机 械 研 究 院 
浙江 石化 立 门 有 限 公司 

中 国 船舶 重工 集团 公司 第 七 
一 一 研究 所 

中 国 科学 院 沈 阳 科学 仪器 研 
制 中 心 有 限 公司 

中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 
司 `. 上 海 核 工程 研究 设计 院 


中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 二 等 奖 











31 
32 


高 压 超 高 温 三 通 换 向 立 
葵 乙 炳 昆 气 螺杆 压缩 机 组 


中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 三 等 奖 
中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 









33 WET RAR 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 


















34 E Goll ak SEH 

KBs BL 

1 — BF IR AIR 
AT BI ha 
6 一 39 一 B 曲 叶 片 风 机 
BCD 系列 曝 气 风机 


中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 
中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 三 等 奖 
中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 三 等 奖 
中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 三 等 奖 
重庆 市 第 一 批 重 点 新 产品 

重庆 市 第 一 批 重点 新 产品 .重庆 

市 科学 技术 成 果 三 等 奖 

重庆 市 优秀 新 产品 二 等 奖 

中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 
中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 三 等 奖 










35 | ”重庆 通用 工业 (和 集团) 有 限 责 


任 公 司 









LDCS 一 P 系列 离心 式 制冷 机 
2BEC120 超大 抽 气 量 高 效 水 环 真 空 泵 
SVP 型 真空 压力 复合 型 气体 压缩 输送 系统 





36 
37 


淄博 水 环 真空 人 汞 厂 有 限 公 司 
淄博 真空 设备 三 有 限 公司 
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产品 与 项 目 








序号 单位 名 称 产品 名 称 产品 主要 特点 主要 应 用 领域 















北京 华 怡 净化 科技 
研究 所 有 限 公司 
甘肃 省 白银 风机 厂 
有 限 责任 公司 


HY 一 1. 46S 高 效 小 
型 智能 化 风机 
SCF—18.5C 除尘 
风机 


与 进口 产品 相 比 , 节 电 60% ,噪声 下 降 3dB; 
人 体感 应 调节 风 压 、 风 量 、 速 度 

采用 无 前 后 盘 叶 轮 , 风 机 对 水 雾 化 后 进行 
除尘 ,效率 85% 


医院 净化 室 用 

















有 人 色 金 属 冶 炼 HEA 









































ZYLNo9C 砖窑 专用 | 采用 V 带 传动 ,根据 不 同 要求 调 节 风 机 工 | BERR 
离心 引 风机 作 点 ,叶轮 为 后 向 弯曲 型 叶片 ,效率 为 86% 
广东 省 佛山 水 泵 厂 | CBF300 一 2 ”~ | 与 液 环 泵 产品 比较 , 所 消耗 的 功率 降低 | 石油 化 工 .烟草 行 
有 限 公司 CBF810—2 水 环 真 | 10% ~20% ; 按 平 均 每 台 泵 功 耗 降低 15kW 估 | 业 、 造 纸 工业 、 制 气 过 
空 泵 算 , 则 1 年 ( 按 300 天 计算 ) 节 省 电量 约 5 400 | 程 .煤炭 及 矿业 等 
万 KW . h, 能 耗 低 .节能 显著 
KPSIO—300 ”~ | 高效 节能 ,低压 力 脉动 , 低 噪 声 ,运行 可 靠 ,| 石化 .火电 钢铁. 造 











纸 行业 循环 水 输送 ,日 
来 水 输 水 ,集中 供 热 输 
水 ,机 场 、 宾 馆 楼房 等 
中 央 空 调 供 水 ,煤化 
工 、 洪 区、 矿山 .新 能 
源 . 调 水 工程 等 领域 


130—200 单 级 双 吸 离 
OR 


维修 方便 

























广州 市 白云 泵 业 集 | ”清水 离心 泵 高 效 节能 Tale ESI THB AE 
团 有 限 公司 | 活 给 排水 

湖北 省 风机 厂 有 限 | C (M) 80 一 1.6/| ”离心 鼓风机 采用 6 级 时 轮 逐 级 加 压 ;叶轮 | KARAKIA 
公司 0. 901 膨胀 气 离心 鼓 | 组 采用 高 强度 不 锈 钢 焊接 工艺 ;机 过 前 .后 密 | 装置 


风机 封 采 用 上 下 中 分 式 高 低 齿 梳 状 密封 , 配 氮 气 


加 压 孔 ,密封 效果 良好 







CCN) REAM 
环 风 机 


输送 介质 压力 高 (0.4 ~0.6MPa) ;机 元 采用 
铸 钢 ;叶轮 采用 高 强度 不 锈 钢 ;机 充 前 后 密封 
采用 迷宫 .氮气 加 压 .石墨 组 合 密封 方式 


60 万 1 甲醇 .12 Jt 
二 甲 醚 项 目 变换 工段 
高 压 氮气 循环 工艺 流 
程 ,煤化 工行 业 氮 气 输 
送 , 年 产 60 万 1 合成 
AM A 
















D(M) 系列 焦 炉 煤 
OL 


机 壳 采 用 叶片 扩 压 器 ,提高 整 机 效率 ;叶轮 
采用 后 向 绝 形 叶片 及 整体 锻造 工艺 ;转子 组 
主轴 采用 和 柔性 轴 和 慢 转 盘 车 装置 ;防腐 和 密 
封 效果 好 ,运行 平稳 可 靠 


年 产 60 万 ~120 万 t 
焦 炉 装置 
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( 续 ) 


序号 | Migi z 产品 主要 特点 主要 应 用 领域 


5S 型 烟 气 脱硫 高 速 | 采用 单 级 双 吸 入 支撑 设计 ,同时 采用 双 支 ! 主要 用 于 火电 厂 燃 
撑 和 下 水 平 进 出 气 , 机 党 和 进 气 室 整 体 对 称 | 煤 锅 炉 和 有 人 色 冶 金 行 
结构 ,风机 的 使 用 效率 比 普 通 二 元 设计 的 风 | 业 冶 炼 烟 气 脱硫 工程 ， 
机 提高 8% ~10% ,与 国内 外 同等 技术 水 平 同 | 也 可 用 于 15 万 -~ 
类 产品 相 比 ,具有 结构 简单 、 安 装 操作 维护 方 160 万 t/a 的 制 酸 工艺 
便 、 造 价 低 等 特点 

流量 大 .调节 范围 广 (60 H ~140 万 m /h); 
机 壳 钢 板 焊 接 , 合理 前 分 ,便于 维修 ;叶轮 为 
后 向 单 板 型 + 堆 焊 耐 磨 层 , 耐 磨 性 能 优良 , 叶 
轮 中 盘 锯 齿 状 切割 ,有 效 减 小 转子 组 转动 惯 
量 , 有 利于 企业 节 电 节能 

流量 大 .调节 范围 广 (80 万 ~ 220 万 m Ah) ; 
机 充 钢板 焊接 ,合理 训 分 ,便于 维修 ;叶轮 为 
后 向 单 板 型 + 进口 耐 磨 板 + 堆 焊 高 强度 耐 磨 
层 , 耐 磨 性 能 优良 ,叶轮 中 盘 锯 齿 状 切割 , 主 
轴 采 用 空心 轴 ,降低 了 转子 组 转动 惯量 ,有 利 
于 企业 节 电 节能 























Y5—2 x 51 No31. 5F 
双 吸 双 文 撑 离 心 引 
风机 


钢 厂 大 型 高 炉 除尘 
脱硫 项 目 .电厂 除尘 脱 
硫 项 目 














Y6—2 x 51N035. SF 
双 吸 双 支 撑 离 心 引 
风机 


钢 厂 大 型 高 炉 除 企 
脱硫 项 目 、 电 厂 除尘 脱 
硫 项 目 电厂 余热 回收 
循环 项 目 




















旋转 密封 式 多 级 污 



















叶轮 采用 整体 铸 铝 铸造 ,叶轮 进口 圈 处 铸 | ”主要 用 于 化 工 、 造 
TK Sb FER 有 36 个 进口 圈 齿 ,采用 带 有 筋 板 和 起 片 的 轴 | OR ,制药 等 行业 污水 处 
承 座 ,在 轴承 座 中 使 用 环 状 板 形 弹 片 等 新 技 | 理 和 城市 生活 用 水 净 


化 工程 ,也 可 用 于 煤 
矿 冶炼 行业 输送 空 
气 等 
用 于 油田 .炼油 三 长 
距离 输送 原油 .成 品 油 
用 于 油田 .炼油 三 长 
距离 输送 原油 成品 油 
用 于 油田 .炼油 三 长 
距离 输送 原油 .成 品 油 
用 于 硫酸 生产 中 二 
燥 和 吸收 循环 系统 及 
成 品 浓 硫 酸 的 输送 ( 输 
送 温度 < 110 、 硫 酸 
浓度 为 93% ~ 98% 的 
浓 硫 酸 或 浓度 宇 105% 
的 发 烟 酸 ) 


适用 于 磷 复 肥 MS 
脱硫 、 有 色 冶 金 . 石 油 
化 工 等 行业 

石油 产品 精炼 、 除 
Bt ORR 油田 注水 ,高 
压 锅 炉 给 水 等 行业 


A .新 工艺 ,与 国外 同类 产品 相 比 ,具有 了 噪声 
小 ,效率 高 .结构 简单 .安装 维护 方便 、 使 用 寿 
命 长 起动 运 转 平稳 等 特点 

高 效 节 能 ,高 出 GB/T 13007—1991 效率 标 
HE 8.5% 。 

高 效 节能 ,高 出 GB/T 13007 一 1991 效率 标 
HE 7.4% 
KDY250—114 x 6| 高效 节 能 ,高 出 GB/T 13007 一 1991 效率 标 
Fa HH HE 11. 18% 
昆明 嘉和 科技 股份 | RA Pe | 节能、 高 效 .无 泄漏 RHE Ark 

















湖南 天 一 奥 星 泵 业 
有 限 公司 


KDY140 一 90 x 4 输 
Hh Fe 

KDY150—60 x 4 输 
油条 

















was FR h I PS te HE 采用 进口 水 力 模 型 ,国内 尚 无 相应 的 国家 
或 企业 标准 , 泵 效率 平均 提高 3% ,配套 电动 
机 功率 下 降 2% ~5% 


取代 进口 ,填补 国内 空白 














山东 长 志 泵 业 有 限 


ANF 


TD80—120 x 10 加 
SUR BADR 


E 
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zo| REZA TT 





200KPY—300/150 | ”选用 新 型 抗 麻 蚀 材料 , 比 同类 稍 延 长 使 用 
AR oY Hit, BO Fe AR TH | 寿命 大 约 10 FF 
KER 


山东 省 章 丘 敦 风机 
股份 有 限 公司 


MB 型 叶轮 与 轴 一 
EAP RHL 


在 引进 美国 国际 先进 技术 的 基础 上 ,再 进 
行 创新 的 高 新 技术 产品 。 采 用 先进 抗 粘 磨 技 
术 、 风 机 叶轮 与 轴 一 体 化 铸造 结构 及 特殊 设 
计 的 高 效 润滑 托 油 盘 结构 ,具有 转速 高 .效率 
高 .成 本 低 .噪声 低 .占用 空间 小 ,操作 方便 等 
特点 ,最 高 转速 可 达 5 000r/min。 


结构 设计 及 制造 过 程 较 为 复杂 ,对 节能 性 、 
安全 性 要 求 高 ,技术 含量 高 ,附加 值 高 。 叶 轮 
采用 国际 最 先进 的 三 元 流 气动 理论 设计 , 半 
开 式 叶轮 无 前 盘 , 多 变 效率 高 达 82% ,能 耗 
小 .重量 轻 、 噪 声 低 ;叶轮 与 高 速 轴 用 拉杆 连 
接 , 靠 端面 销 传 递 转 矩 ,通过 锁 紧 螺母 将 叶轮 
固定 ,风机 轴 无 键 设计 ,保证 高 速 运行 可 靠 ; 
采用 轴 向 进口 导 叶 及 扩 压 器 联运 系统 ,流量 
调节 范围 为 额定 流量 的 60% ~ 110% ,运行 效 
率 高 

过 流 件 采用 变 壁 摩 设 计 、 自 循环 冷却 装置 
的 组 合式 轴 封 ,无 需 冷 却 水 系统 , 泵 头 部 分 采 
用 可 调式 支撑 架 ; 具 有 高 效 . 耐 磨 、 环 保 、 轴 封 
效果 好 无 泄漏 .寿命 长 .运行 平稳 及 维修 方 
便 等 特点 ,性 能 达到 国内 先进 水 平 

由 汽轮机 离心 压缩 机 、 轴 流 压缩 机 和 尾气 
透 平 机 组 成 的 同 轴 四 机 组 ;所 有 设备 均 为 国 
产 化 设备 ; 轴 流 式 尾 气 透 平 机 ,可 适合 180C 
的 低温 工艺 ,也 可 适合 400C 的 高 温 工艺 

通过 国家 级 鉴定 ,其 水 力 模型 效率 超过 国 
外 先进 水 平 

有 具有 高 效 节 能 特性 ,结构 合理 牢固 ,具有 报 
警 连锁 装置 , 拆 装 检修 维护 方便 


单 级 高 速 离 心 敦 
风机 


TZJST 一 300 KÆ! A 
KE 


陕西 鼓风机 (集团 ) | 
有 限 公司 


ERER AIEO 万 
va PTA Ji AOR 4A 
机 组 


上 海 阿 波 罗 机 械 股 
份 有 限 公 司 TL BATES IK ER 

EMR RL APR | 2008B 型 火电 站 锅 
aS 炉 配套 离心 通风 机 


6—18 核电 站 混 凝 


RTF 静 叶 可 调 脱硫 
增 压 轴 流 风机 


适应 电力 机 组 大 型 化 .高 效 环保 发 展 的 趋 
势 ,最 高 效率 大 于 87% , 且 高 效 区 宽 , 远程 调 
节 精 度 高 ,具有 多 系统 报警 .连锁 装置 


效率 达到 87% , 比 普通 电动 机 提高 10 个 百 
分 点 , 比 高 效 电动 机 提高 3 个 百分点 ,噪声 大 
大 降低 


R3G500 无 刷 直流 
外 转子 一 体 化 风机 


威海 克 菜 特 菲 尔 风 
机 有 限 公司 


产品 与 项 目 


( 续 ) 

主要 应 用 领域 
石化 行业 炼油 厂 、 煤 
Mt RT. EARE 
料 .电厂 等 行业 输送 高 
温 .高压 、 腐 蚀 . 磨 蚀 性 

介质 
污水 处 理 等 行业 


主要 应 用 于 污水 处 
理 行业 ,还 可 用 于 电 
力 AR BEARR 
造 、 核 电 等 行业 


主要 应 用 于 重 介质 
选 煤 行业 ,还 可 应 用 于 
矿山 .电厂 ,水利 工程 、 
管道 输送 水泥 输送 等 
行业 


用 于 核电 站 循环 水 
输送 

应 用 于 300MW 及 以 
上 发 电机 组 节能 改造 
项 目 以 及 火电 、 治 金 、 
石化 行业 

应 用 于 300MW 及 以 
上 发 电机 组 引 风 机 和 脱 
硫 装置 增 压 系统 风机 中 


高 档 中 央 空 调 
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( 续 ) 


单位 名 称 产品 主要 特点 主要 应 用 领域 

























武汉 鼓风机 有 限 | AL 系列 离心 通 | 进口 流量 50 000 ~2 000 000m’/h, 全 压 1~ | 电站 锅炉 REA 
公司 9kPa, 进 口 温度 0 ~ 250 ,效率 80% ~ 85% | T AERE. T U, Èt, 
(高 效 区 宽广 ,是 传统 产品 的 两 倍 以 上 ) ;不 需 | 气体 输送 等 行业 
油 站 ,配套 少 
MD 系列 静 叶 可 调 | 进口 流量 5 000 ~50 000m’/min, 静 压 升 0 ~ | 电站 锅炉 、 大 型 隧 






轴 流 通风 机 道 \ 大 型 高 炉 及 试验 风 
洞 等 

电站 锅炉 、 大 型 隧 
道 大 型 高 炉 及 试验 风 
ital 


10kPa( 常温 气 体 )、0 ~ 6kPa (200T 高 温 烟 
气 ) ,效率 82% 以 上 ( 比 老 产品 提高 12% ) 


进口 流量 10 000 ~ 100 000m’/ min, # E F 
0 ~20kPa( 常温 气体 ) .0 ~ 10kPa(200 高 温 烟 
气 ) ,效率 8$% 以 上 ( 比 老 产品 提高 15% ) 











ML 系列 动 叶 可 调 
轴 流 通风 机 


































































D1590 一 11 离心 鼓 | 进口 流量 1 590m /min, 静 压 升 32kPa, 介 质 | 沿海 电厂 脱硫 风机 
风机 为 盐 雾 空气 ,进口 温度 301 ,效率 85%( 比 老 
产品 提高 5% ~ 10% ) ,电厂 脱硫 处 理 的 工艺 
成 本 大 为 降低 
SSH200 一 1.7 离心 | 进口 流量 200m/min, JEF 70kPa ,介质 | 治 金 .火电 城市 污 
鼓风机 为 空气 ,进口 温度 20 ,效率 84% -88%5( 比 多 | 水 处 理 及 工业 废水 处 
级 鼓风机 和 罗 茨 风机 提高 23% ~ 30% ) 理 等 环保 产业 
浙江 明 新 风机 有 限 | 负荷 可 调 的 高 效 节 | 叶片 为 中 空 机 愤 型 ,采用 铝 合 金 高 压 挤 压 | 石化 天然气、 钢铁 
公司 能 特种 风机 成 型 ,表面 经 氧化 处 理 在 高 温 环境 下 不 易 变 | 等 易 燃 易 爆 行业 的 介 
形 ; 轮 载 为 球形 双 轮 载 结构 ,采用 模压 成 型 ,| BRA. AH, MEE 
与 叶片 内 缘 在 任何 角度 都 能 吻合 ,满足 不 同 | 茹 发 式 冷 凝 器 上 
场合 要 求 ; 风 简 采 用 单 边 喇叭 口 . 单 边 法 兰 设 
计 , 采 用 模压 成 型 能 避免 锁 口 现象 ,减少 风机 
进出 口 的 阻力 ;电动 机 防护 等 级 为 IP56 ,防爆 
等 级 为 DI BT4 ,绝缘 等 级 了 级 ,电动 机 出 轴 
处 增加 一 道 防护 密封 图 ,电动 机 后 轴 加 长 利 
于 电动 机 的 散热 条 件 ; 具 有 了 曲 声 小 .风量 大 、 
风 压 高 .电动 机 功率 小 .风机 效率 高 .节能 、 防 
腐 .防爆 等 特点 ,在 同等 噪声 下 可 增加 风量 
5% ~ 10% ,或 同等 风量 下 降低 噪声 2 ~ 4dB， 
并 且 从 系统 上 实现 节能 10% ~15% 
中 意 机 电 ( 湖北) 鼓 ; BEIE1400 一 1.7 空气 | 双 进 气 、 双 支撑 ,采用 三 元 流 技术 设计 , 鼓 | 主要 应 用 于 煤化 工 
风机 制造 有 限 公 司 | BUD EVOL 风机 总 效率 比 二 元 流 鼓 风机 提高 10% 行业 ,可 长 期 运行 (三 
年 不 停产 检修 ) 


















重庆 通用 工业 ( 集 
团 ) 有 限 责任 公司 


CGI 56P2V 风电 
叶片 


额定 功率 850kW, 环 氧 乙烯 基 酯 树脂 作为 
基体 树脂 ,采用 真空 灌注 成 型 工艺 叶片 壳 体 
一 次 成 型 , 轻 质 高 强 ,刚度 好 ;复合 材料 内 阻 
尼 大 ,抗震 性 能 好 ,疲劳 强度 高 ;叶片 耐候 性 
好 ,完全 满足 850kW 风电 机 组 使 用 要 求 ;维护 
方便 


配套 850kW 风电 
机 组 


产品 与 项 目 


(28) 


序号 单位 名 称 产品 名 称 产品 主要 特点 主要 应 用 领域 













































CGI 56P2 风电 叶片 | 额定 功率 850kW , 环 氧 树脂 作为 基体 树脂 ， 配套 850kW 风电 
采用 真空 灌注 成 型 工艺 ,叶片 壳 体 一 次 成 型 ,| 机 组 
轻 质 高 强 , 刚 度 好 ;复合 材料 内 阻尼 大 ,抗震 
性 能 好 ,疲劳 强度 高 ;叶片 耐候 性 好 ,完全 满 
FE 850kW 风电 机 组 使 用 要 求 ;维护 方便 
CGI 93P3 风电 叶片 | ”额定 功率 2.0MW , 环 氧 树脂 作为 基体 树脂 ,| 配套 2.0MW 风电 
采用 真空 灌注 成 型 工艺 , 轻 质 高 强 ,刚度 好 ; | 机 组 
复合 材料 内 阻尼 大 ,抗震 性 能 好 ,疲劳 强度 
高 ;叶片 耐候 性 好 ,完全 满足 2.0MW 风电 机 
组 使 用 要 求 ;维护 方便 
BCD190 一 1.65/1.00、| ”所 元 流 气动 性 能 设计 ,匹配 最 佳 的 整个 流 | 应 用 于 环保 、 钢 铁 、 
BCD160—1.65/1.03 | 道 设计 , 整 机 效率 86% ;全 面 改 进 常 规 结构 布 | 矿山 等 多 个 领域 ,在 环 
离心 式 鼓 风机 组 置 ,安装 方便 .易于 制造 ,易于 质量 控制 ;新 型 | 保 污水 处 理 曝 气 环节 


调节 系统 实现 了 大 范围 高 效率 的 调节 ;压缩 
后 介质 无 油 设计 解决 了 压缩 介质 的 含油 问 
题 ; 剖 分 蜗 壳 设计 ,安装 方便 ,保证 了 制造 精 
度 和 联结 的 可 靠 性 ;新 型 轴承 采用 全 新 结构 ， 
稳定 性 提高 ,保证 了 机 组 运行 的 更 高 稳定 性 
及 可 靠 性 ;首次 采用 转子 组 的 超 长 悬臂 设计 ， 
为 转子 设计 开创 了 又 一 种 新 的 设计 选择 并 验 
证 了 其 可 行 性 ;首次 采用 多 种 软件 强度 分 析 ， 
对 机 组 实现 了 成 本 、 重 量 、 材 料 、 强 度 等 各 个 
因数 的 合理 设计 和 选择 

整体 组 装 ,安装 维护 方便 ;更 接近 等 温 压 缩 
的 过 程 ; 优 良 的 气动 性 能 ; 工 况 调节 范围 更 
宽 ; 高 性 能 气 封 油封 ,保证 工艺 气 无 油 压缩 ; 
转速 高 达 5.5 万 r/min 的 高 转速 叶轮 轴 设 计 ; 
叶轮 采用 高 强度 不 锈 钢材 质 

机 壳 为 铸 钢 材质 ,能 保证 足够 的 刚度 、 强 
度 ,并 且 具 有 良好 的 气动 传导 性 ;叶轮 采用 高 
效率 的 叶 型 设计 ,型 线 采 用 美国 CONCEPTS 
NREC 公司 先进 叶轮 设计 程序 计算 ,叶轮 效率 
高 ,稳定 工 况 范围 宽 ; 径 向 轴承 为 5 瓦 块 可 倾 
瓦 轴承 ,承载 能 力 大 , 调 中 适应 性 好 , 抗 油 腊 
振荡 能 力 强 ,每 个 轴承 均 设 有 测 温 、 测 振 元 
件 , 随 时 监测 机 组 在 运行 过 程 中 的 温 升 振动 
和 位 移 状 况 ,充分 保证 机 组 平稳 可 靠 地 运行 ; 
压缩 机 进口 密封 .平衡 盘 密 封 .级 间 密 封 和 叶 
轮 轮 盖 密 封 采 用 梳 齿 密封 ;压缩 机 缸 体 两 端 
的 轴 端 密封 采用 串联 式 带 中 间 密 封 的 干 气 密 
封 ,密封 优质 稳定 .可靠 , 既 保 证 氨 气 不 向 外 
泄漏 ,也 可 以 防止 润滑 油 进 入 氨 压 缩 机 气 路 
系统 


中 用 量 最 大 ,是 当前 国 
内 替代 进口 的 首选 
产品 










EI 100—43/1.0 多 
轴 高 压 离心 式 压 缩 机 


PET 空 分 、 治 金 、 钢 
铁 .建材 .石油 化 工 、. 电 
力 污水 处 理 ` 医 药 等 
行业 



















KLDAJS—C 所 离心 
式 制 冷 机 组 


石油 ,化 工行 业 
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单位 名 称 


LDCS150 (一 35 ) 一 
P 低温 离心 式 制冷 机 


5—38 干 熄 焦 风 机 


机 械 燕 汽 再 压缩 
(MVR) 风机 


BCD 系列 曝 气 风机 


制冷 机 组 各 项 技术 先进 ,机 组 采用 享有 专 
利 的 电动 机 两 端 驱动 结构 ,压缩 机 由 双 级 机 
头 和 单 级 机 头 组 成 ,布置 于 驱动 电动 机 两 端 ; 
正 缩 机 为 三 级 压缩 ,三 级 叶轮 均 采 用 闭 式 三 
元 叶轮 ;压缩 机 集成 于 机 组 蒸发 器 和 冷凝 器 
上 方 ,结构 紧 凑 ; 机 组 采用 微机 全 自动 控制 系 
统 ,调节 灵敏 ,保护 措施 完美 。 电 动机 两 端 驱 
动 的 离心 式 制 冷 机 设计 技术 获得 《实用 新 型 
专利 证 书 》, 专 利 号 ZL2005 20010123X。 机 组 
在 LDC 系列 制冷 机 基础 上 ,吸取 了 引进 日 立 
机 组 的 各 项 优点 ,并 经 过 美国 最 先进 的 NREC 
气动 设计 软件 优化 设计 而 形成 的 三 级 压缩 低 
温 制 冷 机 。 机 组 蒸发 器 出 口 冷 冻 水 温度 
-35 乞 是 当前 以 环保 工 质 R22 作 制 冷 剂 的 离 
心 式 制冷 机 所 能 达到 的 最 低温 度 ,处 于 国内 
先进 水 平 


使 用 国际 先进 的 CFD 软件 优化 设计 ,采用 
平 前 盖 结构 叶轮 ,双向 可 调 间 际 进 口 密封 结 
构 ,产品 结构 紧凑 新颖 ,运行 安全 可 靠 , 密 封 
效果 好 ,制造 工艺 性 好 ,有 利于 提高 高 强度 材 
料 制造 的 风机 安全 可 靠 性 ;叶轮 易 磨 损 部 位 
采用 自动 堆 焊 耐 磨合 金 , 硬 度 宇 62HRC ,提高 
了 风机 使 用 寿命 


采用 先进 软件 (CFturbo 叶轮 机 械 数值 化 设 
计 软 件 ) 进行 设计 , 流 场 分 析 软 件 ( FINETM/ 
Turbo) 进行 风 机 性 能 验算 及 分 析 , Solidworks 
Cosmosmotion 三 维 有 限 元 方法 对 叶轮 进行 强 
BE ALE 应变、 模 态 的 分 析 ,确保 研发 的 机 组 
效率 更 高 .运行 平稳 可靠; 替代 进口 ,推动 三 
峡 库 区 生态 建设 ;MVR 技术 具有 建设 方式 灵 
活 ( 可 以 小 型 化 ) ,处理 方式 统一 、 适 应 场合 广 
iZ ,处理 能 力 强 . 占 地 面积 小 .系统 维护 和 总 
运行 成 本 较 低 、 经 济 性 较 好 等 优点 

采用 美国 先进 的 NREC 软件 优化 气动 设 
计 ; 配 用 独立 驱动 联合 能 量 调 记 系统 (正在 审 
请 国家 专利 ) ,机 组 效率 高 且 运 行 区 宽 ; 高 速 
旋转 过 盘 配 合 铝 合金 密封 ,保证 了 稳定 性 和 
密封 效果 ;含油 介质 抽 气 隔离 结构 确保 了 压 
缩 机 介质 彻底 无 油 ;产品 压 比 达到 1.9, 效 率 
达到 85. 5% ,主要 性 能 指标 达到 或 超过 国外 
先进 机 组 ,完全 可 替代 进口 产品 





( 续 ) 
主要 应 用 领域 


应 用 于 石油 .化工 、 
生物 制药 和 食品 等 行 
业 生产 工艺 过 程 低温 
制冷 的 需要 ,特别 在 所 
碱 化 工 的 低温 冷 供 冷 
工艺 中 用 量 最 大 ,是 当 
前 国内 替代 进口 的 首 
选 产品 


水 泥 \ 钢 铁 、 化 工 、 有 
色 金 属 及 其 他 采用 烧 
结 工艺 的 相关 领域 


国外 MVR 污水 处 理 
技术 已 经 广泛 地 应 用 
于 食品 加 工 .化工 生产 
要 浓缩 物料 的 工艺 
流程 


主要 用 于 日 均 8 万 t 
以 上 的 大 型 污水 处 
mJ 


产品 与 项 目 


序号 单位 名 称 


渔 博 真空 设备 三 有 
限 公司 


产品 名 称 
6 一 39 一 B Hy Ut H 


JSKA353—590 闭 式 
循环 真空 机 组 


LY 一 30 @ E 
缩 机 


LYD 一 720 单 级 双 
作用 锥 体 压 缩 机 


SKA405 水 环 真 空 
REAM 


SKC3002 锥 体液 环 
真空 人 汞 及 压缩 机 


2SAT3004 XM ZR HE 
体液 环 真 空 泵 





( 续 ) 


产品 主要 特点 主要 应 用 领域 


采用 国际 先进 的 CFD 软件 ,对 整 机 进行 气 | 化工、 纺织. 钢铁 、 治 
动 优化 设计 ;叶轮 采用 等 减速 设计 ,叶片 为 双 | 金 矿山. 水泥、 建材 、 
曲线 型 ,减少 气流 在 叶轮 内 部 的 流动 损失 ;对 | 化肥 .污水 处 理 等 行业 
风机 静止 件 ( 进 风 口 ) 与 转动 件 ( 叶 轮 ) 进行 
匹配 优化 设计 ,改变 进 风口 型 线 . 进 风口 进 气 
角度 ,风量 调节 范围 广 ,提高 了 风机 整 机 效 
率 ; 与 引进 的 BBSO ( Se ES Se SE) 风机 比较 , 效 
率 可 以 提高 4. 5% ;主要 性 能 及 可 靠 性 达 国 际 
先进 水 平 ,可 以 全 面 替 代 进 口 产品 


日 动 化 程度 高 ,操作 安全 、 简 便 ,噪声 小 , 结 | 电力 .石油 ,化工 \ 食 
构 紧凑 , 占 地 面积 小 ,工作 液 消耗 量 少 ,减少 | 品 \、 制 药 等 基础 工业 
废水 排出 ;采用 防 汽 蚀 结构 , 抽 速 高 , 功 耗 低 


采用 了 薄 壁 零件 变形 处 理 和 过 流 部 件 表面 | 化工、 制药 .煤矿 等 
防腐 处 理 等 工艺 ,采用 惰性 气体 密封 结构 , 提 | 行业 的 氯气 输送 
高 了 产品 的 运行 效率 和 可 靠 性 ;技术 性 能 指 
标 达 到 了 国际 同类 产品 的 先进 水 平 ;在 整个 
工作 范围 内 与 同类 压缩 机 相 比 功率 消耗 低 
3% ~15% 


通过 叶轮 优化 设计 ,解决 了 压缩 气体 时 液 | 石油 化 工 、 制 药 、 煤 
环 产生 涡流 而 导致 气量 减少 的 问题 ;叶轮 与 | 矿 等 行业 的 易 燃 、. 易 爆 
轴 连 接 采 用 悬臂 结构 , 单 端 密封 , 漏 点 少 , 密 ! 气 体 的 压缩 和 输送 
封 可 靠 ; 锥 体 分 配器 采用 径 向 吸 排 气 结构 , 且 
两 组 吸 、 排 气 口 有 机 结合 在 分 配器 上 ;轴承 为 
润滑 油 润滑 ,改善 轴承 润滑 冷却 效果 ,提高 了 
产品 的 运行 效率 ;技术 性 能 指标 达到 了 国际 
同类 产品 的 先进 水 平 ;在 整个 工作 范围 内 与 
同类 压缩 机 相 比 功率 消耗 低 5% ~ 13% 


效率 高 .节能 效果 显著 ;与 传统 的 水 蒸气 喷 | 电力 .石油 化工、 食 
射 硝 和 水 喷射 泵 相 比 , 低 真 空 的 抽 吸 能 力 大 , | 品 、 制 药 等 基础 工业 
功率 消耗 低 20% ~ 30% ,并 且 配 置 简化 ,无 环 
境 污染 ,节约 用 水 80% ,每 台 SKA405 年 节 电 
30 万 ~69 万 kW.h 


独特 的 喷嘴 节能 技术 ,降低 能 耗 ,市 能 效果 1 BR eH JI (MAA 
明显 ; 比 SK 平面 泵 节能 18% ;每 台 年 节 电 19| 硫 ) 、 化 工 \、 造 纸 等 行业 
Fi kW + h; 在 抽 吸 饱和 气体 时 , 锥 体 泵 比 平面 | 粗 抽 真 空 系统 
RARE 28% ,年 节 电 28 JI kW -h 


抽 速 大 ,效率 高 ,消耗 功率 小 ,节能 效果 | 电力 .石油 ,化工 \ 食 
明显 品 ,制药 等 行业 的 高 真 
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( 续 ) 
主要 应 用 领域 
石油 化 工 、 制 药 、 煤 
矿 等 行业 的 易 燃 、 易 爆 
气体 的 压 送 及 氯气 的 
常温 液化 






2LYG—600 双击 双 | 通过 叶轮 优化 设计 ,解决 了 压缩 气体 时 液 
环 产生 涡流 而 导致 气量 减少 的 问题 ;叶轮 与 
MERKAR SH , 单 端 密封 DD, A 
Sf AY SE ; HEAR} Ac aS RK AA 2 el EAH, A 
两 组 吸 . 排 气 口 有 机 结合 在 分 配器 上 ;轴承 为 
润滑 油 润滑 ,改善 轴承 润滑 冷却 效果 ,提高 了 
产品 的 运行 效率 ;技术 性 能 指标 达到 了 国际 
同类 产品 的 先进 水 平 ;在 整个 工作 范围 内 与 
同类 压缩 机 相 比 功率 消耗 低 6% ~ 14% 
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记载 2010 年 通用 机 械 行业 重大 事件 


Recording 
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1 日 经 过 近 10 年 的 努力 ， 
涵盖 19 亿 人 口 1 400 F km’ + 
地 的 中 国 一 东盟 自由 贸易 区 正 
式 建 成 ,中 国 与 东盟 相互 开放 市 
场 , 取 消 93% 的 商品 贸易 关税 。 
中 国 一 东盟 自由 贸易 区 是 当前 
世界 上 人 口 最 多 的 自由 贸易 区 ， 
也 是 发 展 中 国家 间 最 大 的 自由 
贸易 区 ;是 中 国 对 外 商谈 的 第 一 
个 自由 贸易 区 ,也 是 东盟 作为 整 
体 对 外 商谈 的 第 一 个 自由 贸易 
区 。 中 国 一 东盟 商务 理事 会 在 
中 国 一 东盟 自由 贸易 区 建设 中 
发 挥 了 积极 的 促进 作用 ,是 中 国 
与 东盟 五 大 对 话 合作 机 制 之 一 ， 
是 中 国 与 东盟 代表 商界 的 合作 
对 话机 制 。 经 中 国 一 东盟 商务 
理事 会 邀请 及 中 国 通用 机 械 工 
业 协 会 推荐 ,中 国 通用 机 械 工 业 
PPS BUSH FEAL BR IK 
HERRIRA BS ZS a] Be SH HR 
苏 永 强 .陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 
公司 董事 长 印 建安 ,大连 大 高 阐 
门 有 限 公 司 董事 长 于 传奇 .出 东 
双 轮 集团 股份 有 限 公 司 副 总 裁 
EIR EMS IRA MY BLA RA 
司 副 总 裁 黄 海 出 任 了 中 国 一 东 
盟 商务 理事 会 中 方 理事 单位 和 





理事 。 

8 日 ”北京 华 怡 净 化 科技 研 
究 所 有 限 公司 与 浙江 大 学 流体 
研究 所 在 多 次 沟通 交流 的 基础 
上 签订 了 合作 协议 书 ,决定 紧密 
协作 ,发 挥 优势 ,为 流体 机 械 的 
节能 减 排 工 作 做 出 贡献 。 

16 日 我 国 最 大 的 百 万 吨 
乙烯 单 套装 置 一 一 天 津 石化 百 
万 吨 乙 烯 闭 置 一 次 开车 成 功 , 生 
产 出 合格 产品 。 天 津 百 万 吨 乙 
Mase Pe BA oc XLS AA BR 
公司 提供 的 裂解 气压 缩 机 投入 
正常 运转 。 这 是 第 一 套 国产 化 
百 万 吨 乙 炳 机 组 ,沈阳 鼓风机 集 
团 有 限 公司 不 仅 成 为 我 国 第 一 
家 目 主 研制 百 万 吨 乙 烯 机 组 的 
企业 ,而 且 进 入 到 世界 少数 几 家 


独立 研制 百 万 吨 乙 烯 机 组 厂商 


的 行列 。 

18 日 中 国 通用 机 械 工业 
协会 在 桂林 召开 了 “会 长 办 公会 
于 秘书 处 年 终 总 结 会 ”。 会 长 、 
剧 会 长 .秘书 处 全 体 工 作 人 员 及 
分 会 秘书 处 代表 等 58 人 参加 了 
会 议 ,会 议 由 隋 永 滨 会 长 主持 。 
条 业 分 会 .风机 分 会 .压缩 机 分 
会 . 赔 门 分 会 .气体 分 离 设备 分 
会 .真空 设备 分 会 .分 离 机 械 分 
会 . 减 变 速 机 分 会 .干燥 设备 分 
会 及 气体 净化 设备 分 会 等 10 个 


大 事 记 


通用 





分 会 以 及 秘书 处 、 综 合 部 、 人 力 
资源 部 .展览 部 、 国 际 合作 部 、 信 
息 规 划 部 和 科技 标准 部 分 别 汇 
报 了 2009 年 工作 总 结 及 2010 年 
工作 计划 ;秘书 长 张 雨 鹏 向 大 会 
报告 了 2010 年 重点 工作 计划 ; 
副 秘 书 长 宋 银 立 作 了 “2010 年 中 
国 国 际 流体 机 械 展 览 会 ”工作 汇 
报 ;信息 规划 部 李 多 英 、. 刘 妍 , 科 
技 标准 部 郭 华 桥 分 别 作 了 行业 
统计 与 信息 工作 ,会 刊 与 网 站 的 
工作 及 “中 国 通用 机 械 行 业 科技 
进步 贡献 奖 ” 表 彰 与 申 评 工作 等 
专题 汇报 ;国家 能 源 局 能 源 节 约 
和 科技 装备 司 黄酮 副 司 长 出 席 
会 议 并 作 了 有 关中 国 能 源 形势 
分 析 及 预测 的 重要 讲话 。 与 会 
会 长 . 副 会 长 和 有 关 代 表 及 秘书 
处 工作 人 员 围 绕 协 会 工作 和 行 
业 发 展 进 行 了 热烈 的 讨论 。 最 
后 ,会 长 隋 永 滨 作 了 总 结 讲话 ， 
介绍 了 国际 、 国 内 机 械 工 业 2009 
年 度 的 经 济 运行 形势 ,面临 的 问 
题 对 2010 年 的 预测 以 及 在 国 
家 重大 项 目 中 通用 机 械 行 业 应 
该 把 握 的 机 会 和 应 该 重点 攻关 
的 难点 等 ,并 对 协会 2010 年 度 


工作 计划 作 了 重要 指示 。 


19 日 ”由 中 国 通用 机 械 工 
业 协 会 主持 的 通用 机 械 行业 “十 
二 五 "发展 规划 研讨 会 在 桂林 召 
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开 。 参 加 “会 长 办 公会 又 秘书 处 
年 终 总 结 会 ”的 各 位 代表 及 特 邀 
的 20 多 位 行业 专家 共同 出 席 了 
研讨 会 。 协 会 副 秘书 长 钱 家 祥 
汇报 了 “十 二 五 ”发 展 规划 的 起 
草 工作 以 及 完成 的 初稿 情况 ,会 
长 隋 永 滨 就 做 好 “十 二 五 ”发展 
规划 及 通用 机 械 行 业 发 展 趋势 
作 了 重要 讲话 。 与 会 代表 针对 
如 何 做 好 “十 二 五 ”发 展 规划 以 
及 提交 的 初稿 进行 了 热烈 有 效 
的 讨论 并 向 秘书 处 提交 了 修改 
意见 。 

20 日 ”沈阳 鼓风机 集团 有 
限 公司 与 GE 公司 举行 合资 签字 
仪式 。 在 沈阳 市 市 长 陈 海 波 ,GE 
公司 副 总 裁 ,中 国 区 总 裁 .首席 
执行 官 罗 邦 民 见 证 下 ,沈阳 鼓 风 
机 集团 有 限 公 司 总 经 理 孔 跃 龙 
和 GE 油气 集团 业务 发 展 总 经 理 
费尔南多 . 贝 托尼 ,共同 签署 合 
资 协议 , 揭 开 了 两 大 集团 携手 开 
拓 国 内 外 压缩 机 类 产品 市 场 的 
序幕 。 沈 阳 市 副 市 长 王 英 . 铁 西 
区 区 长 李 松林 等 市 .区 领导 和 沈 
阳 鼓风机 集团 有 限 公 司 董事 长 
苏 永 强 出 席 了 签字 仪式 ,沈阳 鼓 
风机 集团 有 限 公司 常务 副 总 经 
理 马 诚 主持 了 签字 仪式 。 此 次 
签约 ,GE 公司 将 投资 参股 沈阳 
鼓风机 集团 有 限 公司 的 核心 企 
业 一 一 沈阳 透 平 机 械 股份 有 限 
公司 , 持 股 比例 为 5% ,并 向 沈阳 
鼓风机 集团 有 限 公司 转 让 天 然 
气 输 送 管线 机 械 驱 动 燃气 轮机 
和 离心 压缩 机 相关 技术 。 同 时 ， 
双方 还 对 进一步 合作 达成 共识 ， 
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未 来 将 加 强 技术 引进 与 合作 , 提 
高 GE 公司 参股 比例 。 

21 日 ”陕西 鼓风机 (集团 ) 
有 限 公 司 举行 首 台 汽轮机 研制 
成 功 庆祝 仪式 ,西安 市 副 市 长 黄 
省 身 与 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 
公司 董事 长 印 建安 为 首 台 汽 轮 
机 研制 成 功 庆祝 仪式 剪彩 。 截 
至 2010 ER, BE PE Se LL R 
团 ) 有 限 公司 汽轮机 已 经 实现 订 
货 25 台 ( 套 ) 。 

26 日 ”开山 集团 研发 的 首 
款 冷媒 螺杆 压缩 机 在 开山 上 海 
临 港 工业 园 冷 媒 实验 室 试车 成 
功 。 冷 媒 螺杆 压缩 机 村 承 了 世 
界 领先 的 结构 设计 理念 ,采用 开 
山 集团 北美 研发 中 心 的 专利 技 
术 和 核心 工艺 ,COP( 能效 比 ) 全 
球 领先 ,经 济 效率 高 , 油分 效率 
高 ,噪声 低 ,振动 小 ,独特 的 油 滤 
结构 设计 使 得 维护 保养 更 加 方 
便 , 且 结 构 紧凑 、 外 形 尺寸 小 , 方 
便 空调 机 组 设计 。 

. 27 日 在 四 平市 经 济 工作 

会 议 上 ,四 平 鼓风机 股份 有 限 公 
司 被 授予 纳税 突出 贡献 企业 (位 
列 全 市 第 六 位 ) 和 技术 进步 先进 
企业 ,董事 长 施 云 蛟 被 授予 纳税 
功臣 。 

月 内 ”江西 惟 思 特 科技 发 
展 公司 自 主 研发 的 无 油 涡 旋 空 
压 机 经 国家 压缩 机 检测 中 心 检 
测 各 项 指标 全 部 合格 ,与 此 前 唯 
一 拥有 此 项 技术 的 日 本 原装 压 
缩 机 相 比 ,三 项 关键 指标 中 有 两 
项 超过 进口 压缩 机 。 这 标志 
我 国 已 打破 日 本 公司 生产 技术 


的 垄断 ,成 为 全 面 掌握 无 油 涡 旗 
空气 压缩 机 生产 技术 的 国家 , 江 
西 惟 思 特 科技 发 展 公司 也 成 为 
世界 上 第 二 家 全 面 掌握 该 项 技 
术 的 生产 企业 。 


2 月 


1 日 陕西 鼓风机 (集团 ) 
有 限 公 司 成 功 中 标 绵阳 气动 中 
心气 动 试验 1 导 主 、 辅 压缩 机 组 
WA, BRM AWE AR r 
风机 (集团 ) 有 限 公 司 提升 超大 
型 压缩 机 技术 研发 能 力 创 造 了 
良好 开端 。 在 风 洞 压缩 机 市 场 
方面 ,陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 
司 从 2006 年 开始 与 用 户 交 流 ， 
到 2010 年 签订 合同 ,公司 在 确 
保 “ 可 行 性 .可靠 性 ,经 济 性 、 先 
进 性 ”的 原则 下 ,多 次 与 用 户 研 
讨论 证 ,优化 方案 ,得 到 了 用 户 
高 度 评价 。 

2 日 ”四 平市 总 工会 召开 三 
届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 , 四 平 鼓 
风机 股份 有 限 公 司 工 会 被 授予 
模范 职工 之 家 ,工会 主席 高 光辉 
被 授予 优秀 工会 干部 荣誉 称号 。 

3 日 吉林 日 报刊 登 了 《二 
林 省 人 民政 府 关 于 表彰 2009 年 
度 全 省 民营 经 济 腾飞 竞赛 活动 
先进 县 十 佳 中 小 企业 社会 服务 
机 构 和 百 强 民 营 企 业 的 决定 》， 
四 平 鼓风机 股份 有 限 公 司 被 授 
TERE BRR AP. 

8 日 ”中 国 通用 机 械 工业 协 
会 组 织 召 开 了 ”大 型 火电 站 阀门 
国产 化 座谈 会 ” 。 中 国 通用 机 械 
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局 能 源 节 约 和 科技 装备 司 黄 酌 
副 司 长 出 席 座 谈 会 ,并 就 组 织 推 
进 大 型 火电 站 立 门 国产 化 的 重 
要 意义 、 如 何 开展 组 织 推进 工 
作 国产 化 目标 、 工 作 计 划 和 措 
施 等 分 别 作 了 重要 讲话 。 哈 尔 
滨 锅 炉 阁 门 制造 有 限 公司 .中 核 
苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 司 ,大 
连 大 高 阀门 有 限 公司 ERRIN 
有 限 公 司 ( 原 日 页 东 锅 阀门 ) 、 武 
汉 锅 炉 集团 阀门 有 限 责任 公司 、 
‘ay es PS fe Hs a BR ZS], dE 
京 阀门 总 厂 集团 有 限 公司 等 企 
业 应 邀 参加 了 座谈 会 ,并 就 本 企 
业 火 电站 阀门 开发 .生产 、 经 营 、 
技术 改造 情况 以 及 火电 站 阀门 
国产 化 存在 的 问题 .对策 建 议 等 
进行 了 发 言 和 讨论 。 会 议 由 中 
国 通用 机 械 工业 协会 副 会 长 兼 
秘书 长 张 雨 豹 主持 , 副 秘 书 长 宋 
银 立 . 钱 家 祥 同 时 参加 了 会 议 。 
21 日 ”四平 市委 书记 王 死 
成 在 市 委 常 委 、 秘 书 长 杨 枫 ,市 
委 常 委 、 常 务 副 市 长 王 振 才 ,市 
政府 副 秘 书 长 .市 工业 与 信息 化 
局 局 长 马 占 清 及 工业 与 信息 化 
局 7 位 副 局 长 等 领导 陪同 下 到 
四 平 开 风机 股份 有 限 公 司 调研 ， 
了 解 企业 的 生产 经 营 情况 。 公 
司 董事 长 .党委 书记 施 云 蚁 , 总 
经 理 焦 书 平 , 副 总 经 理 毕 世 平 接 
待 了 市 领导 ,并 陪同 市 领导 参观 
了 生产 现场 。 在 听取 施 云 蛟 关 
于 企业 生产 经 营 情况 和 下 步 工 
作 打 算 之 后 , 王 克 成 代表 市 委 对 
公司 取得 的 辉 烛 成 就 给 予 充分 


肯定 ,表示 祝贺 ,并 对 企业 下 步 
工作 提出 了 希望 。 

23 日 ”江西 惟 思 特 科技 发 
展 公司 在 丰 城 工业 园 举 行 无 油 
涡 旋 压缩 机 生产 基地 开工 奠基 
仪式 。 该 项 目 总 投资 12 亿 元 ， 
建成 后 企业 将 年 产 无 油 涡 旋 空 
气压 缩 机 30 万 台 , 核 心 企业 产 
值 将 达到 50 亿 元 ,配套 企业 产 
值 将 达到 14 亿 元 。 此 前 ,已 经 
有 5 家 配套 企业 成 功 落 户 丰 城 


工业 园 ,其 中 的 3 家 配套 企业 已 


经 正式 投产 。 这 意味 着 一 条 较 
为 完备 .技术 领先 的 无 油 涡 旋 空 
压 机 产业 链 和 产业 化 基地 在 丰 
城 已 初步 形成 。 

24 日 ”在 济南 市 科技 进步 
表彰 既 创 新 型 城市 建设 大 会 上 ， 
AR ae ES BY LAL A BR ZS 
司 “ 新 型 高 效 ZG MHS SRE 
风机 ”荣获 济南 市 技术 发 明 奖 二 
等 奖 ( 列 第 一 位 );“ 章 鼓 ” 商标 
荣获 “山东 省 著名 商标 ”称号 。 

27 日 ”我国 首座 .也 是 亚洲 
首座 大 型 海上 风电 场 一 一 东海 
大 桥 海 上 风电 场 全 部 344 台风 
机 安装 取得 圆满 成 功 ,这 标志 
我 国 海 上 风力 发 电 产 业 稳健 迈 
出 了 第 一 步 。 东 海 大 桥 风电 场 
是 我 国 自行 设计 、 建 造 的 首座 大 
型 海上 风力 发 电场 ,由 34 台 国 
内 单机 功率 最 大 的 离 岸 型 风电 
机 组 组 成 ,总 装机 容量 10.2 万 
kW ,设计 年 发 电 利 用 小 时 数 
2 624h ,年 上 网 电量 2.67 亿 
kW .h, 项 目 总 投资 23. 65 亿 元 。 
项 目 建 成 后 , 与 燃 煤 电厂 相 比 ， 





大 事 记 


每 年 可 以 节约 8.6 万 t 标准 煤 ， 
减 排 二 氧化 矶 23.74 万 t, 节能 
减 排 效 益 显 著 。 

月 内 ”开山 集团 Kaitain 系 
列 11 款 螺杆 空气 压缩 机 通过 了 


国家 节能 认证 , 具体 机 型 为 


JN18. 5 一 8 、JN22 一 8 、JN30 一 8 、 
JN37—8, 、JN45 一 5 、 JN55 一 8、 
JN75 一 8 、JN90 一 8 JN110—8, 
JN132—8 和 JN200 一 8。 新 产品 
LGCY—16/17 型 单 级 压缩 高 压 
柴油 移动 螺杆 空气 压缩 机 通过 
了 工业 性 试验 ,各 项 技术 指标 全 
面 达到 设计 要 求 ,综合 性 能 处 于 
世界 领先 水 平 ,与 开山 集团 原 有 
的 LGCY—18/17 型 两 级 压缩 柴 
油 移动 螺杆 空气 压缩 机 相 得 益 
彰 ,为 用 户 多 提供 了 一 种 选择 。 


3 月 


SH 济南 市 政协 、 市 经 济 
和 信息 化 委员 会 等 组 成 的 联合 
调研 组 在 政协 副 主 席 杨 上 庆 林 、 章 
丘 市 政协 主席 岳 庆 林 的 陪同 下 
到 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 
公司 参观 调研 ,主要 调研 机 械 装 
备 产 业 集群 发 展 情况 。 

7~8 日 ”中国 通用 机 械 工 
业 协 会 风机 分 会 受 机 械 工业 节 
能 与 资源 利用 中 心 的 委托 ,在 沈 
阳 组 织 召 开 了 2010 年 第 一 批 节 
能 机 电 产 品评 审 会 议 ,机 械 工 业 
THES FRA A Po tei 
志和 泰和 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 
副 秘 书 长 钱 家 祥 等 领导 以 及 行 
业 企业 专家 参加 了 会 议 。 沈 阳 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


鼓风机 集团 有 限 公 司 副 总 工程 
师 陈 凤 义 、 陕 西 鼓 风机 (集团 ) 有 
限 公司 副 总 工程 师 张 三 元 、 重 庆 
通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
总 工程 师 张 剑 鸣 、 上 海 鼓 风机 厂 
有 限 公 司 设计 室 主 任 杨 知 赛 等 
人 组 成 了 专家 评审 小 组 。 陕 西 
鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 C 型 离 
心 鼓风机 ,重庆 通用 工业 (集团 ) 
有 限 责任 公司 6—20 HLM BIA 
再 压缩 风机 、5 一 38 干 熄 焦 循环 
风机 、BCD300 一 1.9/1.00 RA 
离心 鼓风机 、6 一 39 等 减速 曲 叶 
型 离心 通风 机 ,沈阳 或 风机 通风 
设备 有 限 责 任 公司 TAR1400/ 
500 一 11 地 铁 轴 流 风机 等 6 种 产 
im, 申报 资料 齐全 , 符合 GB 
19761 一 2009《 通 风机 能 效 限定 
值 及 能 效 等 级 》 和 《离心 鼓风机 
能 效 限 定 值 及 节能 评价 值 》 标 准 
的 要 求 ,由 风机 分 会 整理 后 上 报 
机 械 工 业 节 能 与 资源 利用 中 心 。 
为 了 加 大 风机 行业 节能 产品 的 
推进 力度 ,进一步 促进 风机 行业 
节能 产品 的 良性 发 展 , 会 议 还 就 
申报 节能 产品 的 性 能 试验 报告 
事宜 形成 了 一 致意 见 。 鉴 于 风 
机 行业 的 专业 性 ,为 了 保证 产品 
试验 的 准确 性 和 评审 的 公正 性 ， 
申报 的 节能 风机 产品 应 由 机 械 
工业 风机 产品 质量 监督 检测 中 
心 出 具 节 能 产品 的 性 能 试验 报 
告 。 对 于 较 大 型 日 不 宜 运 输 的 
产品 ,机 械 工 业 风 机 产品 质量 监 
督 检测 中 心 应 指派 专人 到 申报 
企业 进行 检测 ;有 些 企业 委托 当 
地 检测 部 门 ( 省 、 部 级 ) 检 测 时 ， 
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应 及 时 通知 机 械 工业 风机 产品 
质量 监督 检测 中 心 同时 进行 。 

13 日 ”国家 能 源 局 能 源 节 
约 和 科技 装备 司 黄酮 副 司 长 ,中 
国 机 械 工业 联合 会 特别 顾问 隋 
永 滨 带 队 的 天 然 气 长 输 管道 关 
键 设备 国产 化 重大 专项 调研 组 
一 行 9 人 赴 沈阳 鼓风机 集团 有 
限 公司 就 承担 天 然 气 长 输 管道 
关键 设备 国产 化 重大 专项 首 台 
( 套 ) 燃 驱 和 电 驱 压缩 机 组 成 套 
任务 进展 情况 进行 调研 ,并 提出 
长 输 管道 机 组 要 达到 世界 级 水 
平 的 希望。 

16A 中 国 机 械 工 业 联 合 
会 专家 委员 会 召开 了 “2010 年 3 
月 份 机 械 工 业经 济 运行 形势 专 
题 研讨 会 "。 会 议 主题 为 人 民 币 
升值 对 我 国 机 械 工业 的 影响 。 
与 会 专家 各 抒 已 见 ,分 别 讨论 了 
人 民 币 升值 对 机 械 各 行业 的 积 
极 影响 和 消极 影响 , 并 提出 了 相 
应 的 意见 和 建议 。 

17 日 ”山东 省 经 济 和 信息 
化 委员 会 领导 -- 行 到 山东 省 章 
乒 鼓风机 股份 有 限 公司 参观 ,对 
工业 经 济 运行 和 工业 结构 调整 
情况 进行 专题 调研 。 

19 日 ”四川 日 机 密封 件 股 
份 有 限 公 司 与 中 科 华 核电 技术 
研究 院 联合 研发 的 压 水 堆 核 电 
站 核 二 ,三 级 泵 用 机 械 密封 样机 
通过 鉴定 。 样 机 的 研制 成 功 满 
足 了 技术 规格 书 的 要 求 ,填补 了 
国内 空白 ,并 达到 了 国外 先进 水 
平 ,标志 我 国 已 成 功 掌握 该 技 
术 。 通 过 鉴定 的 样机 为 二 代 加 


压 水 堆 核 电站 核 二 ,三 级 泵 用 机 
械 密封 样机 ,是 国内 首 台 同类 产 
品 的 机 械 密封 样机 。 机 械 密 封 
是 核 级 宁 上 与 水 力 模型 .轴承 并 
列 的 三 大 关键 技术 之 一 ,长 期 以 
来 ,由 于 国内 不 能 自主 制造 ,在 
建 电站 的 核 级 泵 机 械 密 封 全 部 
依赖 国外 进口 。 具 有 自主 知识 
产权 的 核电 机 械 密 封 技 术 , 对 于 
加 快 我 国 核电 建设 ,改善 能 源 结 
构 ,节能 减 排 等 方面 的 工作 将 起 
到 积极 的 促进 作用 。 

20 A ”中国 通用 机 械 工业 
协会 阀门 分 会 在 杭州 召开 了 第 
六 届 会 员 大 会 第 一 次 会 议 暨 第 
六 届 理 事 会 第 一 次 会 议 。 国 家 
能 源 局 能 源 节 约 和 科技 装备 司 
黄酮 副 司 长 ,中国 通用 机 械 工 业 
协会 隋 永 滨 会 长 .中国 通 用 机 械 
工业 协会 张 雨 豹 副 会 长 兼 秘书 
长 出 席 了 会 议 。 会 议 经 选举 产 
生 了 第 六 届 理 事 会 。 

23 日 欧盟 委员 会 发 布 公 
告 称 ,由 于 成 员 国 内 企业 未 对 原 
产 于 中 国 的 空气 压缩 机 提起 反 
倾销 日 落 复审 申请 ,因此 决定 自 
2010 年 3 月 21 日 起 正式 取消 该 
反倾销 措施 。 涉 案 产 品 在 欧盟 
合并 关税 编码 为 ex84144010、 
84148022 、ex84148028 、ex84148051 
等 。2006 年 12 月 ,欧盟 对 原 产 
于 中 国 的 空气 压缩 机 进行 反 倾 
销 立案 调查 ;2008 年 3 月 ,欧盟 
对 此 案 作 出 肯定 性 终 裁 。 

25 日 ” 章 丘 市 人 大 主任 李 
玉 新 带领 人 大 常委 会 成 员 一 行 
来 到 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 


限 公司 调研 科技 创新 工作 ,了 解 
企业 技术 进步 工作 开展 情况 ,对 
公司 重视 科技 创新 不断 吸引 高 
端 人 才 加 盟 一 系列 创新 政策 的 
实施 给 予 了 充分 肯定 。 

28 日 ”国家 发 展 和 改革 委 
员 会 副 主任 、 国 家 能 源 局 局 长 张 
国宝 一 行 ,由 辽宁 省 委 常委 、 党 
务 副 省 长 许 卫 国 ,省 委 常 委 、 沈 
阳 市 委 书 记 曾 维 ,市 长 陈 海 波 和 
市 领导 顾 春明 、 王 英 陪同 考察 沈 
阳 辟 风机 集团 有 限 公 司 , 集 团 领 
SAGE IRR ERE WE 
山 等 陪同 参观 了 生产 现场 。 张 
国宝 详细 了 解 了 企业 的 最 新 发 
展 情况 ,并 对 沈阳 鼓风机 集团 有 
限 公司 有 序 推进 AP1000 KER 
项 目 及 西 气 东 输 机 组 国产 化 给 
予 了 充分 肯定 。 张 国宝 说 ,沈阳 
鼓风机 集团 有 限 公司 走 在 改革 、 
振兴 的 前 列 ,多 年 来 承担 了 多 项 
国家 重点 建设 项 目 和 重大 装备 
任务 。 我 国 的 西 气 东 输 工程 当 
前 刚刚 起 步 ,压缩 机 等 设备 大 量 
依赖 进口 ,沈阳 鼓风机 集团 有 限 
公司 在 技术 上 取得 的 突破 ,对 于 
打破 国外 企业 垄断 ,发 展 我 国 的 
能 源 工业 和 其 他 产业 都 具有 重 
大 意义 。 西 气 东 输 管道 公司 等 
用 户 与 沈阳 鼓风机 集团 有 限 公 
司 合作 ,将 有 力 推进 相关 设备 的 
国产 化 。 张 国宝 还 希望 沈阳 喜 
风机 集团 有 限 公司 继续 开展 科 
技 创新 ,并 对 沈阳 鼓风机 集团 有 
限 公司 “建设 大 型 输 气管 线 压缩 
机 试验 台 和 LNG 压缩 机 试验 
台 ” 项 目 表示 大 力 支持 。 


4 月 


了 日 吴江 市 东 吴 机 械 有 限 
责任 公司 与 中 科 华 核电 技术 研 
究 院 有 限 公司 签订 了 百 万 千瓦 
级 核电 主 节 汽 安全 阀 样机 开发 
技术 服务 合同 ,这 标志 着 百 万 干 
瓦 级 核电 主 蒸汽 安全 阐 国 产 化 
样机 研制 正式 开始 。 

7~14 日 陕西 鼓风机 ( 集 
团 ) 有 限 公 司 总 经 理 李 宏 安 代表 
公司 赴 韩 国 参加 现代 制 铁 公司 
5 250m 高 炉 点 火 的 庆功 典礼 。 
世界 各 地 3 000 余人 齐 聚 韩国 现 
代 制 铁 唐 津 高 炉 现场 。 在 庆功 
会 上 ,陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 
司 获得 了 韩国 现代 制 铁 公司 授 
予 的 优秀 供应 商 奖章 。 

8 日 沈阳 鼓风机 集团 有 限 
公司 “ 百 万 千瓦 级 核电 站 用 上 充 
泵 样机 ”通过 了 国家 有 关 部 门 的 
鉴定 。 上 充 泵 是 核电 站 非常 关 
键 的 核 二 级 泵 ,其 重要 性 仅 次 于 
核 主 泵 ,其 技术 难度 高 于 所 有 核 
级 泵 。 吾 万 千瓦 级 核电 站 用 上 
充 泵 样机 通过 鉴定 标志 着 沈阳 
鼓风机 集团 有 限 公司 与 中 广 核 
工程 有 限 公 司 2007 年 7 月 21 日 
签 屠 的 ”CPR1000 RRR [el 
化 研发 合作 协议 书 " 中 的 核 二 级 
5 种 泵 国产 化 样机 研制 全 面 完 
成 。 受 国家 能 源 局 委托 ,中 国 机 
械 工业 联合 会 主持 会 议 ,国家 入 
源 局 能 源 节约 和 科技 装备 司 黄 
MAAK .中 国 机 械 工业 联合 会 
特别 顾问 隋 永 尝 、 重 大 装备 办 主 


大 事 记 


任 叶 大 警 及 中 国 核电 工业 集团 
公司 等 相关 专业 技术 专家 应 邀 
出 席 会 议 ,中 广 核 工程 有 限 公 司 
ARME .技术 专家 和 沈阳 鼓 风 
机 集团 有 限 公 司 苏 永 强 董 事 长 、 
王学军 总 工程 师 、 集 团 核电 公司 
于 潜 昌 总 经 理 及 相关 协作 单位 
的 主要 领导 参加 会 议 。 与 会 专 
家 和 代表 通过 参观 上 充 泵 试验 
现场 .听取 人 研发 情况 汇报 和 审核 
全 部 技术 文件 .资料 ,认定 沈阳 
鼓风机 集团 有 限 公 司 自 主 研 发 
的 核 二 级 上 充 录 研制 获得 成 功 ， 
性 能 指标 达到 了 国际 先进 水 平 ， 
一 致 同意 通过 鉴定 。 沈阳 鼓风机 
集团 有 限 公 司 下 一 步 还 将 与 中 
广 核 工 程 有 限 公司 联合 攻关 , 实 
现 核 二 级 汽 动 辅助 给 水 泵 .常规 
岛 主 给 水 泵 的 国产 化 ,以 期 尽早 
实现 CPR1000 核电 站 用 和 泵 
100% 国产 化 。 

12~21 日 应 日 本 阀门 协 
会 洲 请 ,中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 
病 门 分 会 宋 银 立 秘书 长 任 团 长 
的 中 国 阀门 协会 制造 业 考 察 团 
赴 日 本 考察 ,先后 考察 了 日 本 山 
武 株式 会 社 、 富 士 金 株式 会 社 、 
东亚 株式 会 社 , 巴 阀门 株式 会 社 
和 奥 村 机 械 制 作 株 式 会 社 5 家 
阀门 企业 ,并 与 日 本 阀门 协会 进 
行 了 技术 交流 。 

13 A 由 中 国 机械 工 业 联 
合 会 和 中 国 机 械 工 业 企业 管理 
协会 联合 召开 的 “机 械 工 业 现代 
化 企业 示范 工程 表彰 大 会 ”在 北 
京 隆重 举行 ,大 耐 和 对 业 有 限 公 司 
等 10 KEAR ZIR 2009 年 机 械 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 


工业 “管理 进步 示范 企业 ”称号 。 

19 日 无 锡 压 缩 机 股份 有 
限 公司 的 GBS120/0509 无 油气 
体 增 压 机 通过 专家 技术 鉴定 ,可 
投入 小 批量 生产 。 无 油气 体 增 
压 机 是 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 
司 在 吸取 国外 先进 技术 基础 上 
自行 研制 的 又 一 个 高 技术 含量 
的 新 产品 ,具有 体积 小 、 压 力 高 、 
可 变性 大 制造 维护 成 本 低 的 优 
点 ,可 广泛 适用 于 高 压 充 氧 充 毛 
等 气体 增 压 装备 之 中 ,有 着 良好 
的 市 场 前 景 。 

* 沈阳 鼓风机 集团 有 限 
公司 为 中 国 石化 镇 海 炼 化 分 公 
司 100 万 t/a 乙烯 装置 提供 的 两 
fs Hs da HL ( H856 ) 投料 开车 成 
功 ,各 项 指标 达到 设计 要 求 ,最 
大 振动 值 不 超过 10.2pm, 并进 
入 工艺 流程 ,生产 出 合格 的 乙烯 
产品 。 

20~23 E 中 国 通用 机 械 
工业 协会 风机 分 会 在 武夷 山 市 
召开 了 统计 资料 汇总 审核 会 议 ， 
有 15 家 单位 18 名 企业 综合 统 
计 及 有 关 领 导 参 加 会 议 。 会 议 
主要 对 2009 年 度 企 业 统 计 报 
表 、 各 项 经 济 技术 指标 汇总 、 企 
业经 济 效 益 综 合 指数 和 主要 经 
济 指标 排序 、 中 国 通用 机 械 工 业 
协会 网 上 报表 等 进行 了 审核 。 

25 日 沈阳 鼓风机 集团 有 
限 公司 “徐强 班组 ”被 省 政府 授 
予 “ 辽 宁 省 优秀 班组 ”称号 ,“ 百 
万 吨 级 乙烯 装置 用 裂解 气压 缩 
机 组 项 目 ” 荣 获 “ 辽 宁 省 职工 十 
大 创新 成 果 奖 ”。 
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27 日 ”沈阳 辟 风 机 集团 有 
限 公司 徐强 ,陕西 豆 风 机 (集团 ) 
有 限 公 司 董 事 长 .党委 书 记 印 建 
安 当 选 全 国 劳 动 模范 , 并 参加 了 
全 国 劳 动 模范 表彰 大 会 。 

28 日 中 国 机 械 工 业 联 合 
会 在 北京 新 闻 大 厦 召 开 “ 中 国 机 
械 工 业 特 强 企业 .汽车 工业 三 十 
强 企 业 信 息 发 布 会 ” 。 通 用 机 械 
行业 沈阳 豆 风 机 集团 有 限 公 司 、 
陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 、 杭 
州 制 氧 机 集团 有 限 人 公司、 开山 集 
团 4 家 企业 入 围 中 国 机 械 工业 
百 强 企业 。 

x ”西安 陕 鼓 动力 股份 有 
限 公司 在 上 海 证 券 交 易 所 成 功 
挂牌 上 市 ,成 为 2010 年 以 来 第 
二 家 登陆 主板 的 陕西 上 市 公司 。 
陕西 省 副 省 长 吴 登 昌 、 国 家 能 源 
局 能 源 节 约 和 科技 装备 司 副 司 
KAE 西安 市 副 市 长 黄 省 身 与 
PoE oh TD A A BR ZS) A 


EKEN a Be FET ep i) EE 


RAT He it A RAR E TH ge 
E SBT BRP SAL RA) 有 
限 公司 几 代 人 的 梦想 。 


s 月 


1s 日 ”山东 省 委 常 委 .济南 
市 委 书 记 焉 荣 竹 ,济南 市 委 秘 书 
TP) bE A He et Ee Ti Be Be i HS HB 
奇 \ 市 长 江 林 的 陪同 下 到 山东 省 
章 丘 敦 风 机 股份 有 限 公 司 调研 ， 
深入 车 间 一 线 参 观 视察 ,了 解 企 
业 的 经 营 情况 ,并 对 该 公司 各 项 
工作 给 予 了 充分 肯定 。 


27 日 ”推进 超 临 界 及 超 超 
临界 火电 站 阀门 国产 化 座谈 会 
在 北京 举行 。 中 国 通用 机 械 工 
业 协 会 秘书 长 张 雨 豹 、 副 秘书 长 
SPITS} SB KR, AN 
分 会 专家 委 副 主任 李 学 忱 和 中 
核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 、 
北京 疼 门 总 厂 集团 有 限 公司 J 
南开 封 高 压 阀门 有 限 公 司 、 吴 江 
市 东 吴 机 械 有 限 责任 公司 、 华 夏 
阀门 有 限 公司 .上 海 自动 化 仪表 
厂 , 大 连 大 高 阀门 有 限 公司 、 哈 
电 集团 哈尔滨 电站 阀门 有 限 公 
司 和 上 海 阀门 厂 有 限 公司 等 单 
位 领导 和 专家 出 席 会 议 。 会 议 
主要 讨论 撰写 《推进 超 临 界 及 超 
超 临 界 火电 站 阔 门 国产 化 报告 》 
的 相关 事宜 ,研究 推进 超 临界 及 
超 超 临 界 火 电站 阀门 国产 化 
措施 。 

30 ~31 H 2010 年 中 国 通 
用 机 械 工业 协会 压缩 机 分 会 理 
事 扩 大 会 在 四 川 成 都 隆重 召开 ， 
全 行业 的 企业 家 、 专 家 学 者 及 业 
内 人 士 100 余人 齐 聚 一 堂 , 共 商 
行业 发 展 大 计 。 会 议 期 间 , 各 位 
理事 认真 听取 了 压缩 机 分 会 秘 
书 处 关于 换届 的 前 期 准备 工作 
和 新 人 会 会 员 单位 的 情况 介绍 ， 
为 换届 大 会 的 顺利 召开 做 好 了 
充分 的 准备 。 国 家 能 源 局 能 源 
节约 和 科技 装备 司 黄酮 副 司 长 
做 了 “中 国 能 源 形势 分 析 预 测 ” 
的 报告 ,指明 了 能 源 诸多 产业 的 
发 展 方向 ,对 压缩 机 行业 企业 生 
存 和 发 展 具 有 极其 深远 的 指导 
意义 。 中 国 机 械 工 业 联合 会 总 


工程 师 中 国 通 用 机 械 工业 协会 
TR PR AK RMT ARK KS BY 
给 予 了 充分 肯定 ,并 做 了 重要 讲 
话 。 他 指出 ,压缩 机 行业 创新 能 
力 仍 显 不 足 , 基础 技术 研究 缺 
乏 , 如 何 提高 行业 的 创新 能 力 ， 
建设 创新 体系 ,让 产 、 学 、 研 的 结 
合 上 升 到 一 个 新 的 阶段 ,加 快 产 
业 结构 调整 ,是 摆 在 我 们 面前 的 
紧迫 任务 ,大 家 要 以 新 的 观念 、 
新 的 心态 与 协会 一 起 研究 行业 
发 展 方式 ,培养 出 具有 国际 竞争 
力 的 品牌 和 中 、 小 型 压缩 机 尖端 
企业 。 中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 
副 秘书 长 兼 压缩 机 分 会 秘书 长 
钱 家 祥 通 报 了 机 械 产品 节能 、 产 
业 结 构 调 整 机 械 产 品 品牌 建设 
及 中 石油 物资 采购 等 相关 信息 。 
台州 环 天 机 械 有 限 公 司 、 上 海 相 
能 电机 技术 有 限 公 司 、 阿 特 拉 
斯 . 科普 柯 ( 上海) 贸易 有 限 公 
司 以 及 贝 元 欧 ( 上海) 国际 贸易 
有 限 公 司 介 绍 了 本 企业 新 产品 
研发 和 管理 的 先进 经 验 。 会 后 ， 
与 会 代表 赴 四 川 大 川 压 缩 机 有 
限 责任 公司 ,四川 空 分 设备 ( 集 
团 ) 有 限 责 任 公司 及 四 川 金星 压 
缩 机 有 限 公 司 观摩 学 习 。 


6 月 


5 日 沈阳 申 元 气体 压缩 机 
有 限 公 司 为 山西 晋 煤 集团 生产 
制造 的 8M80 氮 氢 气压 缩 机 正式 
下 线 。 该 压缩 机 组 是 在 成 功 研 
制 7M50 系列 合成 所 用 氮 氢 气压 
缩 机 组 基础 上 ,携手 科研 单位 攻 


克 大 直径 活塞 杆 高 压 密 封 等 多 
个 难题 后 取得 的 又 一 次 技术 突 
破 , 轴 功率 消耗 、 每 立方 米 功 耗 
均 优 于 进口 压缩 机 标准 ,标志 
我 国 成 为 全 面 掌握 大 型 氮 氧 压 
缩 机 生产 技术 的 国家 之 一 。 

x ”江西 气体 压缩 机 有 限 
公司 承担 的 2009 年 江西 省 重点 
新 产品 计划 项 目 “ 无 润滑 二 氧化 
PE Sf PL” Ct È Aa 号 : 
200920715900 ) 和 科技 成 果 “ 无 
润滑 二 氧化 碳 压 缩 机 关键 技术 
的 研制 与 应 用 "项目 在 南昌 市 通 
过 专家 鉴定 ,项 目 产 品 符合 国家 
产业 政策 发 展 方 回 ,符合 低 碳 经 
济 要 求 , 具 有 显著 的 经 济 和 社会 
效益 ,市 场 前 景 广阔 。 

x 重庆 气体 压缩 机 广 有 
限 公 司 的 BZ34 一 1 油 矿 新 增 天 
然 气压 缩 机 投入 运行 , 标志 
BZ34—1CEPA 平台 向 着 天 然 气 
零 排 放 的 宏伟 目标 进一步 迈进 。 

8 日 西安 陕 鼓 动力 股份 有 
限 公 司 试车 站 控制 中 心 发 出 了 
起 动 21 000kW 电动 机 的 信号， 
试车 过 程 中 ,电动 机 输出 功率 最 
大 达到 了 23 350 kW, Bit 4h 
的 运行 ,整个 系统 试车 圆满 成 
功 , BERG Se XVOL EA) 有 限 公 司 
试车 电动 机 功率 首次 达到 21 000 
kW, 标 志 着 西安 陕 辟 动力 股份 
有 限 公司 在 透 平 装备 的 测试 能 
力 方面 有 了 突破 性 进展 ,试车 能 
力 又 跨 上 了 一 个 大 台阶 。 

12~13 A 由 上 海 阿 波 罗 
机 械 股 份 有 限 公 司 牵头 ,与 杭州 
汽轮机 股份 有 限 公 司 、 中 国 核电 


大 事 记 


工程 有 限 公司 共同 研制 的 核电 
站 汽 动 辅助 给 水 泵 通过 了 国家 
级 样机 鉴定 。 

23 日 ”江苏 神通 阀门 股份 
有 限 公 司 股票 正式 在 深交 所 上 
市 交易 ,公司 举行 了 隆重 的 上 市 
仪式 。 

30 日 ”中 石化 大 型 乙烯 装 
置 加 氢 阀 门 国产 化 论证 会 在 北 
RAF ,会 议 邀 请 了 几 位 阀门 行 
业 权威 专家 和 设计 院 专 家 出 席 。 
与 会 代表 讨论 后 一 致 认为 1 500 
FRIMA RTI ZE AA E 
产 化 ,2 500 È Be hn A R] BY 
以 部 分 实现 国产 化 。 这 次 会 议 
的 召开 将 进一步 促进 大 型 乙烯 
装置 加 氢 阀 门 的 国产 化 工作 。 


7 月 


1 日 我 国 自主 研发 的 技术 
先进 、 当 前 容量 最 大 的 风力 发 电 
机 组 一 3. 6MW 大 型 海上 风机 
在 上 海 电气 临 港 重 装备 基地 成 
功 下 线 。 这 台 由 上 海 电气 风电 
设备 有 限 公司 独立 研发 .试制 成 
功 的 大 型 海上 风机 , 风 轮 直径 
116m, 上海 电 气 风电 设备 有 限 公 
司 拥有 该 风机 的 全 部 知识 产权 
和 专利 。 海 上 风电 机 组 的 研发 
成 功 ,标志 着 我 国 掌握 了 大 容量 
风电 机 组 设计 核心 技术 ,填补 了 
国内 海上 风机 独立 研制 的 空白 。 

9 日 “工业 和 信息 化 部 部 长 
李毅中 一 行 由 辽宁 省 省 委 常委 、 
沈阳 市 委 书 记 曾 维 ,沈阳 市 委 党 
委 、 铁 西区 委 书 记 李 继 安 等 领导 
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陪同 ,来 到 沈阳 误 风 机 集团 有 限 
公司 进行 调研 。 李 角 中 等 领导 
由 集团 公司 董事 长 苏 永 强 、 总 经 
FEILER E R E, SM T RTE 
间 、 定 子 车 间 和 总 装 车 间 现 场 ， 
认真 听取 了 苏 永 强 关于 企业 生 
产 经 营 、 承 担 国 家 重点 工程 项 目 
及 打造 世界 级 产品 情况 的 汇报 ， 
充分 肯定 了 沈阳 勤 风 机 集团 有 
限 公司 通过 实施 搬迁 改造 实现 
跨越 式 发 展 的 做 法 。 他 特别 关 
心 沈阳 鼓风机 集团 有 限 公司 在 
BERS. BR A.A Ha 
Sey TEL BAS AYE BR , Fr BT PK 
风机 集团 有 限 公 司 紧 紧 围 绕 主 
业 , 明 确 自 身 定位 ,瞄准 世界 先 
进 技 术 ,不 断 提 高 产品 数字 化 水 
平 ,积极 开拓 国际 市 场 ,进一步 
ASE Mb ie CS FAF 
还 趾 嘱 沈阳 或 风机 集团 有 限 公 
司 在 追求 经 济 效益 的 同时 ,积极 
履行 社会 责任 ,不 断 发 展 ,做 强 
做 大 。 

13 日 ”在 陕西 省 工业 企业 
社会 责任 指南 发 布 会 上 ,陕西 鼓 
风机 (集团 ) 有 限 公司 等 25 家 企 
业 联 合 向 全 省 工业 企业 发 出 左 
行 社会 责任 的 倡议 书 ,标志 着 陕 
西 省 工业 企业 履行 社会 责任 开 
始 步 和 规范 化 的 轨道 。 近 年 来 ， 
陕西 总 风机 (集团 ) 有 限 公 司 在 
追求 自身 发 展 的 同时 ,积极 承担 
起 对 股东 .员工 .客户 ,对 生态 环 
境 以 及 社会 负责 的 重任 ,树立 了 
“ 践 行 责 任 ,创造 未 来 "的 企业 形 
象 , 对 经 济 社会 的 可 持续 发 展 起 
到 了 坚强 的 支撑 作用 。 
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15A Be PR AHL RA) 
有 限 公司 签订 了 仪征 化 纤 股 份 
有 限 公 司 投资 建设 的 1,4 一 丁 二 
醇 项 目 ( 简 称 BDO 项 目 ) 空 压 机 
- 轴 流 压缩 机 组 合同 。 该 项 目 
总 投资 15. 81 亿 元 ,预计 2011 年 
底 建 成 投产 。 据 悉 ,仪征 化 纤 股 
份 有 限 公 司 10 万 t/a BDO WHA 
是 当前 全 球 最 大 的 BDO 生产 
装置 。 

15 ~19 日 ”在 国家 能 源 局 、 
中 国 石油 天 然 气 集团 公司 和 中 
国 机 械 工 业 联 合 会 组 织 和 安排 
下 ,上 海 耐 莱 斯 阀门 有 限 公 司 、 
五 洲 立 门 有 限 责 任 公司 .成 都 成 
高 阀门 有 限 公 司 与 中 石油 西 气 
东 输 管道 分 公司 等 用 户 单 位 密 
切 配合 , 按照 设计 、 制 造 和 工厂 
试验 等 新 产品 研制 过 程 , 共 同 研 
发 的 首 批 30 台 ( 套 ) 国产 天 然 气 
长 输 管道 高 压 大 口径 全 焊接 球 
阀 已 全 部 完成 ,国家 能 源 局 分 别 
在 上 海 .温州 和 成 都 主持 召开 了 
国产 天 然 气 长 输 管 道 高 压 大 口 
FEN EDR SS ce BE 
会 。 参 加 会 议 的 有 国家 能 源 局 
能 源 节 约 和 科技 装备 司 黄酮 副 
司 长 ,中国 机 械 工 业 联 合 会 阶 永 
滨 特 别 顾 问 以 及 中 石油 科技 管 
理 部 .中 石油 规划 计划 部 、 中 石 
油 天 然 气 与 管理 分 公司 .中 石油 
管道 建设 项 目 经 理 部 .中 石油 西 
气 东 输 管道 分 公司 .中 石油 管道 
局 .中 石油 管道 分 公司 、 合 肥 通 
用 机 械 院 阀门 研究 所 、 中 国 通用 
机 械 工 业 协 会 阀门 分 会 等 单位 
领导 、 专 家 和 代表 共 20 ZA. 


与 会 专家 和 代表 听取 了 上 述 3 
家 企业 的 新 产品 研制 报告 等 有 
关 文件 的 汇报 ,审查 了 鉴定 资 
料 ,考察 了 工厂 车 间 、 生 产 加 工 
设备 .检测 试验 台 架 等 ,对 抽检 
产品 进行 了 部 分 项 目 试验 。 经 
过 充分 的 讨论 ,国产 天 然 气 长 给 
管道 高 压 大 口径 全 焊 球 阀 顺 利 
地 通过 了 专家 委员 的 出 厂 鉴 定 
暨 验收 。 这 标志 着 国产 天 然 气 
长 输 管道 高 压 大 口径 全 焊 球阀 
的 研制 已 取得 阶段 性 成 果 , 下 一 
步 研 制 单 位 将 积极 配合 中 石油 西 
气 东 输 管道 分 公司 等 用 户 单位 ， 
尽快 安排 工业 性 运行 试验 ,全 面 
考核 新 产品 的 使 用 性 能 。 

23 日 国家 能 源 局 在 北京 
人 民 大 会 堂 组 织 举行 了 2009 年 
度 国 家 能 源 科 技 进步 奖 颁奖 .第 
二 批 国家 能 源 研发 (实验 ) 中 心 
命名 和 国家 700 气 超 超 临 界 燃 煤 
发 电 技 术 创 新 联盟 启动 仪式 。 
中 国 机 械 工 业 联合 会 会 长 王 瑞 
祥 ,中 国 机 械 工业 联合 会 特别 顾 
问 .中 国 通用 机 械 工业 协会 会 长 
隋 永 滨 出 席 了 会 议 。2009 年 国 
家 能 源 科技 进步 奖 共计 22 项 ， 
其 中 一 等 奖 4 项 二 等 奖 8 项 、 
三 等 奖 10 项 ,包括 大 型 液化 天 
然 气 船 国产 化 、 油 气 开发 水 平井 
技术 与 规模 化 应 用 、 百 万 千瓦 级 
核电 站 和 泵 阀 国产 化 、 等 离子 体 无 
燃油 点 火 及 稳 燃 技术 等 重大 科 
技 进步 成 果 。 第 二 批 命名 的 国 
家 能 源 研发 (实验 ) 中 心包 括 核 
电 、 风 电 、 煤 炭 清洁 转化 与 利用 、 
能 源 勘 探 与 开发 以 及 能 源 装 备 


等 领域 。 依 托 能 源 行业 、 材 料 行 
业 和 科研 机 构 正 式 组 建 和 启动 
了 国家 700°C HH FRA RR A E 
技术 创新 联盟 ,当前 完成 了 技术 
路 线 和 顶层 设计 等 工作 。 仪 式 
上 ,国家 发 展 和 改革 委员 会 副 主 
任 、 国 家 能 源 局 局 长 张 宝 国 向 沈 
RA Sie RAL Be A A BR ZS wa aH R T 
“国家 能 源 大 型 透 平 压缩 机 组 研 
发 (实验 ) ay” FE De 

26 日 ”陕西 鼓风机 (集团 ) 
有 限 公 司 成 功 中 标 俄 罗斯 
NLMK 公司 6 号 .7 号 4 657m” 
高 炉 配 套 TRT 项 目 ,标志 着 历时 
4 年 持续 跟踪 的 项 目 终于 尘埃 落 
定 。 这 是 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 
限 公 司 进 入 俄罗斯 市 场 的 首 个 
项 目 ,将 为 陕西 歌 风 机 (集团 ) 有 
限 公 司 产品 持续 进入 东欧 及 中 
亚 地 区 葛 定 良好 基础 。 

30 日 受 国家 能 源 局 的 委 
托 , 针 对 吴江 市 东 吴 机 械 有 限 责 
任 公司 研制 的 百 万 干 瓦 级 核电 
站 主 燕 汽 安全 阀 及 为 其 配套 的 
热 态 试验 装置 ,中 国 机 械 工 业 联 
合 会 组 织 召 开 了 该 产品 设计 方 
案 及 试验 装置 技术 方案 的 评审 
会 ,中国 通 用 机 械 工 业 协 会 隋 永 
滨 会 长 主持 了 会 议 , 国 家 能 源 局 
能 源 市 约 和 科技 装备 司 黄 酷 副 
司 长 到 会 并 作 重 要 讲话 。 中 国 
通用 机 械 工业 协会 阀门 分 会 宋 
银 立 秘书 长 等 行业 领导 以 及 中 
广 核 工程 有 限 公 司 .中 广 核 工程 
设计 有 限 公 司 .中 科 华 核电 技术 
研究 院 、 中 国 核 电工 程 有 限 公 
A) .上海 核 工 程 研究 设计 院 、 中 


国 中 原 对 外 工程 有 限 公 司 Ei 
核电 器 材 公司 以 及 国家 环保 部 
核 安 全 评审 中 心 的 相关 代表 出 
席 了 审查 会 。 会 上 ,吴江 市 东 吴 
机 械 有 限 责 任 会 司 就 百 万 千瓦 
级 核电 站 主 蒸汽 安全 卫 设 计 方 
案 及 热 态 试验 装置 技术 方案 向 
与 会 领导 和 专家 进行 了 汇报 ,到 
会 专家 充分 发 表 了 意见 ,吴江 市 
东 吴 机 械 有 限 责 任 公司 的 设计 
方案 得 到 了 到 会 专家 的 基本 认 
可 。 该 公司 与 中 科 华 核电 技术 
研究 院 联合 编制 的 鉴定 试验 大 
纲 和 排 量 验证 程序 总 体 可 行 ,在 
如 何 发 挥 试验 装置 的 最 大 能 力 
方面 可 进一步 提高 。 该 公司 投 
资 建设 的 安全 赋 热 态 试验 装置 
符合 ASME PTC—25 标准 的 要 
求 ,能 满足 百 万 千瓦 级 核电 站 主 
ART E I BY BEE ih Bie BE OR o 
会 议 成 立 了 专家 组 ,具体 落实 大 
纲 和 完善 试验 程序 ,以 期 尽早 完 
MAA TRE ERA 
SAB. AA RK 
He iat Hs Be EPR AES 
Pal SE FATA ie A E EK A 
电站 阀门 国产 化 的 难点 和 重点 ， 
在 国家 能 源 局 的 领导 下 ,在 行业 
协会 的 协调 以 及 各 工程 建设 单 
位 的 积极 文 持 下 ,有 望 在 2011 
年 真正 实现 国产 化 。 


8 月 
2 日 中 国 工程 院 王 玉 明 院 


士 .清华 大 学 高 志 副 教授 .中 和 
能 源 科 技 有 限 公司 备 东 旺 副 总 


大 事 记 


经 理 一 行 到 陕西 鼓风机 (集团 ) 
Aa PR ZS Fi] AF BEC Tit, BK PG BK AL 
机 (集团 ) 有 限 公司 董事 长 印 建 
安 等 高 层 领导 接待 了 各 位 专家 。 
西安 陕 鼓动 力 股 份 有 限 公 司 总 
工程 师 叶 长 青 和 研发 部 相关 人 
员 与 各 位 专家 就 核反应 堆 用 氨 
气 风机 合作 进行 了 充分 交流 ,并 
初步 达成 了 核反应 堆 用 氮气 风 
机 合作 意向 。 | 

2-30 国家 能 源 局 在 哈 
尔 滨 市 组 织 召 开 了 AP1000 核电 
技术 装备 自主 化 第 二 次 工作 会 
议 。 会 议 专 门 研究 AP1000 核电 
装备 国产 化 工作 中 出 现 的 问题 ， 
并 部 署 下 一 步 工 作 , 以 确保 
AP1000 工程 建设 和 装备 自主 化 
工作 的 顺利 实施 。 国 家 发 展 和 
改革 委员 会 副 主任 、 国 家 能 源 局 
局 长 张 国 宝 ,国家 能 源 局 副 局 长 
钱 智 民 出 席 会 议 并 作 重 要 讲话 ， 
国内 各 核电 企业 与 AP1000 装备 
制造 企业 主要 负责 人 参加 了 
会 议 。 

1A 吉林 省 工商 行政 管 
理 局 副 局 长 李 冻 在 四 平市 工商 
行政 管理 局 局 长 王 林 、 副 局 长 徐 
升 等 领导 的 陪同 下 ,到 四 平 豆 风 
机 股份 有 限 公 司 调研 。 公 司 董 
事 长 施 云 蛟 , 副 总 经 理 毕 世 平 ， 
董事 会 秘书 .综合 管理 办 公 室 副 
主任 李 振 勇 接待 了 省 .市 领导 ， 
陪同 参观 了 企业 生产 现场 ,观看 
了 企业 宣传 片 ,介绍 了 企业 生产 
经 营 情况 ,省 、 市 工商 局 领导 对 
公司 “四 风 ” 商标 申请 认定 中 国 
驰名 商标 工作 给 予 了 充分 肯定 。 
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17~19 日 上 海 阿 波 罗 机 
械 股份 有 限 公 司 自主 研发 的 核 
电站 用 凝结 水 和 泵 、 重 要 厂 用 水 
泵 \ 设 备 冷却 水 泵 、 乏 燃料 水 池 
冷却 泵 ,循环 水 过 滤 系 统 反 冲洗 
F .硼酸 输送 泵 和 化 学 添加 剂 混 
合 泵 7 种 核电 站 用 泵 通过 了 国 
家 级 样机 鉴定 。 

21 日 BRAS) AR 
公司 开发 的 “XGB150 一 100 一 
400 错 材 酯 酸 母 液 循环 泵 和 
8inX343F 一 150LbZr REGE 
旋塞 阀 " 通 过 了 由 中 国 石 油 和 化 
学 工业 联合 会 组 织 的 成 果 鉴 定 。 
中 国 通用 机 械 工 业 协 会 副 会 长 
兼 秘书 长 张 雨 豹 ,中国 通 用 机 械 
Ti BB BAR EBT Te 
秘书 长 宋 银 立 .中国 通 用 机 械 工 
业 协 会 泵 业 分 会 秘书 长 李 玉 坤 
参加 了 鉴定 会 。 张 雨 豹 在 鉴定 
会 上 作 了 讲话 ,并 任 鉴定 委员 会 
主任 委员 主持 了 鉴定 。 鉴 定 委 
员 会 一 致 认为 该 产品 属国 内 首 
创 , 达 到 国际 先进 水 平 ,有 许多 
项 技术 创新 ,可 批量 生产 ,建议 
尽快 进行 系列 化 开发 。 

23~25 日 中 国 机 械 工业 
科学 技术 奖 通用 机 械 专 业 组 24 
位 专家 在 大 连 召 开 了 2010 年 度 
中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 通用 
机 械 专 业 评 审 会 。 中 国 机 械 工 
业 联 合 会 特别 顾问 .中国 通用 机 
械 工业 协会 会 长 隋 永 滨 担 任 通 
用 机 械 专业 组 组 长 并 主持 会 议 。 
评审 项 目 86 项 , 共 评 审 出 获奖 
项 目 44 项 ,其 中 ,推荐 一 等 奖项 
日 4 项 ,评审 二 等 奖项 目 18 项 ， 


272 


评定 三 等 奖项 目 22 项 。 

26 日 推进 超 超 临界 火电 
站 阀门 国产 化 座谈 会 在 北京 铁 
道 大 厦 举行 。 中 国 通用 机 械 工 
业 协 会 会 长 隋 永 滨 、 国 家 能 源 局 
能 源 节约 和 科技 装备 司 黄酮 副 
司 长 .中国 通用 机 械 工 业 协 会 副 
秘书 长 阀门 分 会 秘书 长 宋 银 立 、 
中 国 通用 机 械 工 业 协 会 阀门 分 
会 专家 委 副 主任 李 学 忱 以 及 大 
连 大 高 阀门 有 限 公 司 PR A 
科技 实业 股份 有 限 公司 、 河 南开 
封 高 压 阀门 有 限 公司 、 匡 江 市 东 
吴 机 械 有 限 责任 公司 华夏 阀门 
有 限 公 司 、 上 海 自动 化 仪表 厂 、 
哈 电 集团 哈尔滨 电站 阀门 有 限 
公司 ,上海 阀门 三 有 限 公 司 、 成 
ABE BT ZS we] .北京 阀门 
总 厂 集团 有 限 公司 .沈阳 盛世 高 
中 压 浆 门 有 限 公 司 等 单位 的 领 
导 和 专家 参加 了 会 议 。 会 议 的 
主要 目的 是 确定 超 超 临界 火电 
站 阀门 国产 化 研发 目标 及 进度 ， 
对 《推进 超 超 临界 火电 站 阀门 国 
产 化 报告 》 进 行 补 充 和 完善 , 征 
集 企业 意见 和 建议 。 黄 柄 司 长 
主持 会 议 并 就 国家 政策 导向 做 
了 介绍 , 宋 银 立 秘书 长 宣读 《 推 
进 超 超 临界 火电 站 阀门 国产 化 
报告 》, 隋 永 滨 会 长 在 会 上 做 了 
动员 讲话 ,并 针对 某 些 节 点 做 出 
重要 强调 。 与 会 专家 首先 对 报 
告 中 描述 的 部 分 内 容 进行 了 讨 
论 , 针 对 研发 内 容 、 产 品 分 类 、 参 
评 指 标 .试验 项 目 . 业绩 统 计 及 
推进 国产 化 的 困难 等 方面 发 表 
了 各 自 的 意见 。 


28 日 武汉 鼓风机 有 限 公 
司 被 评 为 “湖北 省 经 济 建设 2010 
年 度 领军 企业 ”。 

月 内 ”威海 克 莱 特 菲 尔 风 
机 有 限 公 司 参加 德国 柏林 机 车 
展 ,自主 开发 的 机 车 风机 受到 参 
观 者 的 好 评 。 


9 月 


5 日 国务 院 节 能 减 排 督察 
组 组 长 .国家 发 展 和 改革 委员 会 
副 主任 解振华 由 辽宁 省 委 常 委 、 
沈阳 市 委 书 记 曾 维和 常务 副 市 
长 顾 春明 、 副 市 长 邢 凯 等 领导 陪 
同 到 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 
公司 监督 检查 节能 减 排 工作 。 
解振华 等 领导 由 和 孔 跃 龙 、 邓 长 
辉 、 马 诚 等 集团 领导 陪同 ,实地 
查看 了 企业 节能 减 排 设施 建设 
及 运行 情况 ,听取 了 孔 跃 龙 总 经 
理 企 业 节 能 减 排 情 况 的 工作 汇 
报 。 解 振 华 对 沈阳 鼓风机 集团 
有 限 公 司 全 面 贯彻 落实 国家 节 
能 减 排 政 策 法 规 ,设置 完备 、 措 
施 有 力 和 取得 了 显著 成 果 给 予 
充分 肯定 ,对 沈阳 鼓风机 集团 有 
限 公司 把 节能 减 排 工作 推 向 一 
个 新 高 度 , 坚定 不 移 地 实施 “ 创 
造 高 效 低 耗 、 环 境 优美 .世界 一 
流 的 通用 装备 制造 企业 ”的 基本 
战略 表示 满意 。 | 

6 日 浙江 亿 利 达 风 机 有 限 
公司 完成 股份 制 改 造 , 注册 成 立 
浙江 亿 利 达 风机 股份 有 限 公 司 。 

8 日 ”中国 机 械 工业 联合 会 
顾问 .专家 委员 会 主任 朱 森 弟 ， 


中 国 机 械 工 业 联 合 会 专家 委员 
会 处 长 惠 明 ,山东 省 机 械 工 业 协 
会 会 长 刘卫东 和 山东 省 机 械 工 
业 协 会 处 长 张建国 一 行 在 章 丘 
市 经 信和 局 副 局 长 李 金 军 的 带领 
下 到 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 
限 公司 参观 了 厂区 和 生产 车 间 。 

8H 陕西 省 委 组 织 部 、 省 
总 工会 .省 人 力 资源 和 社会 保障 
厅 组 织 陕 西 或 风机 (集团 ) A RE 
公司 与 陕西 汽车 集团 有 限 责 任 
公司 ,代表 陕西 省 参加 全 国 第 十 
九 届 发 明 展览 会 职工 创新 发 明 
成 果 评 比 。 陕 西 鼓 风机 (集团 ) 
有 限 公 司 的 低 耗 ,高效 的 污水 深 
度 处 理 及 回 用 技术 ,一 种 高 炉 鼓 
风能 量 回 收 的 方法 ,高 炉 干 式 
TRT 节能 项 目 , 硝 酸 装置 “四 合 
一 ”机 组 作为 参赛 项 目 参 与 发 明 
展览 会 评比 。 

10 日 经 济 日 报社 总 编 室 
主任 郑 波 带领 采访 组 到 山东 省 
章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 进 行 
参观 调研 ,市委 书记 毕 筱 奇 、 副 
市 长 王 继 民 陪 同 。 和 采访 组 参观 
了 公司 厂区 车 间 , 对 公司 近 几 年 


来 的 自主 创新 成 果 .科技 创新 能 


力 给 予 了 高 度 评价 。 

X “上海 电 气压 缩 机 泵 业 
有 限 公 司 816mm 大 型 螺杆 压 
缩 机 验收 鉴定 会 在 上 海 举 行 。 
中 国 通用 机 械 工 业 协 会 副 秘 书 
长 .压缩 机 分 会 秘书 长 钱 家 祥 主 
持 了 鉴定 会 。 $816mm 大 型 螺杆 
压缩 机 是 当前 国际 上 转子 直径 
最 大 的 螺杆 压缩 机 ,是 上 海 电 气 
压缩 机 和 泵 业 有 限 公 司 以 青海 昆 


仑 碱 业 有 限 公 司 100 万 t/a 纯碱 
装置 为 依托 ,以 进口 德国 曼 公司 
螺杆 式 压缩 机 的 技术 参数 和 技 
术 特 性 为 目标 ,结合 公司 产品 自 
身 特点 进一步 创新 研制 成 功 的 ， 
国内 在 此 领域 尚 属 空白 。 该 机 
可 以 用 于 百 万 吨 级 乙烯 深加工 
和 有 特大 气量 需求 . 且 当 前 只 能 
依靠 进口 国外 机 组 的 重点 工程 
和 大 型 石化 .煤化 工 领域 ,并 可 
用 于 “十 二 五 ”规划 (草案 ) 140 
Ava 乙烯 项 目 , 有 利于 国内 石 
化 、 煤 化工 企业 的 升级 改造 和 扩 
建 项 目 。 

12 日 上 海 阿波 罗 机 械 股 
份 有 限 公司 与 上 海 核 工 程 研究 
设计 院 签订 了 “AP1000 化 容 补 
水 泵 和 厂 用 水 有 泵 人 研制 合作 协 
议 ” ,上海 市 经 济 和 信息 化 委员 
会 .核电 办 公 室 领导 出 席 了 
会 议 。 

13 日 ”国家 能 源 局 在 北京 
组 织 召 开 了 百 万 千瓦 超 ( 超 ) 临 
界 火电 机 组 阀门 国产 化 工作 启 
动 会 议 。 中 国 机 械 工 业 联 合 会 、 
中 国 通用 机 械 工业 协会 ,华能 集 
Al 大 唐 集 团 .国电 集团 .华电 集 
团 .中 电 投 集团 .华润 集团 和 江 
苏 华电 句 容 电 厂 等 电厂 ,中 国电 
力 工 程 顾问 集团 公司 .东北 电力 
设计 院 、 华 北 电力 设计 院 、 华 东 
电力 设计 院 .西北 电力 设计 院 ， 
RERA .东方 电气 集团 .上 海 
电气 集团 以 及 哈 电 集团 哈尔滨 
电站 立 门 有 限 公司 ,河南 开封 高 
KATARA ERTER 
公司 PRD ARA SE A 


大 事 记 


RA AL 大连 大 高 阅 门 有 限 公 
司 HRR FER TARA 
司 等 骨干 阀门 制造 企业 参加 了 
会 议 。 会 议 讨 论 了 国产 化 实施 
方案 ,听取 了 与 会 代表 的 发 言 ， 
电力 行业 和 关门 制造 业 达 成 了 
充分 共识 ,进一步 明确 了 国产 化 
的 步骤、 目标 和 保障 措施 ,火电 
机 组 阀门 国产 化 工作 正式 启动 。 
15A 中 国 石 化 重大 装备 
国产 化 办 公 室 在 南京 主持 召开 
了 “ 沈 鼓 2D125 大 型 往复 式 新 氢 
压缩 机 国产 化 研制 项 目 成 果 鉴 
会 ” 。 中 国 石化 物资 装备 部 副 
主任 王 玉 台 出 席 鉴 定 会 ,并 作 总 
结 讲话 ,中 国 石化 与 西安 交通 大 
学 的 8 位 专家 组 成 鉴定 委员 会 
全 面 审查 鉴定 2D125 产品 ;中 国 
石化 设备 需求 的 相关 分 公司 .中 
国 石化 金陵 分 公司 (设备 使 用 
方 ) ,洛阳 石化 工程 公司 、 沈 阳 鼓 
风机 集团 有 限 公司 (设备 研制 
方 ) 参 加 鉴定 会 。 鉴 定 委员 会 经 
过 答辩 与 讨论 最 终 认 为 :该 机 组 
各 项 指标 达到 设计 要 求 ,满足 生 
产 工艺 需求 ,性 能 良好 ,运转 平 
稳 、 可 靠 。 该 机 组 的 研制 成 功 ， 
填补 了 国内 空白 ,达到 了 国际 先 
进 水 平 ,具有 显著 的 经 济 效益 和 
社会 效益 ,可 以 推广 应 用 , 一致 
同意 通过 鉴定 。 同 时 ,专家 们 也 
中 肯 地 提出 了 宝贵 的 改进 建议 。 
会 议 期 间 , 与 会 代表 现场 观看 了 
2D125 产品 的 运行 情况 ,祝贺 沈 
阳 鼓 风机 集团 有 限 公 司 又 一 次 
取得 重大 装备 国产 化 新 成 果 , 希 
望 沈阳 鼓风机 集团 有 限 公 司 再 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 


创新 业绩 。 

17 日 ”由 济南 市 委 组 织 部 、 
国有 资产 监督 管理 委员 会 科技 
局 经济 和 信息 化 局 组 成 的 济南 
市 “泉城 学 者 ”领导 小 组 办 公 室 
到 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 
公司 调研 。 公 司 技术 中 心 针 对 
首 批 “泉城 学 者 "建设 工程 项 目 
完成 情况 作 了 介绍 , 方 润 刚 总 经 
理 对 开展 “泉城 学 者 ”建设 工程 
提出 了 几 点 建议 。 调 研 组 一 行 
在 听取 了 公司 有 关 情 况 汇报 后 ， 
对 公司 在 新 产品 开发 方面 取得 
的 成 果 表 示 充 分 的 肯定 ,对 方 润 
刚 总 经 理 提出 的 建议 表示 认同 ， 
并 积极 推荐 公司 申报 第 三 批 “ 泉 
城 学 者 ”建设 工程 项 目 。 

21B 沈阳 鼓风机 集团 有 
限 公 司 风 电 DF2000 首 台 样机 成 
功 完成 240h 试 运 行 , 顺 利通 过 
风电 场 业主 单位 及 业内 专家 的 
严格 考核 验收 ,标志 着 沈阳 鼓 风 
机 集团 有 限 公 司 产品 又 增添 了 
一 大 系列 一 一 风电 机 组 。 

25 日 沈阳 鼓风机 集团 有 
限 公司 隆重 举行 新 厂区 落成 庆 


典 既 第 一 届 职 工 体育 运动 大 会 ， 


展示 跨越 式 发 展 丰 硕 成 采 , 打 造 


世界 级 企业 阵容 。 此 举 得 到 上 


级 领导 .社会 各 界 的 热情 关注 。 
8~9 月 上 海 鼓 风机 广 有 
限 公 司 首 次 独立 完成 了 出 口 印 
度 提 隆 达 电厂 660MW 发 电机 组 
配套 的 大 型 电站 轴 流 式 送 风机 、 
引 风 机 和 一 次 风机 的 空气 动力 
全 性 能 试验 ,并 通过 了 印度 业主 
和 监理 的 验收 。 此 次 试验 的 成 
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H, pa 2s EER VL ARA 
司 的 大 型 风机 性 能 测试 水 平 达 
到 国际 先进 水 平 。 


10 月 


8 日 ”沈阳 鼓风机 集团 有 限 
AR AG” FA .山东 省 章 丘 鼓 
风机 股份 有 限 公 司 “ 章 鼓 及 图 ” 
商标 被 认定 为 中 国 驰名 商标 。 

13 ~1s H 中 国 通用 机 械 
工业 协会 主办 的 “2010 第 五 届 中 
国 国际 流体 机 械 展 览 会 ( 正 - 
MC)” 在 北京 展览 馆 隆 重 召 开 。 
该 届 展 会 是 国际 金融 危机 冲击 
之 后 的 首届 流体 机 械 展 ,得 到 了 
国内 外 业界 的 热切 关注 。 展 会 
以 “精英 汇集 、 精 品 蔡琳” 为 主 
题 , 数 百 家 参展 商 集中 盘点 与 展 
MARKIE 风机、 压缩 机 阀门 
等 流体 机 械 最 新 的 产品 和 技术 ， 
吸引 了 各 相关 行业 的 大 批 观众 
前 来 参观 。 展 览 会 期 间 中 国 通 
用 机 械 工 业 协 会 各 分 会 同时 举 
办 了 多 场 国际 性 行业 高 峰 论 坛 ， 


促进 国内 外 、 供 需 间 及 产 学 研 各 


方 的 合作 。 

38 日 ”由 中 国 机 械 工业 联 
合 会 主办 ,机 械 工业 技术 发 展 基 
金 会 ,机械 工业 节能 与 资源 利用 
中 心 承办 的 “2010 中 国 机 械 工 业 
节能 减 排 与 资源 利用 大 会 ”在 北 
京 国 谊 宾馆 成 功 召 开 。 该 次 大 
会 是 中 国 机 械 工业 联合 会 召开 
的 首次 机 械 行业 的 节能 减 排 大 
会 ,以 “推荐 先进 ,淘汰 落后 \ 节 
能 减 排 .科学 发 展 "为 主题 , 政 


府 .行业 的 领导 和 专家 以 及 企业 
代表 等 300 余人 就 机 械 行业 的 ， 
节能 减 排 工作 进行 了 多 层次 的 
研讨 和 交流 。 大 会 向 上 海 爱 森 
思 压 缩 机 有 限 公司 .湖南 天 一 奥 
星 泵 业 有 限 公司 等 36 家 企业 颁 
发 了 机 械 工业 节能 机 电 设备 ( 产 
品 ) 证 书 。 

2 日 中 国 机 械 工 业 联 合 
会 在 北京 对 由 杭州 杭 氧 股份 有 
限 公司 自主 研发 的 6 万 m/h 等 
级 内 压缩 空 分 装置 进行 技术 成 
果 鉴 定 。 通 过 对 杭州 杭 氧 股份 
有 限 公司 自主 研发 的 大 唐国 际 
发 电 有 限 公 司 58 000m’/h 内 压 
缩 空 分 设备 的 各 项 性 能 进行 现 
场 测 试 和 逐一 讨论 验收 ,鉴定 委 
员 会 认为 ,杭州 杭 氧 股份 有 限 公 
司 在 国内 率先 研制 成 功 的 6 万 
m/h 等 级 内 压缩 空 分 装置 , 技 
术 性 能 满足 用 户 使 用 要 求 ,达到 
了 国际 同类 装置 先进 水 平 , 并 决 
定向 全 国 石化 .化工 .钢铁 .电力 
等 行业 推广 这 一 产品 。 这 表明 
我 国 已 跻身 国际 大 型 空 分 装置 
技术 开发 的 前 列 。 杭 州 杭 氧 股 
份 有 限 公司 研制 成 功 6 万 m/h 
等 级 内 压缩 空 分 设备 ,填补 了 我 
国 在 这 一 领域 的 空白 。6 万 me/ 
h 等 级 内 压缩 空 分 设备 的 国产 
化 ;为 推动 我 国 空 分 设备 行业 上 
质量 、 上 水 平 上 等 级 ,提高 我 国 


”重大 技术 装备 的 整体 水 平 起 到 


了 积极 的 作用 。 

24 A 沈 鼓 集团 往复 机 事 
业 部 最 新 研制 的 4M125 (50) 产 
品 ,三 内 试车 一 次 成 功 ,宣告 国 


产 化 最 大 型 “升级 版 "大 推力 往 
复 机 诞生 。 试 车 检验 数据 表明 ， 
主轴 瓦 温度 、 活 塞 杆 温度 、 活 赛 
杆 跳动 .机 身 震 动 和 气缸 震动 指 
标 等 完全 符合 检验 标准 。 

27 日 ”科技 部 组 织 专家 在 
合肥 对 依托 合肥 通用 机 械 人 研究 
院 建 设 的 压缩 机 技术 国家 重点 
实验 室 建 设计 划 进 行 了 可 行 性 
论证 。 科 技 部 基础 研究 司 .安徽 
省 科技 厅 有 关 人 负责 同志 以 及 依 
托 单位 的 领导 和 实验 室 工作 人 
员 参 加 了 会 议 。 专 家 组 听取 了 
实验 室 主 任 的 建设 计划 报告 , 现 
以 压缩 机 技术 为 研究 方向 ,以 压 
缩 机 设计 基础 .寿命 与 可 靠 性 技 
术 、 节 能 减 排 技术 、 新 产品 开发 
为 重点 研究 内 容 , 研究 方向 明 
确 , 定 位 准确 ,实验 室 建设 计划 
合理 可 行 ,一致 同意 通过 该 实验 
室 的 建设 计划 ,同时 建议 实验 室 
充分 利用 依托 单位 现 有 各 种 资 
源 , 加 强人 才 队 伍 建 设 , 紧密 结 
合 我 国 压 缩 机 工业 发 展现 状 开 
展 研 究 工 作 。 压 缩 机 技术 涉及 
石化 .制冷 .动力 .国防 等 多 个 工 
业 领 域 ,压缩 机 技术 国家 重点 实 
验 室 的 建设 将 在 我 国 相关 领域 
的 节能 减 排 方面 发 挥 重 要 的 
作用 。 

28 日 沈阳 鼓风机 和 集团 有 
限 公司 举行 沈阳 鼓风机 集团 股 
(yA BRAS Bl GK H 2010 年 
第 一 次 临时 股东 大 会 。 选 举 产 
生 了 新 一 届 董 事 会 .监事 会 及 高 
层 管理 者 。 这 是 沈阳 鼓风机 集 


团 有 限 公 司 发 展 史 上 又 一 个 里 
程 碑 ,标志 着 沈阳 鼓风机 集团 有 
限 公司 整体 改制 到 上 了 一 个 新 
台阶 。 

29 日 沈阳 玖 风机 集团 股 
份 有 限 公 司 为 中 石化 长 岭 分 公 
司 提供 的 国内 首 台 4M125 (50) 
大 型 新 氧 压缩 机 通过 出 厂 验 收 。 
4M125 产品 填补 了 国内 空白 , 达 
到 国际 先进 水 平 ,节省 了 大 量 外 
汇 , 具 有 显著 的 经 济 效益 和 社会 
效益 。 

29 日 ~11 月 1 日 中 国 通 
用 机 械 工 业 协 会 风机 分 会 在 西 
安 召 开 了 第 七 届 会 员 大 会 ,158 


”名 代表 出 席 了 会 议 。 中 国 通用 


机 械 工 业 协 会 隐 永 滨 会 长 .国家 
能 源 局 能 源 节 约 和 科技 装备 司 
黄 柄 副 司 长 .中 国 通用 机 械 工 业 
协会 张 雨 豹 秘书 长 亲临 大 会 ,就 
当前 装备 制造 业 暨 通用 机 械 工 
业 面临 形势 和 发 展 趋势 分 别 做 
了 专题 报告 和 重要 讲话 。 大 会 
由 副 理 事 长 .上海 鼓 风机 厂 有 限 
公司 总 经 理 丛 精 毅 主持 , 副 理 事 
长 .重庆 通用 工业 (集团 ) 有限 责 
任 公 司 总 经 理 刘 永 刚 致 开幕 词 ; 
理事 长 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 
限 公司 董 事 长 苏 永 强 作 了 题 为 
“ 面 对 新 形势 .迎接 新 挑战 .努力 
实现 中 国 风机 工业 的 可 持续 发 
展 ” 的 工作 报告 ,总 结 了 中 国 通 
用 机 械 工 业 协会 风机 分 会 两 年 
来 的 工作 ,对 协会 下 一 步 工 作 提 
出 具体 要 求 ; 副 理事 长 .四 平 鼓 
风机 股份 有 限 公 司 董事 长 施 云 
蛟 宜 读 了 财务 审计 报告 ;机 械 工 





大 事 记 


业 风 机 制造 联营 公司 总 经 理 邻 
方 霖 宣布 了 “第 五 届 中 国 国 际 流 
体 展 风机 分 会 产品 参展 评比 获 
ee”, Se BIL T 
《章程 》 等 规章 管理 制度 的 修订 
和 七 届 理 事 会 候选 理事 的 推荐 
情况 。 按 照 4《 章 程 》 的 规定 ,进行 


“了 第 七 届 理 事 会 的 换届 选举 ; 召 


开 了 第 七 届 理 事 会 第 一 次 全 体 
会 议 ,审议 通过 了 10 家 单位 为 
第 16 批 新 会 员 , 讨论 通过 了 7 
家 企业 退会 .除名 等 事宜 。 会 土 
发 布 了 沈阳 鼓风机 研究 所 与 清 
华 大 学 联合 开发 的 通风 机 新 产 
品 ,邀请 有 关 专 家 做 了 通风 机 市 
场 与 技术 发 展 趋势 报告 .通风 机 
节能 技术 现状 及 发 展 前 景 报告 ， 
以 及 新 型 风机 系列 开发 应 用 、 高 
效能 风机 现代 设计 方法 应 用 、 风 
机 转子 平衡 与 故障 分 析 的 讲座 。 
在 分 组 讨论 中 ,全 体 代表 对 大 会 
工作 报告 给 予 了 充分 肯定 ,并 一 
致 通过 了 “章程 ” “组织 工作 条 
例 ” “会 员 人 会 条 件 审批 程序 ”、 
“经 费 管理 办 法 ”的 修订 。 同 时 
对 风机 分 会 如 何 适 应 新 时 期 发 
展 的 需要 ,不 断 加 强 完 善 协会 的 
工作 提出 了 相关 的 建议 。 经 过 
与 会 全 体 代 表 的 共同 努力 ,圆满 
完成 了 大 会 的 各 项 议程 。 理 事 
长 苏 永 强 做 了 大 会 总 结 ,希望 风 
机 分 会 在 大 家 的 共同 努力 下 , 真 
正 办 成 行业 厂 之 家 ,企业 家 之 
家 ; 开创 会 员 单 位 之 间 互 帮 互 
进 、 竞 合共 说 的 良好 局 面 。 会 后 
全 体 代 表 参 观 了 陕西 鼓风机 ( 集 
团 ) 有 限 公 司 。 
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3 日 上海 电力 修造 总 三 有 
限 公司 在 厂区 举行 了 “AP1000 
核电 站 常规 岛 给 水 有 泵 组 成 套 供 
货 芭 国 产 化 前 置 俏 完工 典礼 ”。 
该 给 水 有 泵 组 成 套 供 货 和 前 置 泵 
国产 化 研制 采用 消化 吸收 引进 
技术 和 自主 开发 相 结合 ,依托 出 
东海 阳 核 电站 一 期 工程 2 x 
1250MW e 级 压 水 堆 核 电机 组 。 

3~6 日 第 五 届 全 国 压 缩 
机 标准 化 技术 委员 会 成 立 大 会 
既 五 届 一 次 会 议 在 浙江 省 玉环 
县 召开 。 中 国 机 械 工 业 联 合 会 
标准 工作 部 谭 湘 宁 处 长 .浙江 省 
玉环 县 人 民政 府 章 勇 副 县 长 及 
压缩 机 标准 化 技术 委员 会 的 委 
员 秘书 处 成 员 , 各 标准 起 草 单 
位 ,压缩 机 行业 的 相关 企业 的 代 
RHET ZK AMTAKA 
读 了 国家 标准 化 管理 委员 会 “ 关 
于 批准 成 立 第 五 届 全 国 压缩 机 
标准 化 技术 委员 会 ”的 批文 , 问 
到 会 的 36 名 委员 颁发 了 聘书 ， 
并 就 标准 化 在 我 国 目前 的 战略 
地 位 做 了 阐述 ,对 标准 化 技术 委 
员 会 的 工作 提出 了 责任 感 、 程 序 
化 .创新 性 的 要 求 ,祝愿 第 五 届 
压缩 机 标 委 会 能 取得 更 多 的 突 
破 和 更 大 的 成 就 。 第 四 届 第 五 
届 压 缩 机 标准 化 技术 委员 会 副 
主任 委员 宋 云 受 压缩 机 标准 化 
技术 委员 会 的 委托 宣读 了 压缩 
机 标准 化 技术 委员 会 五 年 来 的 
工作 总 结 ,就 压缩 机 标准 化 技术 
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委员 会 的 组 织 建设 压缩 机 标准 
制 修订 情况 .压缩 机 标准 体系 建 
设 标准 复审 工作 、 净 化 分 标 委 
会 的 筹建 与 成 立 ,对口 的 ISO 标 
准 工作 ,标准 的 咨询 服务 工作 等 
方面 做 了 全 面 的 回顾 和 总 结 。 
压缩 机 标准 化 技术 委员 会 秘书 
长 陈 放 就 压缩 机 标准 化 技术 委 
员 会 的 章程 .秘书 处 工作 细则 的 
修改 情况 向 与 会 委员 做 了 介绍 ， 
强调 今后 压缩 机 标准 化 技术 委 
员 会 的 工作 将 按 程序 化 .制度 化 
的 方式 规范 地 开展 ,同时 就 压缩 
机 标准 化 技术 委员 会 近年 计划 
制 修订 的 标准 项 目 向 与 会 代表 
做 了 介绍 。 会 议 还 审查 了 往复 
活塞 压缩 机 零 部 件 等 13 项 机 械 
行业 标准 ,并 在 充分 协调 统一 的 
基础 上 一 致 同意 通过 上 述 13 项 
标准 。 会 议 期 间 , 组 织 代表 参观 
了 台州 环 天 机 械 有 限 公司 。 

12 日 “上海 阿 波 罗 机 械 股 
份 有 限 公 司 与 中 广 核 工程 有 限 
公司 举办 了 核 二 级 安全 壳 喷 淋 
泵 .低压 安 注 泵 联合 研发 签字 
仪式 。 

12~14 日 2010 年 通用 机 
械 行业 统计 信息 工作 大 会 在 长 
沙市 召开 ,来 自行 业 会 员 企业 95 
位 代表 参加 了 会 议 ,会 议 由 中 国 
通用 机 械 工业 协会 副 理 事 长 兼 
秘书 长 张 雨 豹 主持。 会 议 还 特 
别 邀 请 了 中 国 机 械 工业 联合 会 
统计 信息 部 赵 新 敏 主任 做 了 “ 当 
前 机 械 工业 经 济 运行 的 情况 分 
析 及 中 国 机 械 工业 :十 一 五 ' 规 
划 目 标 完成 情况 ”的 报告 ,介绍 


了 2011 年 国家 统计 局 制度 变化 


情况 及 具体 要 求 。 中 国 通用 机 


械 工 业 协 会 副 秘 书 长 钱 家 祥 做 
了 “关于 对 统计 工作 的 认识 和 
“十 二 五 "形势 认识 的 报告 ”"。 中 
国 通用 机 械 工业 协 会 信息 与 企 
业 管 理 部 主任 李 多 英 就 2010 年 
行业 统计 信息 工作 做 了 总 结 ,并 
对 2011 年 行业 统计 信息 工作 做 
了 布置 。 中 国 通用 机 械 工 业 协 
会 信息 与 企业 管理 部 刘 妍 宣读 
了 中 通 协 [2010]27 S “RFR 
彰 2010 年 度 通用 机 械 行 业 统 计 
工作 先进 工作 者 的 通报 ”, 大 会 
对 2010 年 统计 工作 先进 工作 者 
进行 了 表彰 。 最 后 ,中 国 通用 机 . 
械 工 业 协 会 副 理 事 长 兼 秘书 长 
张 雨 豹 做 了 总 结 讲话 并 对 行业 
统计 信息 工作 提出 了 要 求 。 

13 H 沈阳 鼓风机 集团 股 
份 有 限 公 司 获 “新 中 国 60 年 企 
业 精 神 60 FE” 称号 。 

13~14 A KARAPE 
团 ) 有 限 公司 董事 长 印 建 安 一 行 
参加 了 联想 投资 有 限 公 司 在 北 
京 组 织 的 CEO CLUB 第 十 次 活 
动 , 并 作为 喜 宾 与 联想 控股 有 限 
公司 董事 长 柳传志 .联想 投资 有 
限 公 司 董事 长 朱 立 南 .北京 大 学 
国家 发 展 研究 院 院 长 周 其 仁 共 
同 探讨 了 中 国 成 长 期 企业 的 发 
展 之 道 。 

16~17 E 全国 机 械 工 业 
科技 大 会 在 北京 召开 。 中 共 中 
央 政 治 局 委员 ,国务 院 副 总 理 张 
德江 ,全 国政 协 副 主 席 、 科 学 技 
术 部 部 长 万 钢 分 别 发 来 贺信 ,对 


会 议 的 召开 表示 祝贺 。 全 国政 
协 委员 中国 机 械 工业 联合 会 会 
长 王 瑞祥 在 会 上 作 了 题 为 “坚持 
科学 发 展 ”为 建设 装备 制造 业 
强国 而 奋斗 ”的 讲话 , 总结 了 机 
械 行业 科技 创新 取得 的 优异 成 
绩 , 提 出 了 “十 二 五 ”机 械 工 业 科 
技工 作 的 目标 、 任 务 和 工作 措 
施 。 会 上 ,颁发 了 2010 年 度 中 
国 机 械 工 业 科学 技术 奖 特等 奖 
和 一 等 奖 ,并 向 机 械 工 业 工 程 
(技术 ) 研究 中 心 和 重点 (工程 ) 
实验 室 以 及 机 械 行业 产业 集群 
区 域 授 牌 。 会 议 期 间 ,还 召开 了 
全 国 机 械 工业 科技 大 会 “绿色 制 
RAR” 论坛 、 机 械 工业 "十 二 
五 "重大 技术 装备 专项 交流 会 、 
机 械 工业 品牌 推荐 与 区 域 经 济 
发 展 专题 研讨 会 。 国 家 科技 部 、 
工业 和 信息 化 部 、 国 务 院 国 有 资 
产 监督 管理 委员 会 .国家 质量 监 
督 检验 检疫 总 局 .国家 标准 化 管 
理 委 员 会 等 相关 部 门 领 导 , 中 国 
机 械 工 业 联合 会 各 专业 协会 .学 
会 ,各 省 市 区 .计划 单列 市 机 械 、 
汽车 行业 办 公 室 及 协会 主要 负 
责 人 ,机 械 行业 工程 中 心 、 实 验 
室 .质量 监督 检验 检疫 机 构 、 标 
准 化 管理 委员 会 负责 人 ,科技 奖 
获奖 单位 、 重 大 装备 有 关 企 业 、 
产业 集群 区 域 的 代表 等 300 余 
人 出 席 了 会 议 。 

18 日 湖北 省 风机 厂 有 限 
公司 隆重 举行 "风机 发 展 论坛 暨 
湖北 省 风机 三 有 限 公司 战略 研 
讨 会 ” 。 公 司 广 邀 风机 行业 知名 
专家 和 教授 ,为 公司 未 来 五 年 发 


展 问 诊 把 脉 , 提供 宝贵 的 信息 

20 日” 中国 通 用 机 械 研 究 
院 有 限 公 司 揭牌 暨 合肥 通用 机 
械 研究 院 与 安徽 省 国有 资产 运 
营 有 限 公 司 战略 重组 签约 仪式 
在 合肥 稳 香 楼 宾馆 举行 。 合 肥 
通用 机 械 人 研究 院 经 过 50 多 年 来 
的 发 展 ,已 成 为 集 科 研 开 发 、 工 
程 承 包 .产品 制造 、 技 术 服 务 和 
职业 教育 为 一 体 的 高 新 技术 企 
业 , 拥 有 1 个 国家 工程 技术 研究 
中 心 .1 个 国家 重点 实验 室 、3 个 
国家 检测 中 心 、1 个 国际 标准 化 
技术 组 织 , 是 10 个 国家 标准 化 
技术 委员 会 .20 多 个 一 、 二 级 行 
业 协 会 和 学 会 秘书 处 挂靠 单位 ， 
已 取得 2 500 多 项 科技 成 果 应 用 
于 国民 经 济 发 展 。 

22~26 日 国家 能 源 局 在 
北京 主持 召开 了 超 ( 超 ) 临 界 火 
电机 组 关键 阀门 国产 化 第 一 次 
工作 会 议 。 国 家 能 源 局 .中国 机 
械 工业 联合 会 .中国 通用 机 械 工 
业 协 会 阀门 分 会 .阀门 用 户 单 
位 .火电 设备 主机 厂 、 火 电站 建 
设 项 目 设计 单位 及 阀门 制造 企 
业 70 多 人 出 席 了 会 议 。 会 议 讨 
论 了 已 有 业绩 赔 门 的 订货 意向 
和 攻关 阀门 产品 的 联合 研发 事 
宜 。 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 阅 
门 分 会 秘书 长 宋 银 立 和 阀门 分 
会 专家 委 副 主任 李 学 忱 分 别 介 
绍 了 行业 现状 和 超 ( 超 ) 临界 火 
电机 组 关键 阀门 国产 化 攻关 方 
案 及 火电 高 端 阀门 已 有 业绩 。 
会 议 还 明确 安排 了 推进 超 ( 超 ) 


大 事 记 


临界 火电 机 组 关键 阀门 国产 化 
的 步骤 和 时 间 计 划 , 国 家 能 源 局 
Eth EPL LRA Ah 
门 协会 负责 组 织 制造 企业 和 设 
计 院 及 用 户 单位 开展 联合 攻关 ， 
并 协调 已 有 业绩 阀门 产品 的 招 
标 工作 。 

26 日 中国 石油 化 工 股份 
有 限 公司 与 沈阳 鼓风机 集团 股 
份 有 限 公 司 签订 5 年 战略 合作 
协议 ,双方 战略 合作 进入 新 的 发 
展 阶 段 。 

x ”中国 石油 化 工 股 份 有 
限 公司 与 西安 陕 鼓 动力 股份 有 
限 公司 在 北京 举行 了 “中 国 石化 
战略 供应 商会 议 既 战略 合作 协 
议 签字 仪式 ”。 此 次 西安 陕 鼓动 
力 股 份 有 限 公司 与 中 国 石油 化 
工 股 份 有 限 公 司 签订 "战略 供应 
商 合作 协议 ” ,标志 着 陕西 玖 风 
机 (集团 ) 有 限 公 司 和 中 国 石油 
化 工 股份 有 限 公 司 的 合作 进入 
到 一 个 全 新 的 阶段 。 双 方 在 资 
源 与 市 场合 作 、 技 术 合 作 、 信 息 
合作 .商务 及 物流 方面 达成 了 长 
期 合作 关系 。 | 

29 日 ”在 中 国 科 学 技术 协 
会 .国家 发 展 和 改革 委员 会 、 科 
学 技术 部 .国务院 国有 资产 监督 
管理 委员 会 共同 组 织 的 全 国 “ 讲 
理想 、 比 贡献 ”活动 评比 中 ,沈阳 
six AVL SS A AR A BR Zs] BFL 
级 高 级 工程 师 张 立 .江苏 金 通 灵 
股份 有 限 公 司 常务 副 总 裁 徐 焕 
俊 荣获 2009 ~ 2010 年 度 全 国 
“讲理 想 . 比 贡 献 " 活动 科技 标兵 
荣誉 称号 。 
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中 国 通用 机 械 工业 年 监 


xo 经 中 国 机 械 工业 质量 
管理 协会 评审 ,西安 陕 辟 动力 股 
份 有 限 公 司 . 泰 星 减速 机 股份 有 
限 公司 等 7 家 企业 用 获 2010 年 
全 国 机 械 工业 质量 奖 。 


12 月 


2 日 沈阳 鼓风机 集团 股份 
有 限 公司 为 江苏 海伦 化 学 有 限 
公司 研制 的 首 台 国产 化 大 型 
PTA 机 组 机 械 运 转 及 气动 性 能 
试验 获得 成 功 ,创造 了 多 项 “ 沈 
ZR” o 

14 日 ”在 中 国 科 学 技术 协 
会 组 织 开 展 的 “全 国 优秀 科技 工 
作者 ”评比 活动 中 ,沈阳 鼓风机 
集团 股份 有 限 公 司 教授 级 高 工 
FRARI ZEAE RH TE 
者 "来 誉 称号 。 

14-15 日 中 国 通用 机 械 
工业 协会 风机 分 会 第 16 批 新 会 
员 会 议 在 沈阳 召开 。 包 头 市 田 
力 环 发 机 电 有 限 公 司 、 上 海 诺 地 
乐 通用 设备 制造 有 限 公 司 、 阿 特 
拉 斯 .科普 柯 ( 上海 ) 贸易 有 限 
公司 浙江 金盾 风机 风 冷 设备 有 
限 公 司 、 浙 江 绿 源 风 机 有 限 公 
司 、 上 虞 市 贝斯 特 风机 有 限 公 
司 .山东 格 瑞 德 集团 有 限 公 司 、 
山东 兆 博 科 鸿 风机 有 限 公 司 .四 
川 省 川西 风机 有 限 公 司 、 南 方 风 
机 股份 有 限 公 司 10 家 新 会 员 单 
位 的 领导 及 中 国 通用 机 械 工业 
协会 风机 分 会 秘书 处 共 18 名 代 
表 参 加 了 会 议 。 风 机 分 会 秘书 
KERES LU ,强调 了 协会 
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工作 要 充分 发 挥 桥梁 、 纽 带 作 
用 ,为 企业 搭建 密切 联系 的 平 
台 ,认真 做 好 "双向 服务 "工作 。 
风机 分 会 秘书 处 介绍 了 风机 行 
业 发 展 概况 及 风机 分 会 的 主要 
工作 ,并 向 新 会 员 颁 发 了 会 员 证 
书 。 会 议 期 间 全 体 代 表 进 行 了 
座谈 ,并 参观 了 沈阳 鼓风机 集团 
股份 有 限 公司 。 

14~17 日 分 离 机 械 标准 
审查 会 议 在 山东 德州 召开 。 审 
查 的 标准 有 《离心 机 转 鼓 强度 设 
计 规 范 》,《 离 心机、 分 离 机 转 鼓 
平衡 技术 规范 》,《 带 式 过 滤 机 
无 纺 布 滤 带 》,《 分 离 机 械 用 离心 
和 钴 造 不 锈 钢 简 体 》,《 可 控 排 潭 式 
碟 式 分 离 机 》 《螺旋 印 料 离心 机 
用 差 速 器 性 能 测试 方法 》, 《水平 
囊 式 真空 过 滤 机 》,《 朋 式 压 滤 机 
和 板 框 压 滤 机 型 式 与 基本 参数 、 
技术 条 件 滤 板 .隔膜 滤 板 》《 液 
体 过 滤 用 伐 式 过 滤器 》 和 《 圆 盘 
加 压 过 滤 机 》。 参 加 审查 会 的 标 
准 起 草 单位 有 景 津 压 滤 机 集团 
有 限 公 司 、 合 肥 通 用 机 械 研 究 
院 ,天津 大 学 .四 川 大 学 BRP 
船 荣 铀 机 有 限 公 司 .浙江 轻 机 实 
业 有 限 公 司 .南京 中 船 绿洲 机 器 
有 限 公 司 . 海 申 机 电 总 厂 ` 大连 
华 隆 滤 布 有 限 公司 、 四 川 维 珍 石 
化 装备 有 限 公 司 、 苏 州 优 耐 特 机 
械 有 限 公 司 、 核 工业 烟台 同 兴 实 
业 有 限 公 司 .湖州 核 华 机 械 有 限 
公司 .石家庄 工大 化 工 设 备 有 限 
公司 .石家庄 新 生机 械 厂 、 杭 州 
兴 源 过 滤 机 技术 股份 有 限 公 司 、 
杭州 防腐 设备 有 限 公司 .衡水 海 


江 压 滤 机 集团 有 限 公 司 .杭州 由 
特 过 滤 机 有 限 公 司 .浙江 建华 集 
团 过 滤 机 有 限 公司 、 莱 芜 煤 矿 机 
械 有 限 公 司 和 飞 潮 ( 无 锡 ) 过 滤 
技术 有 限 人 公司。 中国 通用 机 械 
TEPSI SK WEKKE 
出 席 了 会 议 , 并 就 行业 标准 化 工 
作 , 行 业 “ 十 二 五 ”发 展 规 划 要 点 
和 协会 行业 工作 作 了 讲话 。 会 
议 期 间 考察 了 景 津 压 滤 机 集团 
有 限 公司 。 

14~25 日 ”中国 通 用 机 械 
工业 协会 阀门 分 会 组 织 有 关 效 
门 制造 企业 分 别 在 北京 南京、 
重庆 和 郑州 等 地 参加 了 1 000 
MW 超 ( 超 ) th FRX FB HLH OR È 
阀门 国产 化 第 二 阶段 工作 协调 
会 议 ,针对 江苏 华能 南通 电厂 、 
江苏 国电 南通 电厂 .江苏 华电 名 
FEJ .河南 大 唐 三 门 峡 电 广 、 
重庆 中 电 投 合川 双 槐 电厂 和 河 
南华 润 焦 作 龙 源 电厂 示范 工程 
项 目 进 行 了 研讨 和 对 接 , 讨论 并 
确定 第 一 类 阀门 采购 清单 ,讨论 
协商 了 第 二 类 阀门 联合 研发 项 
目 和 联合 研发 协议 草案 ; 主机 
厂 \ 设 计 院 和 业主 单位 整理 并 提 
供 了 第 一 类 阀门 清单 和 第 二 类 
相关 阀门 技术 规格 书 。 哈 尔 滨 
电气 集团 公司 上海 电 气 集 团 股 
份 有 限 公 司 和 东方 电气 集团 有 
限 公司 ,华东 电力 设计 院 、 西 南 
电力 设计 院 、 华 北 电 力 设 计 院 、 
河南 电力 设计 院 和 江苏 电力 设 
iT GG, KEK re ST A BR ZS ad 
Wey E SE A Pe AIR ee FEL Sh HB) A BR 
公司 Tey Ba I St teh TA RA 


Fi) PRD BY Be SE MY BE A BR 
公司 BABAR UIT] Se A Zs] 
PERII ARAR A R R 
门 有 限 公 司 的 领导 和 技术 负责 
人 参加 了 会 议 。 国 家 能 源 局 科 
技 装 备 司 有 关 领 导 和 中 国 通用 
机 械 工业 协会 阀门 分 会 秘书 长 
RELI. .阀门 分 会 专家 委 副 主任 
李 学 忱 高 级 工程 师 等 参加 了 
会 议 。 

17 日 ARAW R) 
有 限 公司 首 台 丙 烯 压缩 机 及 制 
冷 装置 在 重庆 万 盛 煤 化 有 限 页 
任 公司 首次 试车 成 功 ,该 装置 各 
项 工艺 指标 均 达 到 设计 要 求 。 
丙烯 制冷 装置 的 成 功 运 行 创造 
了 陕西 总 风机 (集团 ) 有 限 公 司 
的 三 个 第 一 次 :第 一 次 进入 工业 
制冷 压缩 机 领域 ,第 一 次 由 透 平 
企业 独立 承担 制冷 工艺 系统 设 
计 , 第 一 次 对 制冷 系统 全 套 设 备 


EAT iit FER. FER RA Be 
化 有 限 责任 公司 30 万 t 煤 制 甲 
醇 项 目 中 ,陕西 鼓风机 (集团 ) 有 
限 公 司 提供 了 最 关键 的 三 大 动 
力 设备 : 空 分 装置 .丙烯 制冷 08 
环 气压 缩 机 组 。 当 前 , 空 分 装置 
已 成 功 投 运 。 

23 日 ”沈阳 鼓风机 集团 股 
份 有 限 公 司 举行 首 台 国 产 化 年 
产 120 H t PTA 装置 工艺 空气 压 
缩 机 组 试车 见证 会 ,标志 着 PTA 
装置 用 压缩 机 和 膨胀 机 由 国外 
厂商 垄断 的 坚 冰 已 经 打破 ,实现 
了 “ 沈 鼓 制 造 ” 的 国产 人 化。 应邀 
出 席 见 证 会 的 中 国 机 械 工业 联 
Se BTU ATE PLR 
工业 联合 会 重大 技术 装备 办 副 
EEN KA ,江苏 苏 海 伦 石 化 有 
限 公 司 总 经 理 卞 惠 良 、 绍 兴 远 东 
石化 有 限 公 司 总 经 理 陈 金 良 、 中 
国 昆 仑 工程 公司 院 长 罗 文 德 . 中 





大 事 记 


国 石化 扬子 石油 化 工 有 限 公 司 
总 经 理 吴 勇 、 上 海 石油 化 工 股份 
有 限 公司 总 经 理 秦 俊 杰 、 中 国 石 
化 仪征 化 纤 股 份 有 限 公 司 总 经 
理 胡 茂 容 , 以 及 国内 外 同行 、 科 
研 院 所 等 20 余 家 单位 代表 ,对 
首 台 PTA 机 组 给 予 了 高 度 评价 。 

x ”石家庄 工大 化 工 设备 
有 限 公司 承 担 的 科技 部 科技 型 
中 小 企业 技术 创新 基金 重点 项 
目 “ 节 能 环保 型 超大 流量 盘 式 连 
续 干 燥 装置 "通过 验收 ,验收 会 
议 由 国家 科技 部 创新 基金 管理 
中 心 监理 处 处 长 夏 卫 东 主持 。 

31 日 湖北 双 剑 鼓风机 制 
造 有 限 公 司 武汉 研发 中 心 从 汉 
口 宝 丰 路 宝 丰 时 代 大 厦 迁 至 武 
昌 武 汉 大 学 科技 园 ,完成 了 研发 
中 心 向 文化 .科技 、 研 发 与 行政 
中 心 转移 。 
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工业 和 信息 化 部 节能 机 电 设备 (产品 ) 推 荐 目录 (第 二 批 ) ( 摘 选 ) 
气体 净化 设备 行业 调研 报告 
2010 第 五 届 中 国 国际 流体 机 械 展 览 会 简介 





附录 


”工业 和 信息 化 部 节能 机 电 设备 (产品 ) 


推荐 目录 (第 二 批 )( 摘 选 ) 


设备 名 称 主要 技术 参数 适用 范围 执行 标准 


压缩 机 


— FFA MR 
油 螺杆 空气 


压缩 机 


| LG—30. 4/8 



















行业 标准 型 号 | 冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0. 8MPa, 
LGF—23. 2/8 公称 容积 流量 23. 2m’ /min , 驱动 电动 机 功 
率 132kW ,实测 容积 流量 22. 1m /min ,实测 
机 组 输入 比 功率 6. 49kW/ ( m’/min) 

冷却 方式 水 冷 ,额定 排 气 压力 0. 8MPa， 
公称 容积 流量 23. 2m /min, 驱动 电动 机 功 
率 132kW ,实测 容积 流量 23. 9m /min ,实测 
机 组 输入 比 功 率 6. 04kW/ (m/min) 

冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0.8MPa， 
公称 容积 流量 27. 6m? /min, 驱动 电动 机 功 
Z 160kW ,实测 容积 流量 29. 1m /min ,实测 
机 组 输入 比 功率 6. 28kW/(m /min) 

冷却 方式 水 冷 ,额定 排 气 压力 0.8MPa， 
公称 容积 流量 27. 6m /min , 驱动 电 动机 功 
率 160kW ,实测 容积 流量 29. Sm /min ,实测 
机 组 输入 比 功率 6. 32kW/(m /min) 

冷却 方式 水 冷 , 额 定 排 气 压力 0. 8MPa, 
公称 容积 流量 30. 4m /min, 驱动 电动 机 功 
率 18$kW ,实测 容积 流量 32. 2m /min ,实测 
机 组 输入 比 功率 6. 22kW/(m /min) 

冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0.8MPa， 
公称 容积 流量 30. 4m /min ,驱动 电动 机 功 
率 185kW ,实测 容积 流量 31. 3m /min ,实测 
机 组 输入 比 功率 6. 42kW/(m /min) 

冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0.7MPa， 
公称 容积 流量 10. 4m? /min, 驱动 电动 机 功 
率 55kW, 实 测 容积 流量 10.2m /min, 实测 
机 组 输入 比 功率 6. 52kW/(m /min) 


为 钢铁 .石化 、 电 
力 ,建筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 
动力 源 
为 钢铁 、 石 化 \ 电 
力 、 建 筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设 备 提供 
动力 源 
为 钢铁 、 石 化 、 电 
力 、 建 筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 
动力 源 
为 钢铁 、 石 化 . 电 
力 .建筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设 备 提 供 
动力 源 
为 钢铁 、 石 化 . 电 
力 .建筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设 备 提供 
动力 源 
为 钢铁 .石化 . 电 
J .建筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 
动力 源 
为 钢铁 .石化 、 电 
力 .建筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 
动力 源 


GB 19153—2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 

GB 19153—2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153 一 2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153 一 2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 
《容积 式 空 气压 缩 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 

GB 19153—2009 
《容积 式 空 气压 缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 

GB 19153—2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


















行业 标准 型 号 
LG—23. 2/8 





















行业 标准 型 号 
LGF—27. 6/8 


























行业 标准 型 号 
LG—27. 6/8 











行业 标准 型 号 



















行业 标准 型 号 
LGF—30. 4/8 
























行业 标准 型 号 
LGF—10. 4/7 






















行业 标准 型 号 | 冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0. 8MPa, 为 钢铁 .石化 . 电 | GB 19153 一 2009 
LGF—9. 6/8 公称 容积 流量 9. 6m*/min ,驱动 电动 机 功率 | 力 .建筑 及 纺织 等 行 《容积 式 空气 压缩 
55kW ,实测 容积 流量 10. 2m? /min, 实测 机 | 业 的 用 气 设备 提供 | 机 能 效 限定 值 及 能 

组 输入 比 功率 6. 66kW/ (m/min) 动力 源 效 等 级 》 
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行业 标准 型 号 | 冷却 方式 水 冷 ,额定 排 气压 力 0.7MPa， 
公称 容积 流量 10. 4m;/min, 驱动 电动 机 功 
率 55kW ,实测 容积 流量 10. 4m /min, 实测 
机 组 输入 比 功 率 6. 37k W/ (m/min) 

冷却 方式 水 冷 ,额定 排 气压 力 0. 8MPa, 
公称 容积 流量 9. 6m? /min ,驱动 电动 机 功率 
55kW ,实测 容积 流量 10. 1m /min, 实测 机 
组 输入 比 功 率 6. 63kW/(m /min) 

冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0.7MPa， 
公称 容积 流量 14. 1m’ /min, 驱动 电动 机 功 
率 75kW, 实 测 容积 流量 13. Sm /min, 实测 
机 组 输入 比 功率 6. 88kW/(m /min) 

冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0. 8MPa, 
公称 容积 流量 12. 8m /min, 驱动 电动 机 功 
率 75kW ,实测 容积 流量 12. Sm /min, 实测 
机 组 输入 比 功 率 7.30kWv(myvymin) 

冷却 方式 水 冷 , 额定 排 气压 力 0.7MPa， 
公称 容积 流量 14. 1m /min, 驱动 电动 机 功 
率 75kW ,实测 容积 流量 14. 6m /min, 实测 
机 组 输入 比 功 率 6. 42kW/(m /min) 

冷却 方式 水 冷 ,额定 排 气 压力 0. 8MPa, 
公称 容积 流量 12. 8m /min, 驱动 电动 机 功 
率 75kW ,实测 容积 流量 13. 1m /min, 实测 
机 组 输入 比 功 率 6. 87kW/(m /min) 

冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0. 8MPa， 
公称 容积 流量 40. 5m yymin ,驱动 电动 机 功 
R 250kW ,实测 容积 流量 45. 9m /min, 实 测 
机 组 输入 比 功率 6. 59kW/(m /min) 

冷却 方式 水 冷 ,额定 排 气 压力 0.8MPa， 
公称 容积 流量 40. Sm /min, 驱动 电动 机 功 
率 250kW ,实测 容积 流量 47. 0m /min, 实 测 
机 组 输入 比 功 率 6. 33kW/(m /min) 

冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0.7MPa， 
公称 容积 流量 3. 7m /min ,驱动 电动 机 功率 
22kW ,实测 容积 流量 4. 13m /min, 实测 机 
组 输入 比 功率 6. 78kW/(m /min) 

冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0. 8MPa， 
公称 容积 流量 3. 5m? /min ,驱动 电动 机 功率 
22kW ,实测 容积 流量 3.75m /min, 实测 机 
组 输入 比 功率 7. 82kW/( m/min) 
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LG—10. 4/7 


行业 标准 型 号 
LG—9. 6/8 


行业 标准 型 号 
LGF—14. 1/7 


行业 标准 型 号 
LGF—12. 8/8 


行业 标准 型 号 
LG—14. 1/7 


行业 标准 型 号 
LG—12. 8/8 


行业 标准 型 号 
LGF—40. 5/8 


行业 标准 型 号 
LG—40. 5/8 


行业 标准 型 号 
LGF—3. 7/7 


行业 标准 型 号 
LGF—3. 5/8 





为 钢铁 、 石 化 . 电 
力 、 建 筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 





为 钢铁 、 石 化 . 电 
力 、 建 筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 





为 钢铁 、 石 化 . 电 
力 .建筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设 备 提供 





为 钢铁 、 石 化 、 电 
ABH RGR SAT 
业 的 用 气 设备 提供 





为 钢铁 、 石 化 . 电 
力 、 建 筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设 备 提 供 





为 钢铁 、 石 化 、 电 
力 、 建 筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 





为 钢铁 、 石 化、 电 
力 、 建 筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 





为 钢铁 、 石 化 、 电 
力 ,建筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 





为 钢铁 .石化 、 电 
AER RAAB 
业 的 用 气 设备 提供 





为 钢铁 、 石 化 . 电 
力 ,建筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 








( 续 ) 
执行 标准 
GB 19153—2009 


《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


CA RAK 2 AT 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


《容积 式 空 气压 缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


(8 ARK 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153 一 2009 


《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


《容积 式 空 气压 缩 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


(RASAK 
机 人 能效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


《容积 式 空 气压 缩 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


附录 


( 续 ) 

行业 标准 型 号 | 冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0.7MPa, | .为 钢铁 、 石化. 电 | GB 19153 一 2009 
公称 容积 流量 6. Sm /min ,驱动 电动 机 功率 | 力 \、 建 筑 及 纺织 等 行 《容积 式 空气 压缩 
37kW ,实测 容积 流量 6. 40m’ /min, 实测 机 | 业 的 用 气 设备 提供 | 机 能 效 限定 值 及 能 

组 输入 比 功率 7. 14kW/ (m/min) 动力 源 效 等 级 》 
行业 标准 型 号 | ”冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0.8MPa, | ”为 钢铁 .石化 . 电 | CB 19153 一 2009 
LGF 一 6. 2/8 公称 容积 流量 6. 2m /min ,驱动 电 动机 功率 | 力 、 建 筑 及 纺织 等 行 《容积 式 空气 压缩 
37kW ,实测 容积 流量 6. 24m? /min, 实测 机 | 业 的 用 气 设备 提供 | 机 能 效 限 定 值 及 能 

组 输入 比 功率 7. 46kW/(m?/min) 动力 源 效 等 级 》 
行业 标准 型 号 | 冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0.8MPa,| 适用 于 含油 无 严 | GB 19153 一 2009 
LGF I 20 一 10/ | 公称 容积 流量 10m /min, 排 气 压力 | 格 要求 的 动力 设备 ; CARAS 
8—D 0. 8MPa, 轴 功率 64kW, 实测 容积 流量 | 为 工地 和 和 矿山 的 掘 | 机 能 效 限 定 值 及 能 

10.4m /min, 实测 机 组 输入 比 功 率 进 和 锚 喷 支 护 等 作 效 等 级 》 

7. 22kW/(m?/min) 业 提 供 气 源 

行业 标准 型 号 | ”容积 流量 3m' /min , 排 气 压力 0.8MPa, 实 | 广泛 应 用 于 石油 | GB 19153 一 2009 
LG—3/8G 测 机 组 输入 比 功率 8.0kWv(m:vmin) 化 工 \ 冶 金 . 矿 山 . 电 |《 容 积 式 空 气压 缩 
力 ,机械 制造 及 国防 | 机 能 效 限 定 值 及 能 

军工 等 领域 效 等 级 》 
行业 标准 型 号 | ”容积 流量 3. 6m /min, 排 气压 力 0.8MPa, | 广泛 应 用 于 石油 | GB 19153 一 2009 
LG—3. 6/8 实测 机 组 输入 比 功率 7.53kW/(m/min) | 化工. 冶金 .矿山 . 电 |《 容 积 式 空气 压缩 
Wi OL. Oi A, BE | 机 能 效 限定 值 及 能 

药 、 机 械 制 造 及 国防 | 效 等 级 》 


军工 等 领域 
广泛 应 用 于 石油 
化 工 , 冶 金 . 矿 山 、 电 
AME BAB 
药 . 机 械 制造 及 国防 
军工 等 领域 
广泛 应 用 于 石油 
化 工 \ 治 金 . 矿 山 . 电 
| 力 、 机 车 ,纺织 、 医 
药 , 机 械 制造 及 国防 
军工 等 领域 
广泛 应 用 于 石油 
化 工 , 冶 金 .矿山 、 电 
AM, GRE 
药 .机 械 制造 及 国防 
军工 等 领域 
广泛 应 用 于 石油 
化 工 \ 治 金 .矿山 \ 电 
AME, BRB 
药 . 机 械 制造 及 国防 
军工 等 领域 


行业 标准 型 号 
LG 一 4. 8/8 


GB 19153 一 2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 


容积 流量 4. 8m /min, 排 气压 力 0.8MPa， 
实测 机 组 输入 比 功率 7.71kW/ (m/min) 


行业 标准 型 号 
LG—6/8 


GB 19153—2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


容积 流量 6m /min, 排 气压 力 0. 8MPa, 实 
测 机 组 输入 比 功率 7. 56kW/ (m/min) 


行业 标准 型 号 
LG—7. 2/8G 


GB 19153—2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


容积 流量 7m /min, 排 气压 力 0.8MPa , 实 
测 机 组 输入 比 功率 7. 89kW/(m /min) 


行业 标准 型 号 
LG—13/8 


GB 19153—2009 
《容积 式 空 气压 缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


容积 流量 13m /min, 排 气压 力 0. 8MPa, 
实测 机 组 输入 比 功率 7. 09kW/ (m/min) 
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行业 标准 型 号 
LG—16/8G 


行业 标准 型 号 
LG—35/8 


行业 标准 型 号 
LGF—13/8 


行业 标准 型 号 
LGF—3. 5/8 


行业 标准 型 号 
LGF—6. 3/8) 


行业 标准 型 号 
LGFD—30/7 


行业 标准 型 号 
LGFD—40/7 


行业 标准 型 号 
LGF—3. 5/8 


行业 标准 型 号 
LGF—6. 2/8 


行业 标准 型 号 
LGF—9. 6/8 


设备 名 称 主要 技术 参数 适用 范围 
容积 流量 16m*/min, 排 气压 力 0. 8MPa, 
实测 机 组 输入 比 功率 7.2kW/ (m/min) 


容积 流量 35m /min, 排 气压 力 0. 8MPa, 
实测 机 组 输入 比 功率 6. 38kW/(m /min) 


冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 13m /min, 排 气 
压力 0.8MPa, 和 额定 功率 75kW ,实测 容积 流 
量 12.4m /min, 实测 机 组 输入 比 功 率 
7. 09kW/ (m /min) 

冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 3. Sm /min, 排 
AJEJ 0.8MPa, 额 定 功 率 22kW ,实测 容积 
流量 3. 42m /min, 实测 机 组 输入 比 功 率 
8. 06kW/ (m/min) 

冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 6. 3m /min, 排 
气压 力 0.8MPa ,额定 功率 37kW, 实 测 容 积 
流量 6.2m /min, 实测 机 组 输入 比 功率 
7.33kW/(m’ /min) 

冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 31. 1m /min , 排 
气压 力 0.7MPa ,额定 功率 160kW ,实测 容 
积 流量 31. 3m /min, 实测 机 组 输入 比 功率 
6. 64kW/ ( m°/min) | | 

冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 41. Sm /min, HE 
气压 力 0.7MPa ,额定 功率 200kW ,实测 容 
积 流量 40.9m /min, 实测 机 组 输入 比 功率 
5.98kW/(m /min) 

冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气压 力 0. 8MPa, 
公称 容积 流量 3. 5m /min ,驱动 电 动机 功率 
22kW ,实测 容积 流量 3. 66m /min, 实测 机 
组 输入 比 功率 8. 03kW/(m /min) 

冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气压 力 0.8MPa， 
公称 容积 流量 6. 2m? /min ,驱动 电动 机 功率 
37kW ,实测 容积 流量 6. 06m /min, 实测 机 
组 输入 比 功率 7.57kW/(m /min) 

冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0. 8MPa, 
公称 容积 流量 9. 6m°/min ,驱动 电动 机 功率 
55kW ,实测 容积 流量 9.64m /min, 实测 机 
组 输入 比 功率 7.23kW/(m /min) 


广泛 应 用 于 石油 
化 工 冶金、 矿山 、 电 
力 、 机 车 、 纺 织 、 医 
药 .机械 制 造 及 国防 
军工 等 领域 

广泛 应 用 于 石油 
化 工 、 冶 金 . 矿 山 、 电 
力 、 机 车 、 纺 织 、 医 
药 ,机械 制造 及 国防 
军工 等 领域 

为 钢铁 、 石 化 . 电 
力 .建筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 
动力 源 

为 钢铁 、 石 化 . 电 
力 ,建筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 
动力 源 

为 钢铁 、 石 化、 电 
力 .建筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设 备 提供 
动力 源 

工业 领域 需要 压 
缩 空 气 源 的 地 方 


工业 领域 需要 压 
缩 空气 源 的 地 方 


为 钢铁 、 石 化 . 电 
力 、 建 筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 
动力 源 

为 钢铁 、 石 化 . 电 
力 .建筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 
动力 源 

为 钢铁 、 石 化 、 电 
力 ,建筑 及 纺织 等 行 
业 的 用 气 设备 提供 
动力 源 





( 续 ) 
执行 标准 
GB 19153—2009 


(ERATARA 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


《容积 式 空 气压 缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


《容积 式 空 气压 缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153 一 2009 


《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 


《容积 式 空 气压 缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
BER) 


GB 19153—2009 


《容积 式 空 气压 缩 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 


设备 名 称 


— it A idl 
定 的 往复 活 
塞 空气 压 
缩 机 


附录 


( 续 ) 


行业 标准 型 号 | 冷却 方式 水 冷 ,额定 排 气 压力 0.8MPa, | ”为 钢铁 .石化 . 电 | GB 19153 一 2009 
公称 容积 流量 9. 6m /min ,驱动 电动 机 功率 | 力 、 建 筑 及 纺织 等 行 (ARATE 
55kW ,实测 容积 流量 9. 98m3?/min, 实测 机 | 业 的 用 气 设 备 提供 | 机 能 效 限定 值 及 能 
组 输入 比 功 率 6. 66kW/ (m/min) 动力 源 效 等 级 》 


冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 0.8MPa, | AAZ Aik | GB 19153 一 2009 
公称 容积 流量 12. 8m /min, 驱动 电动 机 功 | 力 、 建 筑 及 纺织 等 行 《容积 式 空 气压 缩 
率 75kW ,实测 容积 流量 13. 1? /min, 实测 | 业 的 用 气 设备 提供 | 机 能 效 限定 值 及 能 
机 组 输入 比 功 率 7. 12kW/( m3/min) 动力 源 效 等 级 》 


冷却 方式 风 冷 ,额定 排 气 压力 1.0MPa, | “为 钢铁 、 石 化 . 电 | GB 19153 一 2009 
公称 容积 流量 11. 6m? /min, 驱动 电 动机 功 | 力 、 建 筑 及 纺织 等 行 CARAS TE 
率 75kW ,实测 容积 流量 11. 1m? /min, 实测 | 业 的 用 气 设备 提供 | 机 能 效 限定 值 及 能 
机 组 输入 比 功率 8. 24kW/ (m/min) 动力 源 效 等 级 》 


冷却 方式 水 冷 ,额定 排 气 压力 0.8MPa, | ”为 钢铁 .石化 . 电 | GB 19153 一 2009 
公称 容积 流量 12. 8m /min, 驱动 电动 机 功 | 力 、 建 筑 及 纺织 等 行 | 容积 式 空气 压缩 机 
率 75kW ,实测 容积 流量 13. 9m? /min, 实测 | 业 的 用 气 设 备 提供 | 能 效 限定 值 及 能 效 
机 组 输入 比 功率 6. 49kW/ (m/min) 动力 源 等 级 


冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 宇 95m’/min, 排 | 广泛 适用 于 机 械 | GB 19153 一 2009 
气压 力 0.8MPa, 轴 功率 550kW ,实测 容积 | 制造 、 矿 山 开采 、 建 | 容积 式 空 气压 缩 机 
流量 101. 8m?/min, 实测 机 组 输入 比 功率 | 筑 、 交 通 运 输 化工、| 能效 限定 值 及 能 效 
5. 94kW/ (m?/min) 冶金 及 国防 工业 等 | 等 级 

部 门 
主要 用 于 供给 风 
动工 具 和 风 动 机 械 
所 需 的 压缩 空气 , 广 
泛 用 于 矿山 开采 . 土 
木 建筑 及 机 械 制 造 
等 行业 
主要 用 于 供给 风 
动工 具 和 风 动 机 械 
所 需 的 压缩 空气 , 广 
泛 用 于 矿山 开采 、 土 
木 建 筑 及 机 械 制造 
等 行业 
主要 用 于 供给 风 
动工 具 和 风 动 机 械 
所 需 的 压缩 空气 , 广 
泛 用 于 矿山 开采 、 土 
木 建 筑 及 机 械 制 造 
等 行业 

































行业 标准 型 号 
LGF—12. 8/8 























行业 标准 型 号 
LGF—11. 6/10 












行业 标准 型 号 
LG—12. 8/8 





























行业 标准 型 号 
D—100/8 























行业 标准 型 号 
L—10/8 






GB 19153—2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 宇 9. Sm /min， 
排 气 压力 0. 8MPa, 轴 功率 <60kW ,实测 容 
积 流量 10. 9m /min, 实测 机 组 输入 比 功率 
6. O90kW/ (m/min) 


















行业 标准 型 号 
L—20/8 


GB 19153—2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 


WH ARYA , A ARLE > 19m’/ min, HE 
气压 力 0.8MPa, 轴 功率 120kW ,实测 容积 
流量 22. 1m /min, 实测 机 组 输入 比 功率 
5. 82kW/( m’/min) 
























行业 标准 型 号 
L—40/8 







GB 19153—2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 > 38m /min, 排 
气压 力 0.8MPa, 轴 功率 220kW ,实测 容积 
流量 40. 9m /min, 实测 机 组 输入 比 功率 
5. 89kW/(m'*/min) 
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设备 名 称 主要 技术 参数 适用 范围 


一 般 用 变 | 行业 标准 型 号 
频 螺 杆 空气 | LGFD—3/7 * 
压缩 机 

行业 标准 型 号 
LGFD—6/7* 


行业 标准 型 号 
LGFD—9/7 * 


行业 标准 型 
号 0G22F 


行业 标准 型 
号 0G37F 


行业 标准 型 
号 OG110F 


行业 标准 型 


+ OG132F 


KPS45—200 
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冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 3. lm /min, HE 
气压 力 0.7MPa ,额定 功率 22kW ,实测 容积 
流量 3. 09m /min, 实测 机 组 输入 比 功率 
7.45kW/ (m/min) 

冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 5.77m /min, 排 
AJEJ 0.7MPa, 额 定 功率 37kW ,实测 容积 
流量 5.77m /min, 实测 机 组 输入 比 功 率 
7.22kW/( m/min) 

冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 8. 04m /min, 排 
AJEJ 0.7MPa, 额 定 功率 55kW ,实测 容积 
流量 8.04m /min, 实测 机 组 输入 比 功率 
6. 77kW/( m/min) 

冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 3.7m /min, HE 
气压 力 0.7MPa, 轴 功率 和 22kW ,实测 容积 
流量 3.79m /min, 实测 机 组 输入 比 功 率 
7. 35kW/( m/min) 


冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 6. 1m /min, 排 
AJEJ 0.7MPa, 轴 功率 <37kW ,实测 容积 
流量 6.27m /min, 实测 机 组 输入 比 功率 
7. 30kW/( m?/min) 


冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 13m’ /min , HER 
压力 0.7MPa , 轴 功 率 和 75kW ,实测 容积 流 
E 13.4m /min, 实测 机 组 输入 比 功率 
6. 82kW/( m’/min) 


冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 20m’ /min , HER 
压力 0.7MPa, 轴 功率 <110kW ,实测 容积 济 
Et 20.3m /min, 实测 机 组 输入 比 功率 
6. 62kW/ ( m°/ min) 


冷却 方式 风 冷 ,容积 流量 24m /min, 排 气 
压力 0.7MPa, 轴 功率 <132kW ,实测 容积 流 
量 25m /min, 实测 机 组 输入 比 功 率 
6. 68kW (m/min) 


流量 600m’ /h, 扬程 38m, 转速 1480 
rmin , 泵 效率 85. 1% 





主要 用 于 冶金 .化 
THILL ËA XÑ 
运输 及 机 械 制 造 等 
工业 部 门 

主要 用 于 冶金 .化 
TRT ËA XÑ 
运输 及 机 械 制 造 等 
工业 部 门 

主要 用 于 冶金 .化 
工 、 轻 工 、 建 筑 、 交 通 
运输 及 机 械 制造 等 
工业 部 门 

广泛 应 用 于 机 械 、 
冶金 电力、 医药、 包 
装 、 化 工 、 食 品 、 采 
矿 、 纺 织 及 交通 等 众 
多 工业 领域 

广泛 应 用 于 机 械 、 
AS HBA A 
装 、 化 工 、 食 品 、 采 
矿 纺织 及 交通 等 众 
多 工业 领域 

三 沁 应 用 于 机 械 、 
冶金 EJ EH E 
装 、 化 工 、 食 品 、 采 
BD 纺织 及 交通 等 众 
多 工业 领域 

广泛 应 用 于 机 械 、 
冶金 .电力 ,医药 、 包 
装 、 化 工 、 食 品 、 采 
D 纺织 及 交通 等 众 
多 工业 领域 

广泛 应 用 于 机 械 、 
冶金 .电力 、 医 药 . 包 
装 、 化 工 、 食 品 、 采 
矿 纺织 及 交通 等 众 
多 工业 领域 


主要 用 于 石化 、 火 
E .钢铁 及 造纸 行业 
循环 水 ,自来水 输 
水 ,集中 供 热 输 水 ， 
机 场 .宾馆 及 楼 房 等 
中 央 空 调 供水 


( 续 ) 
执行 标准 

GB 19153—2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 

GB 19153—2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 

GB 19153—2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 

GB 19153—2009 
(AAR SA 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153 一 2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限 定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153 一 2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19153—2009 
《容积 式 空气 压缩 
机 能 效 限定 值 及 能 
效 等 级 》 


GB 19762—2007 
《清水 离心 泵 能 效 
限定 值 及 节能 评价 
值 》 


附录 


( 续 ) 


设备 名 称 主要 技术 参数 适用 范围 执行 标准 


HR 


高 温 浓 硫 


RA FR 


耐 磨 耐 腐 


HR 

















CBF 系列 AU 46 Xt HEH] 210hPa, 抽 气量 6 756m/ 适用 于 石油 化 工 、 GB 19762—2007 
CBF380 h, 测 试 轴 功 率 149.6kW, 输入 比 功率 | 烟草 行业 、 造 纸 工 《清水 离心 泵 能 效 






















45 m / (kW -h) Wy. il ok EE es | 限定 值 及 节能 评价 

及 矿业 等 行业 值 》 
CBF 系列 人 口 绝对 压力 210hPa, 抽 气 量 12| 适用 于 石油 化 工 、| GB 19762 一 2007 
CBF430 556. 8m /h ,测试 轴 功 率 220kW ,输入 比 功 | 烟草 行业 、 造 纸 工 1《 清 水 离心 泵 能 效 
率 57 m/ (kW +h) 业 、 制 气 过 程 、. 煤炭 | 限定 值 及 节能 评价 

及 矿业 等 行业 值 》 







CBF 系列 
CBF810 








适用 于 石油 化 工 、 
烟草 行业 .造纸 工 
业 、 制 气 过 程 煤 炭 
及 矿业 等 行业 
主要 适应 于 油田 
原油 集中 输送 和 长 
输 管 线 原油 输送 ,也 
可 用 于 炼油 厂 等 行 
业 的 原油 .成 品 油 
输送 
广泛 应 用 于 原油 、 
成 品 油 长 距离 输送 、 
油田 原油 集中 输送 ， 
也 可 用 于 输送 清水 
及 物理 ,化 学 性 质 类 
似 于 水 的 液体 
适用 于 油田 原油 
长 输 管线 , 集 油 站 及 
化 工 、 炼油 厂 等 原 
油 .成 品 油 输送 


适用 于 磷 化 工 . 有 
色 冶 炼 行 业 硫 酸 生 
FOP BR AD WC A E 
系统 及 成 品 浓 硫 酸 
的 输送 , 供 输 送 温度 
< 110% ,浓度 为 
93% ~ 98% 的 浓 硫 
Me > 105% 的 发 烟 
酸 之 用 

ARTAR A HE. 
烟 气 脱硫 、 有 人 色 冶 金 
及 石油 化 工 等 行业 


GB 19762—2007 
(kA b R AE X 
限定 值 及 节能 评价 
值 》 


GB 19762 一 2007 
《清水 离心 泵 能 效 
限定 值 及 节能 评价 
值 》 


和 人口 绝对 压力 210hPa, 抽 气量 33 402m’*/ 
h, 测 试 轴 功 率 589.7kW, 输 入 比 功 率 
56. 64 m/(kW -° h) 













KDY140— 
90 x8 


流量 140m°/h, 扬程 720m, 转速 2 980 
r/min, EAZ 75. 09% ,配套 功率 450kW 
























KDY150— 
60 x 4 


GB 19762—2007 
《清水 离心 泵 能 效 
限定 值 及 节能 评价 
值 》 


流量 150m’/h, 扬 程 240m, 转速 2 980 
r/min, RAX 78. 4% , 汽 人 蚀 余 量 6. 0m ,配套 
功率 160kW 
















KDY250—114 GB 19762—2007 
《清水 离心 泵 能 效 
限定 值 及 节能 评价 


值 》 


《化 工 和 石油 化 
TA Dy BR BE BR RE 
值 及 节能 评价 值 》 
(试行 标准 ) 


流量 250m°/h, 4 F 684m, 转速 2 980 
r/min ,和 泵 效率 81. 18% ,配套 功率 710kW 





x6 



















JHB 系列 流量 17 ~1800m’/h, HE 20 ~ 55m, FR 


980 ~ 1 450r/min , RME 43% ~84% 














JFZ 系列 
JFZ50—300 


5 oly IR RR 
泵 能 效 限定 值 及 市 
能 评价 值 》 


流量 40m /h ,扬程 30m ,效率 42% 
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JFZ 系列 


JFZ125—405 


200KPY—300/ 
150 型 


TD80—120 x 
10 型 


SKC3002 


JSKA353—590 


LYD—720 


2LYG—600 


流量 350m /人 ,扬程 6lm ,效率 75% 


流量 300mvh, 扬程 150m, 转速 2 950 


r/min , RAL 78. 11% 


流量 80m /h, 扬 程 1 200m, fE 2 980 
r/min , 泵 效率 64. 06% 


极限 真空 3. 3kPa, 抽 气量 4 880m /h, 电 
动机 功率 185kW, 输入 比 功 率 
26.4m/(kW.h) 


极限 真空 8 ~ 20kPa, 抽 气量 3 800 ~5 430 
mh, 电动 机 功率 132kW, 输 入 比 功 率 
26. 4m?/( kW + h) 


最 大 工作 压力 0.12MPa, 抽 气 量 7 020 
m/h, 电 动机 功率 250kW ,输入 比 功率 
25. im?/(kW - h), 


极限 真空 3. 3kPa, 抽 气量 5 200m’/h, H 
动机 功率 160kW, 输入 比 功 率 
32.5m/(kW .hy) ， 


最 大 工作 压力 0.3MPa, 排 气量 1 800 
m/h, 电 动机 功率 250kW, 输 入 比 功率 
8. 2m?/(kW + h) 


最 大 工作 压力 0.3MPa , 排 气量 720m’ /h, 
电动 机 功率 90kW, 输入 比 功 率 
8m/(kW .h) 


最 大 工作 压力 1. 2MPa, 排 气量 600m’ /h, 
电动 机 功率 220kW, 输入 比 功 率 
2.7m/(kW - h) 


适用 于 磷 复 合肥 、 
烟 气 脱硫 ` 有 色 治 金 
及 石油 化 工 等 行业 


用 于 石化 行业 的 
炼油 厂 、 煤 液化 及 气 
化 .合成 燃料 、 电 厂 
等 输送 高 温 、 高 压 、 
腐蚀 .腐蚀 性 介质 

用 于 石油 化 工 领 
域 的 石油 产品 精炼 、 
除 磷 、 除 焦 , 油田 注 
水 ,高 压 锅炉 给 水 等 

用 于 电力 、 石 油 、 
化 工 、 食 品 及 制药 等 
行业 高 真空 系统 


用 于 煤炭 .电力 
( 烟 气 脱硫 ) 、 化 工 及 
造纸 等 行业 粗 抽 真 
空 系统 

用 于 电力 、 石 油 、 
化 工 、 食 品 及 制药 等 
基础 工业 


用 于 电力 .石油 、 
化 工 、 食 品 及 制药 等 
基础 工业 


用 于 化 工 、 制 药 、 
煤矿 等 行业 的 氯气 
输送 


用 于 石油 化 工 、 制 
药 .煤矿 等 行业 的 易 
燃 . 易 爆 气 体 的 压缩 
和 输送 

用 于 石油 化 工 、 制 
药 煤矿 等 行业 的 易 
燃 . 易 爆 气体 的 压 送 
及 氯气 的 常温 液化 





( 续 ) 
执行 标准 
(AORERE 
泵 能 效 限定 值 及 节 
能 评价 值 》 


化 工 和 石油 化 工 
离心 泵 能 效 限 定 值 
及 节能 评价 值 ( 试 
行 标准 ) 


化 工 和 石油 化 工 
离心 泵 能 效 限定 值 
及 节能 评价 值 ( 试 
行 标准 ) 

水 环 真空 汞 及 压 
缩 机 能 效 限 定 值 及 
节能 评价 值 ( 试 行 
标准 ) 

TK BS FRE BB 
缩 机 能 效 限 定 值 及 
节能 评价 值 (试行 
标准 ) 

水 环 真 空 泵 及 压 
缩 机 能 效 限定 值 及 
节能 评价 值 (试行 
标准 ) 

水 环 真空 泵 及 压 
缩 机 能 效 限 定 值 及 
节能 评价 值 ( 试 行 
标准 ) 

水 环 真 空 泵 及 压 
缩 机 能 效 限 定 值 及 
节能 评价 值 (试行 
标准 ) 

IK B28 FR BE 
缩 机 能 效 限定 值 及 
节能 评价 值 (试行 
标准 ) 

水 环 真 空 泵 及 压 
缩 机 能 效 限 定 值 及 
节能 评价 值 (试行 
标准 ) 
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( 续 ) 


设备 名 称 主要 技术 参数 适用 范围 执行 标准 


CVP HK | CVP27.6 一 18 流量 27. 62m'/s, 扬程 18.2m, RRB) 用 于 核电 站 循环 GB 19762—2007 

































































































































电站 混凝土 =90% ,电动 机 功率 6000kW 《清水 离心 泵 能 效 
蜗 充 海水 循 | 限定 值 及 节能 评价 
RR 值 》 
风机 
离心 通 71—45 系列 | 流量 10 888.2 ~ 22 Mmh, 全 压 | 用 于 冶金 .石化 、 GB 19761—2009 
风机 No. 5D ~ No. 10D 12. 965 ~ 1. 998kPa ,效率 70. 99% ~86.84% | 建材 及 热电 等 行业 | 《通风 机 能 效 限 定 
的 送 风 排 风 及 除尘 | 值 及 能 效 等 级 》 
系统 等 
细 纱 机 吸 | JYXM 一 1 No.2| 流量 830 ~ 2100m’/h, 全 压 1.93 ~| 用 于 纺织 行业 GB 19761—2009 
棉 风机 < 机 号 <No. 5 1. 24kPa ,全 压 效率 81. 6% 《通风 机 能 效 限 定 
值 及 能 效 等 级 》 
地 铁 风 机 | TAR1400/ 在 设计 工 况 点 叶片 安装 角 为 28" 时 ,流量 GB 19761 一 2009 
500—11 120 000m’/h, £ Fk 0. 95kPa 时 , 32 >80% | 通风 《通风 机 人 能效 限 定 
值 及 能 效 等 级 》 
离心 鼓 风 | CH 流量 43 740 ~ 28 560m;/h, 压 比 1.85 ~ | 用 于 钢铁 污水 处 | 《离心 鼓风机 能 
机 2. 66 ,功率 1399.7 ~ 1228. 8kw, 转速 2 980| 理 有 色 冶 炼 及 制药 | 效 限定 值 及 节能 评 
r/min, 多 变 效 率 61.67% ~78. 89% 等 行业 价值 标准 》( 在 审批 
中 ) 
FERM | 5 一 38Nol0D 流量 16 000m’/h, 全 压 3. 4kPa, 转 速 1 450| ”用 于 煤化 工 、 钢 | GB 19761 一 2009 
环 风机 r/min , 轴 功 率 17. 5kW ,效率 83% 铁 、 治 金 .水 泥 及 大 |《 通 风机 能 效 限 定 
气 污染 治理 等 行业 ”| 值 及 能 效 等 级 》 
等 减速 曲 流量 20 267m’ /h, 47 3. 955$kPa , 轴 功 率 | 用 于 化 工 、 纺 织 、 GB 19761 一 2009 
叶 型 离心 通 26. 5kW, 风 机 转速 1 450r/min, 全 压 效 | 钢铁 冶金 .矿山 水 上 通风 机 人 能效 限 定 
风机 率 85. 4% 泥 、 建 材 、 化 肥 及 污 | 值 及 能 效 等 级 》 
水 处 理 等 行业 
机 械 蒸汽 | 6 一 20Nol0D MERACA S0, .HCl 等 腐蚀 气体 介 | ”用 于 电厂 .钢铁 、| GB 19761 一 2009 
再 压缩 离心 E), 设计 流量 5 200m’/h, 设计 全 压 | 冶金 造纸、 印染、 医 | 《通风 机 能 效 限定 
通风 机 4. 3kPa, 运行 密度 1.2kgjm ,工作 温度 Ai ,化 工 及 原子 放射 | 值 及 能 效 等 级 》 
20TC ,工作 转速 1450 min, #4 功率 | 性 污染 的 水 源 净化 、 
7.43kW ,效率 83. 6% 海水 净化 .工业 及 生 
活 污 水 处 理 
曝 气 离心 流量 18 000m/h, 进 口 压 力 98kPa(A),| 用 于 石油 .化 工 、 《离心 鼓风机 能 
鼓风机 排 气压 力 186kPa( A), 轴 功率 455kW, 进 口 | 电子 、 纺 织 \ 钢 铁 \ 冶 | 效 限定 值 及 节能 评 
导 叶 开 度 0 ~100% ,效率 85. 5% 金 、 制 药 、 造 纸 及 污 | 价值 标准 》 (在 审批 
水 处 理 等 行业 中 ) 
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中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 





2011 年 6 ~8 月 ,中 国 通用 机 械 工业 协会 气体 


净化 设备 分 会 在 净化 行业 企业 相对 集中 的 长 三 角 
地 区 的 南京 无锡 、 上 海 及 杭州 , 珠 三 角 地 区 的 广 
州 . 东 莞 及 深圳 ,西部 地 区 的 西安 等 地 进行 了 一 次 
行业 调研 , 共 参 观 走访 了 14 家 企业 ,与 35 家 企业 
进行 了 座谈 交流 。 

一 、 调 研 地 区 及 单位 

(1)2011 年 6 月 21 日 ,在 南京 地 区 参观 了 南 
京 赛 格 净化 设备 有 限 公 司 ARERR EAR) 公 
司 。 组 织 南京 赛 格 净化 设备 有 限 公 司 .南京 艾 尔 森 
( 吉 纳 波 ) 公 司 .南京 顺风 一 派 尼 尔 空气 和 气体 净化 
设备 有 限 公 司 .南京 远 赛 科 技 有 限 公 司 4 家 会 员 单 
位 进行 了 座谈 。 

(2)2011 年 6 HA 2 9, 在 无 锡 地 区 组 织 无 锡 
市 盛 达 气 源 净化 设备 有 限 公司 .无 锡 市 华 灵 过 滤 设 
备 有 限 公 司 .无 锡 优 元 工业 机 械 有 限 公 司 .无 锡 迈 
格 艾 尔 净化 设备 有 限 公 司 4 家 会 员 单 位 进行 了 

(3) 2011 年 6 月底, 在 西安 地 区 ,走访 了 西安 
超 滤 净 化 工程 有 限 公 司 .西安 厚 德 科技 发 展 有 限 公 
司 两 家 会 员 单 位 。 

(4)2011 年 7 月 6 日 ,在 上 海地 区 ,组 织 上 海 
阿 普 达 实业 有 限 公 司 `. 上 海 翰 烨 气 源 净化 科技 有 限 
公司 .派克 汉 尼 汾 液压 系统 (上 海 ) 有 限 公 司 ` 上 海 
英 格 索 兰 压缩 机 有 限 公司 .贝克 欧 ( 上海) 国际 贸易 
有 限 公司 、 上 海 日 益 日 动 化 元 件 有 限 公 司 、 上 海岭 
泉 实 业 发 展 有 限 公 司 7 家 会 员 单 位 进行 了 座谈 。 

(5)2011 年 7 月 7~8 日 ,在 杭州 地 区 ,参观 了 
杭州 日 盛 净化 设备 有 限 公 司 .杭州 超 滤 净化 设备 
有 限 公 司 .杭州 山 立 净化 设备 有 限 公 司 、 杭 州 科 
林 爱 尔 气 源 设备 有 限 公 司 、 杭 州 中 立 阀 门 有 限 公 
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司 .浙江 汇 龙 过 滤 材 料 有 限 公 司 6 家 企业 ,组 织 杭 


州 日 右 净 化 设备 有 限 公 司 、 杭 州 超 滤 净化 设备 有 
限 公 司 杭州 山 立 净化 设备 有 限 公 司 .杭州 科 林 
爱 尔 气 源 设备 有 限 公 司 、 杭 州 国 立 机 械 设备 有 限 
公司 .杭州 世 介 净化 科技 有 限 公司 .杭州 中 立 立 门 
有 限 公 司 .浙江 汇 龙 过 滤 材 料 有 限 公 司 8 家 企业 
进行 了 交流 。 

(6)2011 年 8 月 3~6 日 ,在 珠 三 角 地 区 ,参观 
了 广州 市 汉 粤 净化 科技 有 限 公 司 广东 太 安 伊 侨 气 
体 设备 有 限 公司 、 东 莞 市 宏 金 龙 机 械 有 限 公司 、 深 
圳 市 宏 日 嘉 兆 化 设备 科技 有 限 公司 4 家 企业 ,组 织 
广东 省 後 庆 化 工 机 械 三、 广州 市 汉 粤 净化 科技 有 限 
公司 RAE GAA SAR A] LAR SETH 
金龙 机 械 有 限 公 司 PRITAM BR A 
限 公司 ,广州 市 康 珑 电子 有 限 公 司 、 东 莞 市 石 大 净 
化 设备 有 限 公 司 、 东 莞 市 伊 普 思 实 业 有 限 公 司 、 东 
莞 市 石 大 超 滤 节能 净化 科技 有 限 公 司 S RRA 
制冷 设备 实业 有 限 公司 10 家 企业 进行 了 座谈 
交流 。 

二 各 地 代表 性 企业 概况 

(1) 南 京 赛 格 净化 设备 有 限 公 司 : 以 组 装 为 主 ， 
近年 组 合式 吸 干 机 、 扬 装 式 干 燥 器 发 展 良好 。 

(2) 南京 顺风 一 派 尼 尔 空气 和 气体 净化 设备 
有 限 公 司 : 以 船 机 二氧化碳 及 含有 机 物 气 体 回收 
装置 等 为 特色 产品 。 

(3) 南京 艾 尔 森 ( 训 纳 波 ) 公 司 : 各 种 在 线 和 实 
验 室 用 露点 仪 发 展 迅猛 ,并 取得 国家 露点 仪 标 定 
资格 。 

(4) 无 锡 市 盛 达 气 源 净化 设备 有 限 公司 :国内 
冷 干 机 最 早生 产 企业 之 一 , 最 大 冷 干 机 600 
m /min ,最 大 吸 干 机 1 400m’”/min, 且 为 行业 为 数 不 





多 具有 压力 容器 制造 证 的 单位 之 一 。 

(5) 无 锡 市 华 灵 过 滤 设 备 有 限 公 司 :专业 生产 
各 类 过 滤器 ,产品 多 元 化 ,适合 多 种 用 途 , 建 有 先进 

(6) 无 锡 优 元 工业 机 械 有 限 公 司 :人 台 资 企业 ， 
近年 开发 了 零 耗 气 干燥 器 . 节 材 型 免 维 修 冷 干 机 等 
特色 产品 ,企业 希望 走高 端 产品 路 线 。 

(7) 无 锡 迈 格 艾 尔 净化 设备 有 限 公 司 :企业 虽 
小 ,但 专攻 高 压 (35MPa) .低压 (0.1 ~ 0. 2MPa) 等 
非 标 型 干燥 器 及 特殊 气体 干燥 器 。 

(8) 西安 超 滤 净化 工程 有 限 公司 : 在 大 型 天 然 
气 及 工艺 气 干燥 器 .军用 干燥 器 .精密 高 压 过 滤器 
等 方面 有 强势 发 展 ,无 锡 分 公司 为 冷 干 机 生产 
基地 。 

(9) 西安 厚 德 科技 发 展 有 限 公 司 :专业 干燥 器 
电 控 设计 制造 公司 ,为 行业 配套 各 类 电 控 系统 。 作 
为 主要 负责 起 草 单 位 之 一 ,起 草 过 两 项 干燥 器 电 控 
柜 行 业 标 准 。 

(10) 上 海 阿 普 达 实业 有 限 公 司 : 族 下 多 个 公 
司 , 生 产 油 滤芯 .干燥 器 .压缩 机 油 及 除尘 设备 等 多 
品种 产品 ,规模 及 产值 逐年 扩大 ,效益 民 好 。 

(11) 上 海 翰 烨 气 源 净化 科技 有 限 公 司 : 以 冷 干 
机 \ 吸 干 机 为 主 ,国内 直销 和 外 贸 经 营 并 举 。 近 年 
生产 的 零 耗 气 吸 于 机 、 组 合式 吸 干 机 、 铝 合金 换 热 
器 等 具有 特色 。 

(12) 上 海 英 格 索 兰 压 缩 机 有 限 公 司 :以 微 热 、 
余热 吸 干 机 及 10m /min 以 下 的 冷 干 机 为 主打 产 
品 ,为 本 公司 压缩 机 配套 并 有 部 分 出 口 。 管 理 严 
密 , 拟 建 120m /min 的 测试 系统 。 

(13) 贝克 欧 ( 上 海 ) 国 际 贸易 有 限 公 司 :销售 
型 企业 , 主 营 德 国 贝 克 欧 公司 净化 产品 ,其 中 膜 式 
干燥 器 REA AE BC IB .在 线 含油 检测 等 产品 极 具 
特色 ,价格 不 菲 。 

(14) 杭州 日 盛 净 化 设备 有 限 公 司 : 冷 干 机 、 吸 
干 机 .过 滤器 全 面 发 展 , 内 销 外 贸 并 举 ,年 增长 30% 
以 上 。 最 近 与 富士 康 科 技 集 团 签 下 200 余 套 余热 
吸 干 机 大 单 ,彰显 企业 实力 。 
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(15 ) 杭 州 山 立 净化 设备 有 限 公司 : 企 业 规模 及 
产量 在 杭州 地 区 首届 一 指 ,在 行业 中 也 名 列 前 茂 。 
以 标准 型 冷 干 机 、 大 型 吸 干 机 、 手 装机、 组 合式 干燥 
器 及 模块 化 吸 干 机 等 多 种 产品 应 对 市 场 需求 。 

(16) 杭 州 科 林 爱 尔 气 源 设 备 有 限 公 司 : 冷 干 
机 、 吸 干 机 、 过 滤器 品种 齐全 。 部 分 冷 干 机 用 换 热 
器 采用 APV 板式 换 热 器 具有 更 好 效率 。 

(17) 杭州 沁 介 净化 科技 有 限 公 司 : 以 冷 干 机 
为 主导 产品 , 吸 干 机 .过 滤器 并 举 , 目 己 生产 配套 冷 

(18) 广东 省 後 庆 化 工 机 械 厂 :国内 老牌 净化 
设备 企业 ,具有 一 、 二 类 压力 容器 设计 和 制造 证 。 
以 吸 干 机 为 主导 产品 。 近 年 来 在 二 氧化 矶 .氮气 等 
特殊 气体 干燥 器 上 有 良好 发 展 

(19) 广州 市 汉 粤 净化 科技 有 限 公 司 :近年 发 
展 稳 定 , 产 品 价位 略 高 于 本 地 区 同类 产品 。 干燥 
器 .过 滤 髓 、 油 分 离 句 多 品种 均衡 发 展 , 近 期 在 杭州 
扩大 规模 (生产 大 型 机 ) 。 

(20) 东 莞 市 宏 金 龙 机 械 有 限 公 司 :全 部 目 己 生 
产 配套 性 企业 ,有 较 好 的 数控 机 床 及 剪 板 机 、 翅 片 
冲压 机 、 穿 管 机 等 专用 机 床 。 冷 干 机 产量 较 大 ,也 
生产 吸 干 机 和 微型 空 压 机 。 

(21) 深圳 市 宏 日 嘉 净 化 设备 科技 有 限 公 司 : 
专业 生产 压缩 空气 过 滤器 。 铅 合金 沉 体 压铸 滤芯 
制造 .整体 装配 .试验 检测 全 部 自己 控制 。 产 品 规 
格 0.5 ~37.2m /min(0.7MPa) 窗 盖 五 大 系列 。 

除 以 上 有 代表 性 的 企业 外 ,一 些 配 套 企 业 , 如 
上 海 日 益 自 动 化 元 件 有 限 公 司 的 电子 排水 闪 .电磁 
闪 ,浙江 汇 龙 过 滤 材 料 有 限 公 司 的 氧化 铝 冷凝 絮 ， 
杭州 中 立 败 门 有 限 公 司 的 四 通 阀 .组 合 交 RRS 
州 市 康 珑 电子 有 限 公 司 的 干燥 器 控制 系统 等 ,也 各 
具 特 色 ,与 专业 净化 设备 厂 协 作 配 合 ,取得 良好 
效益 。 

三 ,企业 规模 和 生产 模式 

1. 企业 规模 

从 调研 和 交流 情况 看 ,气体 净化 设备 行业 的 企 
业 规 模 无 论 在 职 人 数 .厂区 面积 .年 产销 值 都 相对 
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Wi). FS 家 企业 在 职 人 数 超 过 200 人 ,两 家 企业 
厂区 占 地 面积 超过 2 万 m ,3 家 企业 2010 年 年 产 
值 超 过 1 亿 元 (无 锡 纽 曼 泰克 气 源 净化 设备 有 限 公 
司 、 杭 州 山 立 净化 设备 有 限 公 司 、 上 海 阿 普 达 实业 
有 限 公 司 )。 

2. 生产 模式 

行业 各 企业 生产 经 营 模式 主要 分 为 三 类 :一 是 
外 协 配 套 组装 型 ,各 主要 部 件 外 协 加 工 配 套 ,包括 
TIRE Sak tS FOLIA ae LUE are A BY A Ah 
协 配 套 , 工 厂 完成 配 管 和 装配 ,只 有 少量 机 加 工 设 
备 或 无 机 加 工 设备 ;二 是 主要 部 件 自己 生产 ,并 完 
成 机 组 装配 ,具有 专用 的 加 工 设备 或 生产 线 ; 三 是 
销售 代理 型 ,不 生产 装配 产品 ,销售 经 营 国 外 知名 
品牌 产品 。 其 中 ,外 协 配 套 组 装 型 为 行业 主导 型 
式 , 男 两 种 型 式 占 比 约 25% 。 

四 企业 产品 发 展 情况 

气体 净化 设备 行业 广 近年 来 有 以 下 发 展 趋势 : 

(1) 冷 干 机 , 尤 以 标准 型 (压力 0.7MPa, 处 理 量 
3m /min EE) , 仍 是 最 大 批量 (其 中 15% 左右 外 贸 
出 口 ) ,并 在 某 些 地 区 (如 杭州 .广东 等 地 区 ) 形 成 
集群 生产 ,一 些 企 业 月 产 千 台 以 上 。 但 产品 价位 储 
低 ,市 场 竞 争 激烈 。 

(2) 为 市 能 、 节 材 及 提高 效能 , 冷 干 机 用 冷凝 
器 蒸发 器 类 换 热 器 设计 呈 多 样 化 。 传 统 的 铜 管 加 
RH RK Re APV 的 板式 换 热 器 ,各 种 型 式 , 互 
有 千秋 ; 铜 材 . 铝 合金 . 涂 甫 纳米 材料 ,各 种 材料 ,各 
具 特 色 ; 预 冷 . 换 热 . 蒸 发 串 接 或 组 成 一 体型 的 模块 
化 ,各 种 结构 难 分 伯仲 。 | 

(3 ) 余 热 干燥 器 或 零 耗 气 干燥 器 ,作为 吸附 式 
干燥 右 的 节能 类 产品 ,受到 青睐 ,发 展 迅猛, 各 主要 
净化 设备 厂 均 在 开发 生产 ,市 场 看 好 。 

(4) 吸 附 式 干燥 器 向 大 型 化 发 展 ,200m /min 
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以 上 的 吸 干 机 已 成 大 众 产品 。 

(5) 组 合式 干燥 器 . 援 装 式 干燥 器 , 因 其 使 用 灵 
活 .安装 方便 等 特点 ,产品 逐渐 增多 ,各 企业 都 有 
涉足 。 

(6) 随 着 用 户 对 用 气 品 质 的 关注 ,在 线 露 点 检 
测 逐 渐 成 为 干燥 旧 的 标 配 ,同时 也 促进 了 露点 仪 、 
露点 传 感 需 等 产品 的 迅猛 发 展 。 

(7) 特殊 气体 干燥 器 ,成 为 一 些 企业 的 拳头 产 
品 , 同 时 产生 良好 的 社会 及 经 济 效 益 。 

(8) 过 滤器 产品 以 常规 压力 (0.7MPa) 为 主 , 深 
圳 无 锡 、 天 津 及 新 乡 等 地 企业 已 形成 规模 化 的 专 
业 生 产 。 但 高 压 过 滤 需 ,尤其 是 高 压 精密 滤芯 还 是 
以 国外 产品 为 主 ,国内 差距 不 小 。 

五 存在 的 问题 

(1) 由 于 气体 净化 设备 生产 企业 均 是 由 小 逐渐 
做 大 ,场地 普遍 较 小 。 场 地 面积 制约 了 一 些 企业 更 
快速 的 发 展 ,造成 产品 、 原 材料 、 部 件 等 无 处 堆放 ， 
给 生产 现场 的 管理 调度 带 来 了 困难 。 

(2) 拉 术 力 量 相 对 薄弱 ,人 研发 人 员 稀 少 ,难以 形 
成 较 强 的 技术 队伍 ,限制 了 企业 向 多 元 化 .高 技术 
含量 产品 的 方向 发 展 。 

(3) 测 试 检测 系统 或 设备 不 够 完善 。 拥 有 完善 
检测 系统 或 专用 实验 室 的 企业 相对 较 少 ,这 对 企业 
研发 和 质量 控制 是 不 利 的 。 

(4) 各 企业 发 展 不 均衡 ,行业 会 员 单 位 ,尤其 是 
理事 单位 ,大 都 发 展 恨 好 ,管理 也 不 错 。 但 一 些小 
企业 ,主要 组 装 低 端 产品 ,发 展 艰难 。 

(5) 少 数 企 业 还 存在 低 价 竞争 现象 ,不 利 行业 
整体 发 展 。 | 

【 撰 稿 人 :中 国 通用 机 械 工 业 协 会 气体 净化 设 
备 分 会 陈 放 ] 





2010 Æ 10 A 13 ~15 日 ,中 国 通用 机 械 工业 协 
会 主办 的 “2010 第 五 届 中 国 国际 流体 机 械 展 览 会 
(IFME)" 在 北京 展览 馆 隆 重 召 开 。 该 届 展 会 是 国 
际 金融 危机 冲击 之 后 的 首届 流体 机 械 展 ,得 到 了 国 
内 外 业界 的 热切 关注 。 展 会 以 "精英 汇集 .精品 蕉 
革 ”为 主题 , 数 百 家 参 展商 集中 盘点 与 展示 国内 外 


俏 、 风 机 、 压 缩 机 及 阀门 等 流体 机 械 最 新 的 产品 和 
技术 ,吸引 了 各 相关 行业 的 大 批 观众 前 来 参观 。 展 
览 会 期 间 中 国 通用 机 械 工 业 协会 各 分 会 同时 举办 
了 多 场 国际 性 行业 高 峰 论坛 ,促进 国内 外 、 供 需 间 
及 产 学 研 各 方 的 合作 。 


泵 业 分 会 参展 情况 


中 国 通用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 在 中 国 通用 
机 械 工 业 协 会 的 领导 下 ,在 秘书 处 人 员 和 参展 会 员 
单位 的 共同 努力 下 ,出 色 地 完成 了 参展 任务 。 

一 、 领 导 重视 ,组 织 工作 得 力 ,保证 了 展会 的 顺 
利 进行 

本 届 展 会 虽然 比 上 届 展 会 规模 小 ,但 参展 单位 
的 技术 水 平 更 高 .效果 更 佳 ,组 织 工作 更 加 有 序 ,更 
加 得 力 ,在 组 织 招展 .参展 单位 报名 、 催 缴 展 位 费 、 
布展 和 展会 现场 组 织 指 挥 及 撤 展 等 方面 均 比 前 4 
届 有 较 大 提高 。 参 展 工作 引起 理事 会 .秘书 处 及 各 
主要 企业 和 成 员 厂 的 各 级 领导 的 高 度 重视 ,成 立 了 
招展 工作 领导 小 组 ,设立 了 招展 工作 办 公 室 , 安 排 
专人 负责 到 成 员 单 位 走访 ,统一 协调 ,各 参展 单位 
认真 组 织 落实 , 设 专人 负责 。 

泵 业 分 会 会 员 中 有 30 多 家 大 中 型 骨干 企业 、 
重点 企业 参加 了 展会 ,并 且 将 近 两 年 开发 的 新 产品 
带 到 了 展会 。 参 展 的 国有 或 国有 控股 企业 有 湖南 
湘 电 长 沙 水 泵 厂 有 限 公 司 ,天津 泵 业 机 械 集团 有 限 
公司 RRA ABA al. bie ee A 
有 限 公司 .石家庄 工业 泵 厂 有 限 公司 等 ;合资 或 外 
资 企业 有 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公 司 .日 立 泵 制造 (无 
BARAT ERAR RAPER LERA 


司 ,在原 博 泵 泵 业 有 限 公 司 、 耐 驰 ( 兰州 ) 泵 业 有 限 
公司 .安徽 三 联 久 保 田 泵 业 股 份 有 限 公司 等 ;民营 
或 民营 控股 企业 有 上 海 东方 泵 业 (集团 有 限 公司 、 
河北 恒 盛 泵 业 股 份 有 限 公司 大 耐 蔷 业 有 限 公司 、 
淄博 真空 设备 厂 有 限 公司 .浙江 真空 设备 集团 有 限 
公司 WRK ALARA Al, EER 
团 ) 有 限 公 司 .南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公司 . 山 
东 华 成 集团 有 限 公司 .山东 神力 渣 浆 泵 科技 有 限 公 
司 .石家庄 强 大 泵 业 集团 有 限 责任 公司 、 上 海 阿波 
罗 机 械 股 份 有 限 公司 .广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公 
司 .辽宁 恒星 泵 业 有 限 公 司 .长沙 天 鹅 工 业 泵 股份 
ARAR .大 连 佳 特 联 轴 器 有 限 公司 上海 连 成 ( 集 
团 ) 有 限 公司 、 南 方 泵 业 股 份 有 限 公司 上海 乐 和 流 
体 机 械 有 限 公 司 等 ;代表 了 我 国 硝 行业 先进 的 制造 
水 平 ,充分 体现 了 泵 行业 整体 实力 ,展示 了 和 泵 行业 
参展 企业 的 风采 。 所 有 参展 企业 从 接 到 参展 通知 
开始 ,一 直到 申请 .计划 .布置 .落实 ,从 布展 到 撤 展 
都 井然 有 序 ,配合 得 非常 好 ,所 有 企业 和 领导 对 此 
次 展会 的 组 织 工作 都 表示 非常 满意 。 

二 .招展 宣传 形式 多 样 化 ,保证 了 招展 任务 的 
成 

中 国 通用 机 械 工 业 协 会 领导 非常 重视 此 次 展 
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会 ,在 多 种 媒体 上 重点 宣传 此 次 展会 ,并 多 次 下 发 文 
件 对 展会 各 项 工作 进行 指导 和 安排 布置 。 泵 业 分 会 
积极 配合 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 开展 工作 ,多 次 下 发 
有 关 展 会 的 文件 和 材料 给 各 会 员 单 位 和 有 关 厂 家 ,并 
在 有 关 会 议 ,有 泵 协 网 站 及 “ 倘 ” 杂 志 上 进行 宣传 报道 ， 
招展 工作 领导 小 组 的 领导 和 成 员 多 次 带 队 到 有 关 企 
业 宣 传 和 招展 ,在 重点 地 区 和 单位 召开 展会 招商 新 闻 
发 布 会 ,同时 还 利用 泵 协 网 站 及 互联 网 电话、 传真 等 
多 种 形式 进行 沟通 ,大 力 营 造 展 会 氛围 ,通过 反复 宣传 
和 及 时 沟通 ,有 力 地 保证 了 招展 任务 的 完成 。 

三 、 技 术 含量 高 ,参展 水 平 进一步 提高 

从 泵 业 分 会 参展 情况 看 ,企业 参展 水 平 与 前 4 
届 展 会 相 比 有 大 幅 提 高 。 很 多 参展 企业 都 把 本 企 
业 的 “新 产品 .新 工艺 、 新 技术 、 新 材料 ”和 获奖 产 
品 、 节 能 产品 ,优质 产品 和 省 市 名 牌 产品 及 国家 驰 
名 商标 产品 拿 到 展会 上 与 用 户 见 面 ,集中 展示 了 我 
国 流体 机 械 制 造 业 为 石油 化 工 .电力 、 治 金 、 环 保 、 
城市 基础 设施 建设 .石油 和 天 然 气 开发 及 运送 、 煤 
PRED THF Be AKA EM ET. DR EA Ab 
食品 交通 及 国防 等 国民 经 济 各 领域 提供 重大 技术 
装备 .关键 技术 装备 、 成 套 技术 装备 及 配套 技术 装 
备 的 能 力 和 水 平 ,使 用 户 与 参观 者 亲身 感受 到 了 我 
国 流体 机 械 制造 业 日 新 月 异 的 发 展 和 进步 ,同时 还 
集中 展示 了 国外 流体 机 械 及 相关 配套 产品 先进 制 
造 企业 的 最 新 技术 和 产品 ,加 强 了 对 外 交流 与 合 
作 。 展 会 期 间 还 同时 举办 了 第 二 届 中 国 国际 泵 业 
发 展 高 峰 论坛 ,邀请 了 国内 外 使 用 流体 机 械 产品 的 
主要 用 户 .工程 和 贸易 公司 .设计 院 所 等 进行 交流 、 
贸易 洽谈 ,为 供需 双方 搭建 了 平台 ,并 达到 了 预期 
效果 。 本 届 展 会 不 论 是 参展 的 实物 还 是 模型 图片 
都 从 最 佳 的 角度 和 视野 展示 了 参展 企业 的 管理 水 
平 . 生 产 规模 和 先进 制造 技术 水 平 ,使 展会 现场 更 
加 生动 形象 和 真实 ,吸引 了 大 量 观众 。 展 会 进行 
特 装 的 企业 明显 增多 ,超过 了 历届 展会 ,如 上 海 电 
力 修造 总 三 有 限 公 司 `. 上 海 凯 士 比 奈 有 限 公司 ` 石 
家 庄 强 大 有 泵 业 集团 有 限 责任 公司 、 上 海 阿波 罗 机 械 
股份 有 限 公 司 AKRE A ARAE IRK 
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泵 业 有 限 公 司 、 安 徽 三 联 泵 业 股 份 有 限 公 司 、 安 徽 
三 联 和 久保 田 录 业 股 份 有 限 公 司 、 芷 原 总 部 、 上 海 凯 
RERA) 有 限 公 司 ` 上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公 
A], KARA ROL (BA) 有 限 公 司 .湖南 湘 电 长 沙 
KEJ Aa BR ZS Bl Rt ER ll FRE RD BRR ZS 
司 \ 日 立 泵 制造 (无 锡 ) 有 限 公 司 、 耐 驰 (兰州 ) 泵 业 
有 限 公 司 、 南 方 泵 业 股 份 有 限 公 司 、 山 东 神 力 渣 浆 
ERRA RAR .河北 恒 盛 泵 业 股 份 有 限 公司 的 展 
位 尤为 抢眼 ,参观 ,咨询 者 也 络绎 不 绝 ,停留 的 时 间 
也 比较 长 ,有 时 甚至 达到 了 拥挤 的 程度 , 极 大 地 烘托 
了 展会 的 热烈 气氛 ,展示 了 参展 产品 的 技术 水 平 。 

四 、 展 会 质量 高 ,参观 人 数 较 多 ,参展 企业 反 
映 较 好 

本 届 展 览 会 展 出 面积 达到 20 200m 以上, 占 
用 了 北京 展览 馆 所 提供 的 全 部 场馆 。 参 展 单位 达 
到 了 180 多 家 , 展 出 面积 折合 标准 展位 820 个 以 
上 。 虽 然 泵 业 分 会 参展 面积 比 上 届 展 会 减少 了 近 
1/2 , 仅 约 2 000m? ,展位 占 地 面积 1 440m? ,折合 标 
准 展位 160 个 ,但 是 参展 企业 充分 利用 了 这 难得 的 
机 遇 和 展示 平台 ,在 企业 宣传 和 产品 展示 方面 下 功 
夫 。 如 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公司 ARAB Hig 
T 108m 的 展位 面积 ,上 海 电力 修造 总 厂 有 限 公 
司 ` 上 海 凯 泉 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 `. 上 海 东方 泵 业 
(集团 ) 有 限 公司 、 上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 每 家 
申请 了 9 个 展位 (面积 81m? ) ,石家庄 强大 泵 业 集 
团 有 限 责任 公司 .西安 泵 阀 总 厂 有 限 公司 .安徽 三 
联 泵 业 股 份 有 限 公司 .上 海 阿波 罗 机 械 股份 有 限 公 
司 每 家 申请 了 8 个 展位 (面积 72m ) ,湖南 湘 电 长 
沙 水 泵 厂 有 限 公司 ,山东 长 志 泵 业 有 限 公司 每 家 申 
请 了 6 个 展位 (面积 54m ) ,有 6 家 企业 申请 了 4 
个 展位 (面积 36m  ) ,还 有 9 家 企业 申请 了 2 个 展 
位 (面积 18m ) ,其 余 为 1 个 标准 展位 (面积 gm ) 。 
这 些 企业 无 论 是 参展 面积 还 是 参展 水 平 都 属 一 流 。 
据 不 完全 统计 ,展会 期 间 有 90% 以 上 的 参观 人 员 都 
在 泵 展区 停留 和 参观 过 ,尤其 是 第 一 天 展会 开幕 式 
后 ,参观 人 员 是 最 集中 的 -一 天 ,几乎 每 个 展位 前 都 
聚 满 了 参观 人 员 ,各 级 领导 和 国内 外 参观 人 十 对 泵 


EKA TARE , 0A RR NY UE AE OK BT 
取得 的 巨大 成 就 和 对 我 国 国民 经 济 的 发 展 做 出 的 
贡献 。 参 展 企 业 对 下 届 在 上 海 的 展会 表示 了 极 大 
的 兴趣 和 极 高 的 热情 ,表示 下 届 一 定 要 下 更 大 的 功 
夫 和 决心 , 抓 住 机 过 积极 参展 ,进一步 提升 和 扩大 
企业 的 知名 度 和 产品 的 受益 度 及 影响 力 ,充分 展示 
录 行 业 生 产 企 业 的 整体 实力 和 整体 形象 ,为 我 国 泵 
行业 的 发 展 和 进步 做 出 贡献 。 

五 .开展 评 优 活动 ,为 振兴 我 国 装备 制造 业 贡 
献 力 量 

为 进一步 推动 条 行业 会 员 企业 产品 技术、\ 质 
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量 和 标准 水 平 的 提高 ,提升 泵 产品 在 国内 外 的 市 场 
竞争 力 , 扩 大 企业 的 知名 度 , 为 振兴 我 国 装 备 制造 
业 打 下 坚实 的 基础 ,在 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 的 统 
一 安排 和 指导 下 ,有 泵 业 分 会 对 本 届 展 会 进行 了 认 
真 的 总 结 , 对 参展 单位 及 其 产品 进行 了 评奖 活动 。 
根据 评选 结果 , 评 出 了 2010 第 五 届 中 国 国 际 流 体 
机 械 展 览 会 参展 产品 金奖 41 项 , 银 奖 18 项 ,参展 
单位 优秀 布展 奖 16 项 。2010 第 五 届 中 国 国际 流 
体 机 械 展览 会 泵 业 分 会 参展 企业 及 参展 产品 获奖 
情况 见 表 1。 


R1 2010 第 五 届 中 国 国际 流体 机 械 展 览 会 泵 业 分 会 参展 企业 及 参展 产品 获奖 情况 


URAT ER FR BA A BRS H] 
上 海 东 方 条 业 ( 集 团 ) 有 限 公司 


Po SFR LE) a BR Ze 


Bk OR tl Fk SE A CB ZS] 


上 海 阿波 罗 机 械 股份 有 限 公司 


日 立 条 制造 (无 锡 ) 有 限 公司 


企业 名 称 商标 

金奖 

Eve Hae ABR ZS KSB 

Ht ts M) Fel A BR ZS NEMO® 
NEMO® # 
TORNADO 

ARERR A BR ZS EBARE 

天 津 泵 业 机 械 集团 有 限 公司 

PIERR IRENA RAK 

EY OLR FR A EHA) 有 限 公司 

山东 长 志和 泵 业 有 限 公司 

KWRA RAR 

上 海 电 力 修造 总 三 有 限 公 司 





产品 名 称 


MOVITEC V16/4B 立 式 多 级 泵 
BEST 抽 桶 清空 泵 
MB 一 1 .XLB 一 8/2 .XB 一 4 TWR +i 


DCS/DCD #4 fit SUE BAR 、 锅 炉 给 水 肥 
VPCS/VPCH 型 立 式 简 袋 泵 

HW AP 2 HAR 

3RP BARN CH FR 

KQDP/SF 系列 交流 伺服 恒 压 泵 

DM 型 高 压 除 焦 泵 .CSB—W WERE AR 
ASD—M 围 式 水 平 中 开 多 级 泵 ,YW RF tH 
HPT300 一 340 一 6s 型 循环 流 化 床 机 组 用 汽 泵 
FT6S39DM Ai Ba dP 25 7k Fe AA A A FR | 
FK6A40 型 1000MW 超 超 临 界 锅炉 给 水 泵 
MNC600 x 450LS 型 AP1000 核电 厂 常规 岛 前 置 泵 
700GMT- 一 A84 fii BRE 

DFSS 系列 卧 式 双 吸 离心 条 

BW 系列 无 钠 压 变频 调 速 供水 设备 
XGB250—150—400 453% 

X343F—300LB #4 (J 

GQB APN PK RME 

SQJB AF ML ih FE BL 

CVP24—20 Ee Be BR Fc TE KIER 
HDF101—1125 Ha shag Bh 43 ak He 

2600HDC—13 KET MIKE 
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企业 名 称 
南方 果 业 股份 有 限 公 司 
安徽 三 联 条 业 股 份 有 限 公司 
安徽 久保 田 三 联系 业 有 限 公司 


石家庄 强大 泵 业 集团 有 限 责任 公司 


PS AH TD KAR) Aa BR ZS 


HERS RE) ARAR 


上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 


上 海 乐 合流 体 机 械 有 限 公司 


大 连 佳 特 联 轴 器 有 限 公司 


银 奖 


湖南 湘 电 长 沙 水 有 泵 厂 有 限 公 司 


He APPEAR A RZ 
上 海 凯 士 比 泵 有 限 公司 


耐 驰 (兰州 ) 有 泵 业 有 限 公 司 


EMBO AR Rb (RAA RAF 


山东 长 志 泵 业 有 限 公 司 
FERRET ERAR 


上 海 电 力 修造 总 三 有 限 公司 
PA AT FRY BCD A PR ZS 
河北 恒 盛 泵 业 股 份 有 限 公 司 


LU AR AR AD ARRERA BRR ZS 
参展 单位 优秀 布展 奖 

上 海 凯 士 比 和 有 限 公司 

HAPS AR aK RS ARAR 
Ss Fl) FF RRL BR 2 
安徽 三 联系 业 股份 有 限 公司 
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( 续 ) 
产品 名 称 
CDL150 型 不 锈 钢 立 式 多 级 离心 泵 
ASP5030 47h (6 tit BR 
LSM—KRC 型 潜水 轴 流 泵 
KSH( L) 型 系列 渣 浆 泵 ,61/67/68 RIIT KR 
XJ 型 中 开 式 离心 清水 泵 
LKXA + B+ C 型 立 式 斜 流 泵 
2EK 节能 型 系列 双 级 液 环 真空 泵 
2BET KRM RMA RR 
ZWL(1) 智慧 型 无 负 压 稳 流 给 水 设备 
发 电站 660MW 机 组 锅炉 给 水 泵 用 LTJ 一 GJ 系列 机 械 密封 
百 万 千瓦 核电 站 常规 岛 主 给 水 泵 用 LTJ 一 HD 系列 机 械 密封 
LIJ 一 NJ 系列 电站 脱硫 设备 用 机 械 密封 
DHC 系列 核电 联 轴 器 ,DMN 一 NT 系列 间隙 可 调 缩 径 联 轴 器 


A+B + CHVRERRAKR 
WNB 系列 挖 泥 船 泵 

YR 型 工业 汽轮机 
HPK 一 L80 一 160 型 热 媒 泵 

Etanorm 40—250 型 直 连 泵 

Amarex YLG—130 型 离心 潜 污 有 泵 
M- 一 Ovas25 一 -2. 2 切 碎 机 

C. pro. “计量 加 药 系 统 
KCZ100/250C KIM TAER 
KQSN350 AFI LM FR 

GL Alar AR RR 
CXK250—200-—450 $k% 
CST42Y—300LB Á ah FE aH hi 
TM3—42C/150 型 600MW HARP 2G kK Re) RA T i 
TD250 管道 循环 泵 

NYP 系列 高 粘度 内 齿 穴 
2W ' W 系列 多 相 混 流 泵 
GMZ80—~130—80 WX% 


企业 名 称 商标 

HERRA ARAH 

上 海 阿 波 罗 机 械 股份 有 限 公司 
上 海 电力 修造 总 三 有 限 公司 
石家庄 强大 有 泵 业 集团 有 限 责任 公司 
EERE (RAI) 有限 公 司 

上 海 东方 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 

上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 

山东 长 志 泵 业 有 限 公司 

TE SA RLA RA 

Fe ot BAR tl Fe SAAR A a RAR] 
山东 神力 渣 浆 泵 科技 有 限 公司 
南方 条 业 股份 有 限 公司 


在 中 国 通用 机 械 工业 协会 的 领导 下 ,通用 机 械 
泵 行业 有 能 力 和 决心 不 断 开 拓 进 取 , 发 挥 行业 优 
势 , 及 时 推出 行业 单位 的 “新 产品 .新 工艺 .新 技术 、 
新 材料 ”和 获奖 产品 节能 产品 ,优质 产品 和 省 市 名 
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( 续 ) 
产品 名 称 


牌 产 品 及 国家 驰名 商标 产品 ,为 我 国 泵 行业 的 发 展 
做 出 贡献 。 

[拟稿 人 :中 国 通用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 关 
荣 印 ] 


压缩 机 馆 参 展 盛况 


2010 第 五 届 中 国 国 际 流 体 机 械 展 览 会 上 ,9 与 
馆 和 10 号 馆 为 压缩 机 展 馆 , 展 出 面积 657m , 共 21 
家 国内 知名 企业 携 自 己 的 高 新 产品 参展 。 整 体 来 
讲 ,压缩 机 馆 的 展品 品质 、 展 位 设计 及 展 出 水 平等 
各 方面 在 整个 展 出 中 都 名 列 前 茅 。 

一 .企业 参展 情况 

江西 惟 思 特 科技 发 展 有 限 公 司 参 展 的 产品 是 
箱 体式 全 无 油 涡 旋 空气 压缩 机 , 排 气量 0. 24 ~1.2 
m , 共 5 种 型 号 ,主要 技术 性 能 指标 达到 了 国际 同 
类 产品 的 先进 水 平 , 填 补 了 国内 空白 。 

上 海 柏 能 电机 技术 有 限 公 司 展 出 的 是 公司 人 研 
发 团队 经 过 三 年 多 时 间 的 潜心 研发 ,在 无 传感器 矢 
量 控制 算法 软件 技术 上 的 新 成 果 ,该 技术 搭建 了 永 
磁 电机 无 传感器 驱动 核心 技术 的 通用 开发 平台 ,并 
基于 该 平台 成 功 研发 出 拥有 上 自主 知识 产权 的 无 传 
感 器 永 磁 电机 驱动 器 PD1000, PD 系列 产品 可 以 
广泛 用 于 风机 、 泵 、 压 缩 机 及 空 压 机 等 。 


四 川 大 川 压缩 机 有 限 责 任 公司 推 出 了 适应 低 
碳 要 求 的 6M 一 293/39 焦 炉 气压 缩 机 、MW 一 2. 9/ 
79 一 0. 6/78 一 79 合成 气 循 环 气 联合 压缩 机 以 及 二 
氧化 碳 上 压缩 机 低温 技术 压缩 机 、DW 一 10. 7/8. 4 一 
33.95 循环 气压 缩 机 ,大 大 减少 了 工业 有 害 气 体 排 
放 , 同 时 实现 了 工业 废气 的 综合 利用 ,充分 利用 工 
业 废 气 制 新 能 源 。 

上 海 电 气压 缩 机 泵 业 有 限 公司 展 出 的 是 公司 
自主 研发 .具有 自主 知识 产权 和 专利 ,高 效 (一 机 抵 
多 机 ) AD ARIRE .高 日 动 化 率 、 技 术 性 能 和 单 
机 能 力 达 到 国际 先进 水 平 , 当 前 世界 上 最 大 转子 直 
径 816mm 的 工艺 气 螺 杆 式 压 缩 机 。 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 推出 了 适用 于 油井 
打压 天然气 管道 吹 扫 ,管道 试 压 、 掘 井 吹 孔 .压铸 、 
大 型 安装 建筑 工程 ,大 型 阀门 高 压 渗 漏 试验 以 及 各 
种 中 高 压 试验 、 试 压 等 场合 的 螺杆 活塞 串联 机 组 。 
当前 市 场 上 多 数 大 排 量 中 高 压 压缩 机 组 型 式 主要 
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有 多 级 压缩 大 型 活塞 机 或 多 机 组 并 联 使 用 等 方式 ; 
大 型 压缩 机 设计 、 制 造 .运行 成 本 极 高 ,维护 修理 费 
用 也 高 ;多 机 组 则 摩擦 副 多 , 易 损 件 多 ,磨损 大 ,总 
的 故障 率 高 。 而 螺杆 压缩 机 故障 低 、 活 塞 增 压 压缩 
机 结构 简单 ,稳定 性 好 ,二 者 优优 结合 ,结构 简单 ， 
寿命 长 ,维护 成 本 低 ,国际 及 国内 大 型 压缩 机 厂 在 
大 排 量 中 ,高 压 压缩 机 组 上 纷纷 采用 螺杆 活塞 串联 
机 组 。 

上 海 飞 和 实业 有 限 公 司 推出 了 拥有 独立 日 主 
知识 产权 的 单 螺杆 空气 压缩 机 ,其 主机 由 一 根 螺杆 
两 个 星 轮 乒 跨 合 组 成 ,技术 创新 后 , 星 轮 片 采用 醚 


醚 酮 碳纤维 复合 材料 (PEEK ) , 极 大 地 提高 了 材料 


的 硬度 刚度。 由 于 星 轮 在 螺杆 两 侧 对 称 配置 , 作 
用 于 螺杆 上 的 径 向 气体 力 及 轴 向 气体 力 互 相抵 消 ， 
因此 螺杆 不 承受 任何 径 向 或 轴 向 气体 力 , 使 径 向 
力 , 轴 向 力 完全 平衡 ,轴承 寿命 可 达 10 万 h 以 上 。 
机 壳 采 用 整体 结构 ,气体 压力 产生 的 径 向 、 轴 向 力 
自动 平衡 。 零 部 件 少 ,可 独立 装配 ,体积 小 ,结构 紧 
次, 星 轮 侧 有 大 窗口 ,维修 方便 。 飞 和 空 压 机 具有 
节能 、 低 噪声 .效率 高 .运行 可 靠 , 压 缩 空气 品质 优 
良 等 特点 。 

上 海 佳 力士 机 械 有 限 公 司 展 出 的 是 主导 产品 
OG 系列 单 螺杆 空 压 机 , 具有 效率 高 .噪声 低 .振动 
小 .体积 小 .费用 少 维修 方便 \ 外 形 美观 ,容易 操作 
等 优点。 产品 采用 智能 模块 控制 系统 ,具有 友好 的 
人 机 界面 。0G 系列 单 螺 杆 空 压 机 排 气量 0.4 ~ 
40m /min, 有 风 冷 .水冷 .无 油 、. 车 用 、 防 爆 等 五 大 
类 、 上 百 个 规格 品种 ,能 完全 满足 各 行业 客户 的 需 
求 ,产品 畅销 国内 外 。 

广州 正 力 精密 机 械 有 限 公 司 携 拥 有 单 螺杆 式 
和 涡 旋 式 空 压 技 术 核 心 知 识 产权 , 先后 获得 中 国 、 
美国 .英国 ,法国 和 日 本 等 国家 专利 的 单 螺 杆 式 和 
涡 旋 式 两 大 系列 产品 参展 ,产品 黎 盖 微 油 .无 油 .中 
压低 压 \ 太 用、 移动 及 新 能 源 大 巴 用 空 压 机 等 系列 
节能 产品 。 公 司 作为 美的 集团 旗下 机 械 行业 品牌 ， 
致力 于 打造 空 压 机 行业 最 节能 品牌 ,在 产品 研发 上 
始终 坚持 节能 可 靠 、 静 声 \ 环 保 的 设计 理念 ,不 断 
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创新 ,更 好 地 满足 客户 需求 。2009 年 ,公司 作为 我 
国 唯 一 一 家 空 压 机 企业 ,被 列 人 工业 和 信息 化 部 
《 方 能 节 水 机 电 设 备 推荐 目录 》。 

北京 京城 环保 产业 发 展 有 限 责 任 公 司 是 国内 
压缩 机 行业 唯一 取得 核电 制造 和 许可 证 的 压缩 机 
供应 商 ,此 次 公司 展 出 的 高 压 大 气量 膜 式 压缩 机 ， 
密封 性 能 良好 , 耐 腐 刨 性 强 , 无 泄漏 ,广泛 应 用 于 军 
T 石化 多晶硅 等 领域 。 

北京 金凯 威 通 用 机 械 有 限 公 司 携 自主 开发 研 
制 的 多 级 冷凝 油气 回收 装置 参展 ,产品 技术 含量 
高 ,主要 应 用 于 加 油 站 、 油 库 及 石油 .石化 ,化 工行 
业 等 易 挥发 性 气体 的 回收 。 

本 届 参 展 的 企业 还 有 为 压缩 机 主机 配套 的 台 
州 环 天 机 械 有 限 公 司 . 姜 堰 市 华宇 轴瓦 有 限 责 任 公 
司 .无 锡 锡 山 安 达 防 爆 电 气 设 备 有 限 公 司 及 容 实 高 
润滑 油 有 限 公 司 。 

台州 环 天 机 械 有 限 公司 是 国内 首 家 通过 氧 压 
机 空 压 机 气 阀 ISO 9001 质量 体系 认证 .美国 API 
质量 认证 和 ISO 9001 往复 式 压 缩 机 部 件 生产 认证 
的 企业 ,参展 产品 是 为 往复 活塞 式 压缩 机 配套 的 气 
闪 .填料 ,支撑 环 等 。 公 司 生产 的 气 闪 采 用 国际 先 
进 原材料 和 先进 的 加 工 工 艺 , 使 用 性 能 及 效果 可 完 
全 替代 进口 产品 。 

自 卉 市 华宇 轴瓦 有 限 责 任 公司 展 出 的 产品 是 
获得 实用 新 型 专利 证 书 的 精密 电镀 减 摩 层 铝 基 合 
金 轴瓦 ,是 国内 提高 压缩 机 轴瓦 使 用 寿命 的 最 新 产 
品 ,2009 年 通过 中 国 机 械 工 业 联合 会 的 科技 成 果 
鉴定 。 

二 、 获 奖 情 况 

2010 第 五 届 中 国 国际 流体 机 械 展 览 会 上 ,压缩 
机 企业 送 展 产品 的 技术 含量 和 展位 设计 均 符 合 展 
会 组 委 会 的 要 求 。 经 中 国 通用 机 械 工业 协会 压缩 
机 分 会 的 评选 和 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 的 审定 , 压 
缩 机 馆 共 评 出 金奖 9 项 . 银 奖 9 项 .优质 奖 3 项 ,并 
于 2011 年 6 月 27 日 “中 国 通用 机 械 上 业 协 会 压缩 
机 分 会 第 六 届 会 员 大 会 ”上 举行 了 颁奖 仪式 。2010 
第 五 届 中 国 国际 流体 机 械 展 览 会 压缩 机 分 会 参展 


四 川 大 川 压缩 机 有 限 责任 公司 


附录 


产品 获奖 情况 见 表 2。 
表 2 2010 第 五 届 中 际 流 体 机 械 展 览 会 压缩 机 分 会 参展 产品 获奖 情况 
企业 名 称 品 名 称 
金奖 
无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 LHC 螺杆 活塞 串联 机 组 ,大 型 迷宫 式 压 缩 机 
广东 正 力 精密 机 械 有 限 公司 水 润滑 单 螺 杆 式 和 涡 旋 式 空 压 机 
上 海 电 气压 缩 机 泵 业 有 限 公司 $816mm 工艺 螺杆 式 压 缩 机 
阿 特 拉 斯 .科普 柯 ( 上 海 ) 贸易 有 限 公司 ZS 螺杆 鼓风机 
上 海 佳 力 士 机 械 有 限 公司 OG 系列 单 螺杆 空 压 机 
上 海 飞 和 实业 有 限 公司 单 螺杆 空气 压缩 机 
上 海信 然 压缩 机 有 限 公司 PET 吹 瓶 机 专用 空 压 机 
ASB EIR) FE SOLA BR ZA M8—50/0. 02—18 氢气 压缩 机 
台州 环 天 机 械 有 限 公 司 往复 活塞 式 压 缩 机 用 气 阀 .填料 .支撑 环 等 
银 奖 
北京 金凯 威 通用 机 械 有 限 公司 多 级 冷凝 油气 回收 装置 
北京 京城 环保 产业 发 展 有 限 责任 公司 高 压 大 气量 膜 式 压 缩 机 


6M—293/39 焦 炉 气压 缩 机 
MW 一 2. 9/79—0. 6/78—79 合成 气 循 环 气 联合 压缩 机 


四 川 金 是 压缩 机 制造 有 限 公司 CNG 无 站 用 储 气 系统 子 站 压缩 机 
CNG 高 效 节 能 型 (标准 变频) 压缩 机 

柳州 压缩 机 总 厂 煤矿 用 压缩 机 

柳州 柳 二 空 机 械 股 份 有 限 公司 ZW 系列 无 油 润滑 压缩 机 

无 锡 久 安防 爆 电 机 有 限 公 司 防爆 电机 

江苏 恒久 机 械 有 限 公司 隔膜 压缩 机 

姜 堰 市 华宇 轴瓦 有 限 责任 公司 精密 电 镇 减 摩 层 铝 基 合 金 轴瓦 
优质 奖 

江西 惟 思 特 科技 发 展 有 限 公 司 全 无 油 涡 旋 空气 压缩 机 

上 海 柏 能 电机 技术 有 限 公司 PD1000 无 传感器 永 磁 电 机 驱动 器 

容 实 高 润滑 油 有 限 公司 压缩 机 用 润滑 油 


[ 撰 稿 人 :中 国 通用 机 械 工业 协会 压缩 机 分 会 刘海 芬 ] 


风机 分 会 产品 参展 评比 获奖 名 单 


中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 分 会 秘书 处 组 织 
沈阳 辟 风 机 集团 股份 有 限 公 司 .陕西 鼓风机 (集团 ) 
有 限 公司 EE UBL ARAR, BF 
(集团 ) 有限 责任 公司 ,石家庄 市 风机 三 有 限 责 任 公 
司 .江苏 金 通 灵 风机 上 股份 有 限 公 司 及 沈 鼓 设计 院 


等 8 家 企业 的 行业 专家 组 成 临时 评委 会 ,对 本 次 
展会 的 参展 产品 和 参展 模型 进行 了 考评 , 共 评 选 
出 金奖 36 项 、 银 奖 5 项 。2010 第 五 届 中 国 国 际 
流体 机 械 展 览 会 风机 分 会 产品 参展 评比 获奖 名 单 
见 表 3。 
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表 3 2010 第 五 届 中 国 国 际 流体 机 械 展 览 会 风机 分 会 产品 参展 评比 获奖 名 单 


天 津津 鼓风机 有 限 责任 公司 ( 原 天 鼓 五 分 厂 ) 
石家庄 风机 厂 有 限 责 任 公司 

上 海通 用 风机 股份 有 限 公司 

江苏 金 通 灵 风 机 股份 有 限 公司 
BANERNE ARAR 
常熟 市 鼓风机 有 限 公司 

山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 

山东 海 福 德 机 械 有 限 公司 

浙江 义乌 星光 风机 有 限 公司 


浙江 同 源 鼓风机 制造 有 限 公司 


湖北 省 风机 厂 有 限 公司 
新 乡 西 玛 鼓 风机 有 限 公司 


大 连 创 思 福 液 力 偶合 器 成 套 设 备 有 限 公司 
无 锡 市 厚 德 自动 化 仪表 有 限 公司 


银 奖 
四 平 鼓风机 股份 有 限 公司 
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企业 名 称 产 m 名 称 
金奖 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 DMCL1204 +2MCL1203 +3BCL527 空 分 装置 离心 压缩 机 组 
陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 EIZ 等 温 离心 压缩 机 
EBZ 简 型 增 压 机 
上 海 鼓风机 三 有 限 公司 燃料 球 输送 用 氮气 压缩 机 
RTF 静 叶 可 调 轴 流通 风机 
重庆 通用 工业 (和 集团) 有限 责任 公司 LDCS(—35) —P 离心 式 低温 制冷 机 组 
E I 100—4. 3/1. 0 整体 齿 式 离心 压缩 机 
四 平 鼓风机 股份 有 限 公司 SJ15000 烧结 离心 避风 机 
宁波 风机 有 限 公司 BLYF102 JI No8C 防腐 耐 高 温 离心 通风 机 
SMFJO1 离心 通风 机 
长 沙 鼓风机 厂 有 限 责 任 公 司 AR 型 罗 艾 鼓风机 
北京 华 怡 净化 科技 研究 所 有 限 公司 HY 一 1. 4S 小 型 智能 化 风机 
北京 新 安 特 风 机 有 了 跟 公 司 XYF 一 10A 消防 排 烟 风机 


DSZ 隧道 大 型 通风 机 

MIR AF BE MES REAL 
SHY75—51No25F 水 泥 磨 循环 风机 
W6 一 2 x29No26. 4F 高 温 离心 通风 机 
ZDX1670/71— I] —4 动 叶 可 调 轴 流风 机 
SH150 一 8. 0 整体 式 离心 压缩 机 

3L52 型 罗 芯 鼓风机 

SA 型 摇摆 式 轴 流通 风机 

B200—1. 7 单 级 高 速 离心 鼓风机 
ZG 一 65 罗 芯 鼓风机 

HSG150 型 三 叶 罗 芯 鼓 风机 

MD250 型 罗 芯 鼓风机 

D160 一 2. 14 循环 流 化 床 高 于 流 化 风机 


W12g14. 1 转炉 一 次 干 法 除尘 系统 煤气 轴 流 风机 


B200 单 级 高 速 离心 鼓风机 

GS 高 速 罗 茨 鼓 风机 

S1450 一 11 硫酸 离心 鼓风机 

DTF(R) 型 可 逆转 地 铁 隧道 轴 流风 机 
XM—HB200—1. 7/1. 0 单 级 高 速 离心 鼓风机 
YOTCGR800B/1500 调 速 型 液 力 偶合 器 
YOCHJ1000/1500/750 调 速 型 液 力 偶合 器 
HZD 一 B 型 振动 变 送 器 

HD 型 检测 控制 柜 


D1500 煤气 鼓风机 


附录 


( 续 ) 
企业 名 称 产 品 名 称 
北京 华 冶 净化 科技 研究 所 有 限 公司 HY—1. 3 高 速 高 压 智 能 化 风机 
山东 海 福 德 机 械 有 限 公司 MJ100 密集 型 三 叶 罗 蒋 鼓 风机 
WERI ARAR AI 型 双 吸 双 支 撑 除 侍 风机 
大 连 创 思 福 液 力 偶合 器 成 套 设备 有 限 公司 YOCHZ580/2985/5783 调 速 型 液 力 偶合 器 


[供稿 单位 :中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 分 会 】 


2010 年 第 五 届 阀 门 博览 会 展品 评奖 结果 


中 国 通用 机 械 工业 协会 阀门 分 会 根据 2010 年 。 关 专 家 进行 了 评奖 。2010 FSAI ee 
第 五 届 阀 门 博览 会 参展 单位 申报 评奖 展品 ,组 织 有 品评 奖 结果 见 表 4。 


表 4 2010 年 第 五 届 阀 门 博览 会 展品 评奖 结果 






























金奖 
KEK BTA PR NIXSSA0300 核 一 级 大 口径 锻 钢 旋 启 式 止 回 图 
中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 公 司 CH1—4"BTN20WA22R—Q3U 核 一 级 比例 喷雾 阀 








HP25002bv 一 H2 Dnt 

dal RFP ET RS RI TARAR J561 ¥2500LbC6SPL 高 温 高 压 截止 阔 
Z960Y3300LbsPL Bf Bs Ea 

哈尔滨 电站 阀门 有 限 公 司 PAT—7432F 超 超 临 界 全 量 型 安全 阀 

乘 风 阀 门 集 团 有 限 公司 48"FWTB11DR—900LbBW 大 口径 全 焊接 球阀 

= NS RBA BR Zs YTZALYGY40PI11 E ent PES Ve Fe Fae HO 

ERT ARAR 20CH1H61 Y—320P E E 22 Ft Ree Xe ER 

Ue PASS tH BS PRR TA BR ZS N1SH61 Y—1500#P 核 一 级 升降 式 止 回 阀 

江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 800 x 800H3JXMBF941X—0. 05C LRN 

JARA TA RA] RF E ÈRE A 

上 海 开 维 喜 阐 门 集团 有 限 公 司 Q6 一 18 一 900 A ah Be R 

RRR OKU) R TARAA 1300QF400—WY 水 电 球 网 

上 海 巴 蝶阀 门 有 限 公司 700G hR FIBER pA 
TRITEC =e ae 

精工 阀门 有 限 公司 SDJ343H 双向 人 硬 密封 蝶阀 

“浙江 宝 龙 立 门 制 造 有 限 公 司 D542Y—64 横 紧 式 全 金属 密封 高 压 蝶 阀 

天 津 渤海 阀门 集团 D363H 一 25 金属 硬 密封 三 维 偏心 蝶阀 

上 海 科 科 立 门 集团 有 限 公司 QS647 Y—600Lb Si Hes R 

HEY Jae (Jat LL A Be lB ZS = RE 

Wia TERN Aa BR ZS EFD6LY—250 Bhia A 

银 奖 

大 连 大 高 阀门 有 限 公司 PZ51Y—6—1500 E A eS I 
Q951 Y—600—48 KAS R A 

eS AR Te FG BTA BR ZS 2962 Y—3650Lb | 锻 焊 结构 闸阀 
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企业 名 称 
兰州 高 压 立 门 有 限 公司 
BLARAS AL RAAR] 
ERAN BR ZS al 


IARR FBR at a BR 2S 
雷 蒙 德 ( 北 京 ) 阀门 制造 有 限 公 司 
WRES RER TARAR 
上 海 开 维 豆 阀 门 集团 有 限 公 司 


北京 市 阀门 总 厂 (集团 ) 有 限 公 司 


中 闹 科 技 郑州 市 郑 蝶 阐 门 有 限 公 司 


上 海 浦东 汉 威 阀门 有 限 公司 
伯 特 利 阀门 集团 有 限 公司 


HLR JARA 
EFRR PR ZS a] 
南通 市 电站 阀门 有 限 公 司 
KEER TARAR 

上 海良 工 阀 门 三 有 限 公 司 
上 海 科 科 阀 门 集团 有 限 公司 


承德 高 中 压 阀 门 管件 集团 有 限 公 司 


山东 益 都 阐 门 集团 股份 有 限 公 司 
良 精 集团 有 限 公 司 
SEAR WA) PR ZS 


株洲 南方 阀门 股份 有 限 公司 


开 维 言 阀门 (北京 ) 有 限 公 司 
上 海 增 欣 机 电 设备 制造 有 限 公 司 
温州 市 华海 密封 件 有 限 公 司 
浙江 维 都 利 疾 门 制造 有 限 公司 


浙江 宏明 内 门 有 限 公司 

AE oe TT BR 

天 津 博 纳 斯 威 阀门 有 限 公司 
上 海 巴 蝶阀 门 有 限 公 司 
湖北 高 中 压 阀门 有 限 公 司 


HXP4Y512 
Z9B43F100ADN500 
H3H42X—150P0 
SFTZHAP—600K 
8BEL6R—6 


40x40 W BH-—5 BWZ—-L2B1 V—-C6—-A0C 


N2C0Z964 Y—600# 
N2C0J961 Y—1500#P 
40”G600W—L9 
HJ—300 x 700—150 
Z560Y—2500Lb 

J565 Y—CL900 
D343RS—16C 
PQ347Y—16C 
QDQ967V—600#/L 


QCF641F—10 
SPQ3270C 
Z960 Y —320 
545X—16Q 

BW240 Y—411S0 
QJ47 Y—250 

2572 J-—SB—002 
TDL1O6UV—SS 
YFHCB—260 
LJDPZ44 Y—300Lb—8" 
PBZA4H 

FQ347F 
3X10BQ647—169H25 
DM/H745X—16 

D371 XP—16 

YFB— Y300 

R 型 

KJ41 W—162r—DN25 
X47F—600Lb 

0340 Y—16C 


A 一 1 执行 机 构 N—GHL 


D343X 一 100 
7732 
EFP/43 Ms 





[供稿 单位 :中 国 通用 机 械 工业 协会 阅 门 分 会 ] 
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( 续 ) 
产品 名 称 
= fb BEST AF EL 
$B dF i HB 
AS BOR R 
BB a ania PB 
EUR DE ER BY 
全 焊接 球阀 
W 型 电动 平行 座 闻 立 
核 二 级 电动 截止 阀 
管线 球阀 
Val 
加 氢 裂 化 装置 专用 闸阀 
MARR BS Fl PTA BLE A 
AraC» XSL Te] > Jesh RS ET R p 
Ge Soa BR ES Oo EER 
大 口径 CG BEBE BARR 
全 焊接 球 风 
顶 装 式 软 密封 球阀 
气 封 式 C 型 球阀 
SA Cy BR BY 
Se Be Ph A] 
AE TEPER ES I 
波纹 管 阐 网 
一 体式 轨道 硬 密封 结构 球阀 
IU ARS 
fe: aR EY 
FE ZN ON AB REAT R 
WL Fe) it Bo Dy RE H) BY 
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DV VALVE 
大 过 大 与 泣 门 股份 角 限 人 双飞 


大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公 司 是 在 原 大 连 高 压 阀门 厂 的 基础 上 于 2002 年 7 月 改制 而 成 的 ， 是 中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 阀门 分 会 
理事 长 单位 。 公 司 始 建 于 1956 年 ， 占 地 面积 14 万 m2， 总 资产 5 亿 元 ， 现 有 职工 700 多 人 。 公 司 具有 核 一 级 、 核 二 级 、 核 三 级 
阀门 设计 和 制造 许可 证 ， 是 国家 武器 装备 科研 生产 的 特定 许可 制造 企业 ， 是 国家 指定 的 重点 装备 关键 阀门 国产 化 的 依托 单位 ， 是 
国家 高 新 技术 企业 和 省 级 科研 中 心 。 

公司 在 全 国 阀 门 行业 率先 通过 了 美国 机 械 工程 师 协会 ASME 的 “N” 和 “NPT” 钢印 资 质 。 公 司 还 持 有 中 国 特种 设备 压力 管道 
及 压力 管道 元 件 制 造 许可 证 、 中 国电 力 600MW 火电 机 组 入 网 许可 证 、 中 国 船 级 社 颁 发 的 “船用 阀门 生产 许可 证 ”、 球 阀 产 品 防 
火 鉴定 证 书 、 英 国 劳 埃 德 和 挪威 船 级 社 的 ISO9001 质量 认证 证 书 、 美 国 石油 学 会 的 API 证 书 、 欧 盟 承 压 设备 CE 安全 证 书 和 军 
工 产品 质量 体系 认证 证 书 。 

AJER AA WLA LEA TAA RA ARA A AA ARA ATA RAEN, FRAR, AZA, 
低温 / 超低温 阀 、 抗 硫 阀 、Y 形 阀 、 核 级 阀门 、 军 工 阀 门 、 特 种 阀门 以 及 管 路 法 兰 、 阀 门 操作 机 构 等 共 20 KA, 500 多 个 型 号 、 
4000 多 个 规格 。 产 品 被 广泛 地 应 用 在 石油 、 化 工 、 船 舶 、 电 力 、 治 金 、 机 械 、 轻 纺 、 军 工 和 核电 系统 等 工业 装置 上 。 

公司 一 贯 重视 新 产品 、 新 技术 的 开发 与 应 用 ， 技 术 力 量 雄 厚 ， 在 与 科研 院 校 广泛 合作 的 基础 上 ， 拥 有 一 大 批 具 有 丰富 研发 经 
验 的 工程 技术 人 员 ， 具 有 很 强 的 自主 研发 能 力 ， 所 研制 开发 的 多 项 产品 ， 填 补 了 国内 阀门 行业 的 空白 ， 在 国家 百 万 千瓦 核电 自主 
化 过 程 中 率先 实现 了 核 一 级 大 口径 锻造 高 压 阀 门 国产 化 ， 核 电 间 门票 计 订 货 4 亿 多 元 。 
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KER tes FAL VE Ae Ti OUI 


一 、 核 电 阀 门 研发 情况 

大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公 司 (以 下 简称 大 连 大 高 ) KAS 
KERER I ETF 1956 年 ， 于 2002 年 7 月 转制 成 为 具有 
自行 研发 、 设计、 制造 和 销售 的 股份 制 企业 , 注册 商标 为 “DV”。 
公司 是 中 国 通用 机 械 工业 协会 阀门 分 会 理事 长 单位 、 中 国 核能 
行业 协会 会 员 单位 、 中 广 核 联合 研发 中 心 会 员 单 位 。 公 司 具 有 
核 一 级 、 核 二 级 、 核 三 级 阀门 设计 和 制造 许可 证 ， 是 国家 武器 
装备 科研 生产 特定 许可 制造 企业 、 国 家 重点 装备 关键 阀门 国产 
化 的 依托 单位 、 国 家 高 新 技术 企业 ， 在 全 国 阀 门 行业 率先 通过 
了 美国 机 械 工程 师 协 会 ASME 的 “N” 和 “NPT” 钢 印 资质 。 
公司 具有 年 产 各 类 锻 钢 阀门 80 FE RRT 10 万 套 、 核 级 
及 常规 锻造 件 3 万 +t 的 生产 能 力 ， 年 产值 达 6 亿 元 。 公 司 是 我 
国 石化 、 石 油 、 海 油 、 电 力 、 军 工 及 核电 系统 的 定点 阀门 供应 
厂商 。 

大 连 大 高 技术 力量 雄厚 ,资源 相对 稳定 ， 专 业 配 备 合理 。 
在 设计 上 采用 CAD 三 维 设计 ， 率 先 使 用 代表 当前 国际 一 流水 
平 的 机 械 设计 自动 化 软件 SolidWorks 三 维 设计 软件 技术 ， 从 
而 提高 了 产品 的 设计 准确 性 和 可 靠 性 ， 使 设计 工作 更 加 精确 和 
完善 。 公 司 具 有 完善 的 标准 及 管理 体系 ， 设 计 工 作 的 全 过 程 严 
格 按 标准 (如 ASME、RCC 一 M、ANSI、EJ、API、BS、GB 等 ) 
的 要 求 进行 ， 能 够 按照 标准 进行 各 种 阀门 的 设计 ， 以 满足 不 同 
工 癌 的 要 求 。 

多 年 来 ， 大连 大 高 一 直 注 重 核电 新 产品 的 开发 和 研制 ， 坚 
持 走 产 、 学 、 研 相 结 合 的 开拓 发 展 道路 ， 为 各 项 新 产品 研发 疯 
定 了 坚实 的 技术 基础 。 公 司 与 中 广 核 工程 有 限 公司 、 中 广 核 设 
计 有 限 公 司 、 中 科 华 设计 研究 院 、 中 国 核电 工程 有 限 公 司 、 上 
海 核 工 程 研 究 设 计 院 、 中 国 中 原 对 外 工程 公司 、 国 家 核电 技术 
公司 、 核 电 秦 山 联营 有 限 公 司 和 清华 大 学 核 研 院 等 单位 建立 了 
长 期 友好 的 战略 合作 伙伴 关系 。 近 年 来 ， 大 连 大 高 与 核电 业主 
单位 、 核 电 设计 院 联合 研制 开发 了 多 项 填补 国内 空白 、 达 到 国 
PETE S ee ee 








二 、 重 点 核电 产品 
近年 来 ， 大 连 大 高 研制 开发 了 多 项 核电 阀门 新 产品 ， 主 要 
产品 如 下 : 


(1) 核 一 级 电动 中 间 引 泌 截 止 阀 ， 公 称 通 径 50mm，2004 
年 完成 鉴定 。 

(2) 核 一 级 大 口径 旋 启 式 止 回 阀 ， 公 称 通 径 150mm, 2004 
年 完成 鉴定 。 

(3) 核 一 级 锻 钢 升降 式 止 回 阀 ， 公 称 通 径 50mm，2004 年 
完成 鉴定 。 

(4) 核 一 级 高 温 高 压 波纹 管 仪表 根 闪 ,公称 通 径 8mm， 
2005 年 完成 鉴定 。 

(5) 核 一 级 高 温 高 压 仪表 根 阀 ， 公 称 通 径 8mm, 2005 年 
完成 鉴定 。 

(6) 核 一 级 定 压 差 升降 式 止 回 阅 ， 公 称 通 径 50mm，2005 
年 完成 鉴定 。 

(7) 核 一 级 高 Cv 值 旋 启 式 止 回 阀 ， 公 称 通 径 250mm， 
2007 年 完成 鉴定 。 

(8) 核 二 级 主 给 水 旋 启 式 止 回 阅 ， 公 称 通 径 400mm, 2007 
年 完成 鉴定 。 


(9) 核 二 级 大 口径 高 Cv 值 旋 启 式 止 回 阀 ， 公 称 通 径 
400mm, 2007 年 完成 鉴定 。 

(10) 核 二 级 电动 波纹 管 截止 阀 ， 公称 通 径 50mm，2008 
年 完成 鉴定 。 

(11) 核 
年 完成 鉴定 。 

(12) 核 一 级 上 装 式 电动 球阀 ， 
完成 鉴定 。 

(13) 核 一 级 锻 钢 高 Cv 值 旋 启 式 止 回 阀 ， 
300mm, 2009 年 完成 鉴定 。 

(14) 核 一 级 无 钴 模块 化 止 回 阀 ， 公称 通 径 15mm、 


二 级 气动 波纹 管 截止 阅 ， 公 称 通 径 20mm, 2008 
公称 通 径 65mm ，2009 年 


公称 通 径 


cam, 2010 年 完成 鉴定 。 


Fae pees aches hi EE oii 





步 。 多 年 来 ， 公 称 通 径 300mm 的 核 级 止 回 阀 一 直 被 国外 阀门 厂 
家 所 垄断 ， 产 品 价格 居 高 不 下 ， 在 大 连 大 高 研制 成 功 并 应 用 到 
在 建 核电 项 目 上 之 后 ， 国 外 阀门 厂家 在 后 续 的 投标 中 价格 降 为 原 
供 货 价 格 的 一 半 左 右 , 这 为 核电 业主 节省 了 大 量 资金 和 交 货 时 间 。 

大 连 大 高 与 清华 大 学 针对 山东 石 岛 湾 高 温 气 冷 堆 核电 站 联 
合 研制 开发 了 公称 通 径 300mm 的 主 蒸汽 隔离 加 和 核 一 级 上 装 式 
电动 球阀 产品 。 当 前 ， 公 称 通 径 300mm 的 主 蒸汽 隔离 阀 已 完成 
了 奖 体 的 机 加 工 ， 正 在 进行 相关 的 检验 工作 ， 计 划 于 2011 年 9 
月 底 前 完成 产品 整 机 装配 和 试验 。 此 产品 的 适用 温度 为 576C , 
采用 的 主体 材料 为 耐 高 温 高 压 的 F91 合金 钢 。 针 对 高 温 气 冷 堆 
疾 缀 料 系统 研制 开发 的 核 一 级 电动 球阀 已 完成 新 产品 样机 鉴定 。 
Re 
损 气 和 粉 侍 介质 等 不 良 状 态 下 具备 良好 的 密封 性 能 ， 保 证 燃料 
球 在 阀门 内 部 顺利 通过 ， 不 发 生 卡 阻 现象 。 

de em et 
大 连 大 高 研发 了 公称 通 径 550mm 的 主 蒸汽 隔离 阀 和 公称 通 
350mm 的 主 给 水 
隔离 阀 产品 。2009 
年 12 月， EXE 
大 高 召开 了 由 国家 
能 源 部 门 、 中 广 核 
工程 公司 、 中 核 工 
程 公司 、 中 原 对 外 
工程 公司 、 上 海 核 
工程 研究 设计 院 等 
相关 业主 和 设计 院 
参加 的 设计 评审 
会 ， 并 通过 了 专家 
会 的 方案 审核 。 当 
前 ， 主 蒸汽 隔离 
Ke im PPLE 
完成 了 制造 装配 ， 
正在 进行 一 系列 的 
性 能 和 功能 性 鉴定 
试验 。 

针对 AP1000 项 目 ， 大 连 大 高 研制 开发 的 新 产品 主要 包括 
PV02 核 一 级 Y 形 升降 式 止 回 阀 、 核 一 级 Y 形 波纹 管 截止 阀 、 
核 一 级 Y 形 截止 阅 和 PV03 核 一 级 大 口径 旋 启 式 止 回 阀 ， 以 及 





公称 通 径 550mm 的 主 蒸 汽 隔离 阀 


阀 产 品 ， 当 前 合同 正在 有 序 地 执行 过 程 中 。 在 中 广 核 工 程 有 限 
公司 的 红 沿 河 、 人 宁德、 阳江 、 防 城 港 、 台 山 等 项 目 中 ， 大 连 大 
高 提供 了 数 万 套 核 级 闸阀 、 截 止 阀 和 止 回 阀 产 品 ， 当 前 已 交 货 
安装 产品 有 3 万 余 套 ， 正 在 组 织 生产 的 产品 2 万 余 套 。 

三 、 核 电 产 品 研发 规划 

根据 当前 核电 发 展 形势 ， 大 连 大 高 按照 核电 阀门 国产 化 规 
划 进 程 ， 研 制 开 发 了 百 万 千瓦 压 水 堆 核电 站 的 主 蒸汽 隔离 六 (公称 
通 径 800mm) 
和 AP1400 = 
A Tt ba BS R 
(公称 通 径 
1000mm) 。 针 
XY EAR A Oe 
TRAE , 
大 连 大 高 组 成 
了 由 公司 领导 、 
技术 开发 部 、 
质量 保证 部 、 
生产 制造 部 和 
核电 办 等 部 门 
相关 人 员 组 成 
的 联合 研发 小 
组 ， 由 董事 长 
负责 总 体 协 调 。 AP1000 RERI 
主 蒸汽 隔离 阀 样 机 产品 的 研发 任务 书 以 CPR1000 的 主 蒸汽 隔离 
阀 技 术 规 格 书 为 基础 ， 经 过 前 期 的 大 量 调研 和 资料 积累 ， 已 完 
成 产品 图 样 设计 工作 。 

大 连 大 高 针对 中 国 中 原 对 外 工程 有 限 公司 巴基斯坦 恰 希 玛 
C3/C4 项 目 中 公称 通 径 550mm 的 主 蒸汽 隔离 阀 研 发 成 功 ， 将 
使 我 国 控 脱 多 年 来 主 蒸汽 隔离 阀 依 靠 进口 的 局 面 ， 同 时 也 为 公 
称 通 径 800mm 的 主 蒸汽 隔离 阀 研 发 奠定 了 基础 。 为 了 积累 经 
验 ， 系 统销 化 主 蒸汽 隔离 阀 的 技术 难点 ， 大 连 大 高 在 与 中 广 核 
集团 联合 研发 公称 通 径 8o0omm HEAR SR. Er A BY 
的 选择 和 使 用 上 ， 与 公司 RCC 一 M 材料 供应 商 共享 ， 特 别 是 在 
RCC 一 M 不 锈 钢 棒 材 、 钢 锭 等 的 使 用 上 积累 了 大 量 经 验 ， 在 样 
机 研发 过 程 中 取得 进展 ,并 应 用 到 产品 的 实际 设计 制造 过 程 中 。 

DUA, e ia O a 和 研 
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O 蝶 闪 和 球阀 等 产品 ， 其 质量 和 持续 创新 能 力 已 经 得 到 全 球 行业 
内 各 主要 最 终 用 户 和 工程 公司 的 认证 ， 并 被 广泛 应 用 于 全 球 各 


国 。 种 苛刻 工 况 环 境 且 需求 量 大 的 石油 、 天 然 气 、 炼 油 、 化 工 、 般 


舶 、 电 厂 以 及 长 输 管 线 等 工业 。 纽 威 在 保持 传统 领域 研发 实力 
加 ”的 基础 上 ， 积 极 探索 新 的 发 展 领域 ， 其 中 核电 阀门 产品 研发 取 
”得 了 长 足 的 进步 ， 为 核电 阀门 国产 化 做 出 了 重要 页 献 。 

\ 一 、 核 电 阀 门 研发 历程 

2006 年 ， 纽 威 与 上 海 核 工程 研究 设计 院 、 北 京 核 工 业 第 
二 研究 设计 院 联 合 开发 核 一 级 截止 阅 、 核 二 级 闸阀 、 核 二 级 
ACA AEM. ROBIE. BORER AK = BR 

2008 年 ~ 2009 年 1A, 6 AIER TREBLE RAB I 
研究 设计 院 完 成 所 有 鉴定 试验 。 

2009 年 ， 完 成 核电 站 用 平行 双 闸 板 闸阀 样机 的 开发 ， 并 
完成 样机 所 有 鉴定 试验 验证 。 

2010 年 4 月 ， 取 得 国家 核 级 阀门 设计 /制造 许可 证 和 核 
级 铸件 的 制造 许可 证 。 纽 威 成 为 中 广 核 核电 设备 国产 化 联合 
研发 中 心 成 员 ， 并 积极 投身 于 核电 阀门 国产 化 工作 中 。 

2010 年 ， 纽 威 获得 了 中 广 核 工 程 有 限 公司 4 个 订单 ， 分 
别 为 阳江 / 防城港 核电 厂 常规 岛 闸阀 、 截 止 阐 、 止 回 阀 订 单 ， 
台山 核电 厂 常 规 岛 球阀 订单 ， 台 山 核 电厂 常规 岛 截 止 阀 、 疗 
阀 和 大 口径 阀门 订单 ， 阳 江 / 防 城 港 核电 厂 核 岛 截止 阀 、 止 回 
阀 订 单 。 

2011 E, 纽 威 取得 美国 ASME 委员 会 颁发 的 “N”&“NPT” 


二 、 企 业 研 发 实力 

公司 设 有 一 个 省 级 研发 中 心 ， 办 公 场 地 面积 1000m2。 配 
套 的 阀门 试验 检测 中 心 面积 近 2 600m*， 具 有 国内 一 流 的 阀门 
试验 检测 能 力 ， 该 中 心 可 以 完成 各 种 阀门 型 式 试验 ， 如 高 温 
试验 (600C) 、 低 温 试验 (-196C) 、 防 火 试验 、 真 空 检 汤 
试验 、 微 泄漏 试验 (ATR) 、 阀 门 寿命 试验 、 应 力 应 变 
分 析 、 高 压气 体 试验 (试验 气体 为 空气 、 氮 气 、 托 气 、 甲 煤 ， 
试验 压力 42MPa)、 填 料 寿命 试验 装置 、O 形 圈 抗 爆 试 验 装 置 、 
弹簧 性 能 试验 和 阀门 流 阻 试验 等 。 

在 新 产品 研制 方面 ， 研 发 人 员 充分 运用 先进 的 模拟 软件 
(如 Pro/E» SolidWorks 三 维 建 模 软件 ) ，I-Deas、ANSYS 
有 限 元 分 析 软 件 以 及 FE-Safe 疲劳 寿命 分 析 软 件 对 新 产品 研 
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进行 验证 。 通 过 与 国内 大 学 的 紧密 合作 ， 开 发 了 一 系列 阅 
] 产 品 专用 研发 软件 。 这 使 得 纽 威 在 阀门 产品 的 三 维 造型 、 






有 限 元 分 析 、 阀 门 挥发 性 泄漏 控制 以 及 软 密封 球阀 防火 设计 等 
方面 的 技术 已 达到 世界 先进 水 平 。 






纽 威 不 仪 利用 自 有 技术 、 生 产 工 艺 及 通过 自己 生产 能 力 和 
试验 检测 手段 为 全 球 客户 配套 生产 各 种 高 性 能 的 阀门 ， 还 与 国 
内 的 高 校 及 人 研究 机 构 合 作 ， 共 同 开发 一 些 关键 、 特 殊 闪 门 。 当 
前 , 已 经 与 上 海 核 工程 研究 设计 院 、 北 京 核 工 业 第 三 研究 设计 院 、 
苏州 热 工 研 
究 院 和 武汉 
Emh o 
所 等 单位 建 
立 了 密切 的 
合作 关系 。 

纽 威 注 
重 产品 研发 
和 自主 知识 
产权 的 保 管线 阀门 
护 ， 并 着 力 于 将 研发 成 果 及 时 进行 转化 。 研 发 中 心目 2005 年 
成 立 至 今 ， 共 开展 研发 项 目 60 多 个 ， 其 中 30 多 个 项 目 已 在 科 
技 部 门 备案 。 当 前 ， 共 申请 专利 28 项 ， 其 中 授权 专利 多 项 ， 
获 江苏 省 高 新 技术 产品 称号 的 产品 5 项 ， 研 发 成 功 样机 40 多 
种 。 公 司 积极 开展 科技 成 果 转 化 ， 近 几 年 开发 的 新 产品 中 已 有 
20 多 个 产品 达到 量 产 ， 新 产品 销售 收入 超过 4 亿 元 。 

三 、 核 电 阀 门 介绍 

当前 ， 纽 威 已 研制 出 6 种 核电 阀门 样机 ， 分 别 是 核 一 级 
HSER. ORAS. ROA. BOARD 
阀 、 核 二 级 电动 波纹 管 截止 阀 、 核 三 级 电动 蝶阀 。 纽 威 在 国内 
可 以 供 货 产品 为 核 二 级 截止 阀 、 核 二 级 波纹 管 截止 阀 、 核 二 级 
闸阀 、 核 二 级 止 回 阅 、 核 二 级 
球阀 、 核 三 级 蝶阀 ， 所 执行 标 
准 为 ASME、RCC 一 M。 按 照 
ASME “N” & “NPT” WEB, 
纽 威 可 以 按照 ASME M 的 要 求 ， 
在 国外 供应 核 一 级 、 核 二 级 、 
核 三 级 阀门 产品 和 零 配件 。 

1. FAIL R 

该 阀门 可 用 于 百 万 干 瓦 
级 核电 站 主要 回路 、 安 注 系 
统 和 余热 排除 等 系统 。 执 行 








核 一 级 电动 截止 阀 





系统 的 安全 功能 ， 切 断 或 连通 管 路 ， 从 而 使 系统 正常 运行 。 纽 
威 供 货 截止 阀 为 核 二 级 、 核 三 级 ， 抗 震 类 别 为 1 A， 公 称 直径 
< 100mm， 最 大 工作 压力 17.5MPa， 最 高 工作 温度 350C. BRIE 
方式 有 手动 、 气 动 和 电动 。 主 要 性 能 : OMIA AH, 
在 内 压 、 自 重 和 地 震 载 答 作 用 下 ， 阀 门 能 够 保证 结构 完整 性 和 
可 运行 性 。@@ 阀 泊 运 行 平稳 、 密 封 可 靠 。 阀 门 操作 转 矩 小 ， 密 
封 可 靠 。@ 填 料 密封 采用 预 紧 补偿 设计 ， 能 有 效 保证 阀 杆 在 压 

密封 时 四 轿 体 与 阅 盖 具有 双重 密封 设计 ， 确 保 阀 








“该 阀门 可 用 于 压 水 堆 核 电厂 一 回路 辅助 系统 管 路 中 执行 系 

安全 功能 ， 接 通 或 切断 管 路 ， 从 而 使 系统 正确 运行 。 当 发 

， 要 求 安全 这 隔离 阀 能 迅速 关闭 ， 以 防止 和 减缓 

失 水 事故 后 安全 壳 内 放射 性 物质 外 溢 。 纽 威 供 货 波纹 管 截止 间 
为 核 二 级 、 核 三 级 ， 抗 震 类 别 SSE， 公 称 直径 < 100mm， 最 高 
工作 压力 17.5MPa， 最 高 温度 350C 。 操 作 方式 有 手动 、 气 动 和 
电动 。 主 要 性 能 : 四 阀门 结构 设计 合理 ， 在 内 压 、 自 重 和 地 震 
载荷 作用 下 ， 阀 门 能 够 保证 结构 完整 性 和 可 运行 性 。®@ 波 纹 管 
具有 耐 高 温 高 压 、 高 寿命 特点 , 性 能 安全 可 靠 。 ORANZE, 
密封 可 靠 。 阀 门 操作 转 矩 小 ， 密 封 可 靠 。@ 阀 体 与 阀 盖 具 有 双 
重 密封 设计 ， 确 保 阀 门 密封 可 靠 。 

3. 核 级 闸阀 

ZAI ATE 咖 W 
一 回路 辅助 系统 管道 上 ， 起 接 通 a g 
或 切断 管 路 的 作用 ， 从 而 能 保证 并 ren 
管 路 系统 的 正常 运行 或 减缓 事故 ”让 
KHER ARTERI ARA 
级 、 核 三 级 ， 抗 震 类 别 SSE， 公 
称 直径 < 400mm， 最 高 工作 压力 
17.5MPa， 最 高 温度 350 C。 操 作 
方式 有 手动 、 气 动 和 电动 。 主 要 
性 能 : @@ 阀 门 结构 设计 合理 ， 在 
内 压 、 自 重 和 地 震 载荷 作用 下 ， P 
阀门 能 够 保证 结构 完整 性 和 可 运 9 
fitte OMETA FE | P 
位 置 精确 。 阀 门 操作 转 矩 小 , 密 。 了 
封 可 靠 。@ 阀 体 与 阅 盖 具有 双重 
密封 结构 ， 密 封 更 可 靠 。 

4. 核 级 止 回 阀 

该 阀门 可 用 于 压 水 堆 核电 厂 

















一 回路 辅助 系统 管 路 中 , 依靠 介质 流动 ,自动 开启 或 关闭 阀 六 ， 
防止 介质 倒流 ， 起 到 限制 介质 作 单 向 流动 和 截止 、 隔 离 作用 ， 下 
以 保护 系统 和 设备 。 纽 威 可 供 货 止 回 阅 为 核 二 级 、 核 三 级 , 抗 下 
震 类 别 SSE， 公 称 直径 < 400mm， 最 高 工作 压力 17.5MPa,， 最 >》 
高 温度 350C 。 主 要 性 能 : OKINA, KE One fae 
低压 差 开 启 功能 。@ 高 寿命 ， 能 满足 40 年 使 用 寿命 要 求 。 ae 

5. BERR 

该 阀门 可 用 于 百 万 千瓦 = 
级 核电 站 设备 冷却 水 系统 、 |， 
RE TEM AIA EEE 
系统 ， 也 可 用 于 压 水 堆 核电 QE 
WAKRA WRK E 
纽 威 可 供 货 球阀 为 核 二 级 、 
核 三 级 ， 抗 震 类 别 1 A， 公 
称 直径 < 150mm, RAL 
作 压 力 64MPa， 最 高 温度 
200C 。 主 要 性 能 : 二 可 实现 
在 线 拆 装 ， 维 修 方便 。@ 高 
寿命 , 能 满足 40 年 使 用 寿命 要 求 。 QIU TALE SHR, 在 内 压 、 
自重 和 地 震 载荷 作用 下 , 阀门 能 够 保证 结构 完整 性 和 可 运行 性 。 

6. RAINE 

该 阀门 可 用 于 百 万 千瓦 级 
核电 站 设备 冷却 水 系统 ， 也 可 用 
ei 





核 二 级 电动 球阀 
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别 1A， 公 称 直径 < 400mm, HK 
高 工作 压力 64MPa， 最 高 温度 
200C。 主 要 性 能 : OMRAF SN 
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核 三 级 蝶阀 
结构 设计 合理 ， 在 内 压 、 自 重 和 地 震 载 荷 作用 下 ， 阀 门 能 够 
保证 结构 完整 性 和 可 运行 性 。 

随 着 “国家 核电 中 长 期 发 展 规划 (2005 ~ 2020 年 ) 》 的 
深入 实施 ， 纽 威 今后 将 着 力 进行 核 一 级 关键 阀门 的 研制 ， 并 
对 核 二 级 、 核 三 级 阀门 结构 进行 完善 ， 不 断 测 握 核电 阀门 核 


心 技术 ,加 快 核电 阀门 国产 化 进程 ， 为 客户 提供 优质 、 可 靠 、 
高 技术 含量 的 产品 ， 为 我 国 的 核电 建设 做 出 贡献 。 
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2005 年 ， 大 连 深 蓝 泵 业 有 限 公 司 (简称 大 连 深 蓝 ) 取得 
民用 核 安全 机 械 设备 设计 和 制造 资格 许可 证 。2008 年 ， 根 据 
公司 的 战略 规划 ， 确 定 举 公司 之 力 全 面 推进 核电 工作 ， 集 中 
深蓝 专家 ,调配 优 秀 研发 人 员 加 入 核电 ， 成 立 专属 的 核电 研 
发 、 制 造 、 质 保 团队 。2008 年 6 月 至 2009 年 4 月 ， 先 后 完成 
了 百 万 干 瓦 级 压 水 堆 核 电站 核 安全 三 级 硼酸 输送 录 、 乏 燃料 
水 池 冷 却 泵 、 消 防水 泵 、 设 备 冷 却 水 泵 、 重 要 三 用 水 泵 的 样 
机 制造 并 通过 了 国家 鉴定 ，5 种 核 三 级 泵 的 成 功 研 发 ， 率 先 
完成 了 我 国 核 三 级 泵 国产 化 的 目标 。 该 项 目 荣获 “ 百 万 千瓦 
级 核电 站 泵 阀 国 产 化 ”科技 进步 奖 一 等 奖 。2011 年 5 月 22 日 ， 
大 连 深 蓝 研 制 的 核 安全 二 级 余热 排出 泵 、 安 全 充 喷 淋 泵 和 低 
压 安 注 录 ,通过 了 国家 鉴定 ， 为 推进 核电 装备 国产 化 进程 做 
出 了 贡献 。 

公司 具有 熔炼 铸造 、 热 处 理 、 机 加 工 、 焊 接 、 装 配 、 检 
验 试验 等 配套 完整 的 综合 制造 能 力 。 本 部 后 地 面积 又 万 m2, 
拥有 专属 核电 的 清洁 厂房 与 装配 车 间 ， 配 有 A 级 水 处 理 系 
统 ， 拥 有 从 德国 进口 的 高 速 动 平衡 机 及 数控 加 工 中 心 等 设备 
300 多 人 台 。 和 铸造 车 间 在 大 连 瓦 房 店 深 蓝 工 业 园 ， 占 地 面积 超 
过 24 万 m2， 配 备 大 型 精炼 设备 40 多 台 ， 采 用 酚醛 树脂 砂 工 
艺 ， 每 年 可 以 生产 符合 RCC 一 M、ASME 规范 的 核 级 铸件 超 
过 2000t。 公 司 拥有 完备 的 计量 室 、 理 化 室 、 光 谱 分 析 室 、 机 
械 性 能 检测 室 、 无 损 检测 室 ， 具 备 各 类 先进 检测 设施 百 余 台 
(E); 拥有 4 个 核 泵 试验 台 (标准 型 试验 台 、 综 合 型 试验 台 、 


大 功率 试验 全 、 核 二 级 泵 功能 性 试验 台 ) ， 完 全 满足 核 泵 各 
种 性 能 测试 要 求 。 


公司 重视 科技 进步 ， 研 发 中 心 为 “省 级 企业 技术 中 心 ”， 
技术 人 员 200 余人 。 研 发 内 容 涉 及 高 精 尖 产品 的 研发 、 新 技 
术 的 创新 、 新 工艺 的 制定 、 新 材料 的 研究 、 流 程 解决 方案 、 
机 电 一 体 化 、 三 维 模拟 流 场 分 析 和 强度 分 析 计 算 等 多 学 科 
的 基础 研究 。 产 品 开 发 全 面 使 用 CAD. MDS2002 及 开 目 绘 
图 软件 、CAPP 计算 机 辅助 工艺 系统 软件 、 三 维 设计 造型 软 
fF. CFD 三 维 流体 模拟 分 析 系 统 软 件 、 有 限 元 分 析 软 件 和 
PUMPCAD 水 力 辅助 设备 软件 等 。 公 司 与 众多 和 泵 专业 科研 单 
位 和 院 校 (清华 大 学 、 华 中 科技 大 学 、 中 国 农业 大 学 、 大 连 
理工 大 学 、 江 苏 大 学 、 兰 州 理工 大 学 ) 有 着 良好 的 合作 关系 ， 
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建立 产 学 研 合作 模式 ， 取 得 50 余 项 科技 成 果 和 专利 技术 ， 使 
公司 的 技术 水 平 、 生 产能 力 以 及 产品 质量 得 到 稳步 提高 。2010 
年 ， 公 司 被 认定 为 大 连 市 高 新 技术 企业 。 

一 、 重 点 核电 产品 介绍 

1. 核 安 全 三 级 泵 

大 连 深 蓝 研制 的 核 安全 三 级 硼酸 输送 泵 、 乏 燃料 水 池 冷 
却 泵 、 设 备 冷 却 水 泵 、 重 要 三 用 水 泵 和 消防 水 泵 分 别 于 2008 
Æ 6 H 20 H. 2008 Æ 10 H 17 HFI 2009 Æ 4 H 24 Aiit T 
由 中 国 机 械 工 业 联 合 会 组 织 的 专家 鉴定 。 





硼酸 输送 泵 乏 燃 料 水 池 冷 却 泵 





JPP 消防 水 泵 Ez AKR 





设备 冷却 水 泵 


2. 核 安全 二 级 泵 

大 连 深蓝 研制 的 核 安全 二 级 余热 排出 泵 、 安 全 这 喷 淋 泵 
和 低压 安 注 泵 于 2011 年 5 月 通过 了 由 中 国 机 械 工业 联合 会 组 
织 的 专家 鉴定 。 








余热 排出 泵 EER 





RP AMAR 低压 安 注 泵 

二 、 已 有 业绩 

2006 年 3 月， 取得 核电 领域 零 突 破 ， 先 后 取得 巴基斯坦 
C2 项目、 秦山 三 期 扩建 项 目 、 岭 澳 二 期 扩建 项 目 和 秦山 一 期 
改造 项 目 订货 合同 

2007 年 4 月 ， 取 得 巴基斯坦 C2 项 目 核 三 级 泵 订货 合同 。 

2008 年 4 月 ,取得 红 沿 河 、 宁 德 核电 站 消防 水 泵 订货 合同 。 

2008 年 7 月， 取得 红 沿 河 核电 站 一 期 工程 、 宁 德 核电 站 一 
期 工程 和 阳江 核电 站 一 期 工程 核 岛 离心 泵 和 三 废 泵 订货 合同 。 

2008 年 10 月 ， 取 得 宁德 核电 站 3&4 号 机 组 消防 水 泵 订货 
合同 。 

2009 年 2 月 ， 取 得 福清 、 
水 循环 和 订货 合同 。 

2009 年 3 月 ， 取 得 福清 、 


方 家 山 核电 站 核 三 级 DEL 冷冻 


方 家 山 核电 站 核 三 级 乏 燃 料 池 冷 
却 水 泵 、 胡 酸 输送 泵 、 化 学 添加 剂 泵 、 反 冲洗 水 和 泵 以 及 核 三 级 
三 废 系统 用 和 泵 ， 三 门 、 海 阳 核 电站 乏 燃 料 池 冷却 泵 ， 台 山 核电 
站 LOT42B ALLY &BOP 部 分 离心 泵 订货 合同 。 

2009 年 6 月， 取得 红 沿 河 核 电站 3&4 号 机 组 、 
号 机 组 设备 冷却 水 泵 订货 合同 。 

2009 年 7 月 ， 2 1 EPR 台山 核电 站 RRI 45 
EVU 中 间 冷 却 录 订货 合 司 


宁德 3&4 
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净 凝 结 水 泵 订单 。 
2009 年 11 月 ， 取 得 海南 昌江 核电 站 核 三 级 DEL 冷冻 水 
循环 泵 和 核 三 级 重要 厂 水 泵 订货 合同 。 


2009 年 12 月 ， 取 得 台山 、 防 城 港 消防 水 泵 订货 合同 。 

2010 年 1 月 ， 取 得 台山 LOT42B 常规 岛 &BOP 部 分 离心 
泵 补充 订货 合同 。 

2010 年 4 月 ， 取 得 阳江 、 防 城 港 LOT134D 设备 冷却 水 
RIRA. 

2010 年 5 月 ， 取 得 宁德 核电 站 3. 4 号 机 组 CFI 反 冲 洗 水 
mV) HG Al 

2010 年 9 月， 取得 防城港 核电 工程 反 冲 洗 水 泵 订货 合同 。 

2010 年 10 月 ， 取 得 福清 核电 站 3、4 号 机 组 RRI 设备 冷 
ap Hy 5. 6 号 机 组 RRI 设备 冷却 水 泵 ， 阳 江 3. 4, 5, 

号 机 组 CFI PAPA AK IL ME RBC ZEA ART BEF IA 

2010 年 11 月， 取得 C3. C4 堆 腔 淹没 泵 ， 而 酸 驳 运 泵 、 
MEHEK ZERE AIKR, WBN 3、4 号 机 组 
DEL 冷冻 水 循环 和 泵 及 核 三 级 泵 ， 田 湾 核 电站 5、6 号 机 组 DEL 

> 冻 水 循环 泵 订货 合同 。 

2010 年 12 月 ， 先 期 取得 
冷水 泵 订货 合同 。 

2011 年 1 月 ,取得 阳江 1、2 号 机 组 中 间 水 池 提 升 泵 订货 合同 。 

2011 年 3 月 ， 取 得 台山 核电 站 污水 泵 订货 合同 。 

2011 年 6 月 ， 取 得 宁德 、 防 城 港 项 目 高 温水 预 热泵 及 水 处 


三 门 核电 站 1、2 号 机 组 CCS 设 


理 泉 ,海南 昌江 项 目 高 温水 预 热泵 及 水 处 理 泵 订货 合同 。 
三 、 研 发 目标 


在 完成 既定 研发 任务 的 同时 ， 大 连 深蓝 不 断 地 进行 技术 
和 管理 创新 ， 为 顾客 提供 优质 的 产品 和 服务 。 放 了 眼 未 来 ， 大 
连 深蓝 为 我 国 核电 “走出 去 ”的 宏伟 战略 积蓄 能 量 。 为 满足 
第 三 代 、 第 四 代 以 及 其 他 新 核电 技术 路 线 的 需要 , 2011 年 5 月 ， 
大 连 深蓝 取得 ASME 核 安全 一 级 、 二 级 、 三 级 N、NPT 认证 ， 
为 全 面 进军 国际 市 场 提 供 了 保证 。 当 前 ，AP1000 核 级 泵 的 研 
制 工 作 正 在 进行 中 , 力争 实现 第 三 代 核 电 技 术 设 备 的 国产 化 。 

在 国际 核电 技术 路 线 发 展 的 指引 下 ， 大 连 深 蓝 将 不 断 地 
进行 新 核电 设备 的 技术 储备 ， 成 为 国内 核电 设备 的 主力 供应 
商 和 国际 核电 设备 的 重要 参与 商 。 





PERKET - EAER NS 
限 公 司 (SNJ) 拥有 现代 化 的 加 工 设 
备 ， 采 用 先进 的 信息 化 管理 ， 引 进 成 
熟 的 技术 ， 以 高 性 能 产品 和 经 国内 外 
重大 工程 考验 的 应 用 业绩 ， 成 为 著名 
品牌 的 代表 。 在 国内 和 国际 市 场 上 得 
到 客户 的 信赖 。 

AR EZA a TEBE Eki EN 
o LEERE moa ALA A 
主 研发 的 全 焊接 球阀 已 使 SNJ 成 为 中 
国 油气 市 场 占 主 导 地 位 的 供应 商 。 


SNJ 以 高 性 能 的 优质 产品 参与 中 
国 和 世界 市 场 竞争 ， 为 石油 和 天 然 气 
输送 、 城 市 燃气 、 石 化 和 化 工 、 能 
源 、 冶 金 等 工业 领域 提供 “与 世界 品 
牌 同步 ”的 产品 ， 
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“may eg 斯. AIRA RE a TARRAT] (SNJ) 
成 立 于 1991 年 ， 当 前 拥有 员工 290 人 。 人 合资 双方 为 


y A 集团 公司 FIZ} = SA SOAR Al, WOT 
占 50% 的 股份 。 公 司 的 主要 产品 为 各 类 球 阅 和 高 
性 能 暴 阔 ， 广 泛 用 于 石油 化 工 、 化 工 、 油 气 工 业 和 能 
源 等 工业 4 ay 
As | Ae EYEE RR TATA Ta BT LR BS A BE Ge FY 
企业 ， ies 年 ， 取 得 国家 民用 核 承 压 设 备 设 计 制 造 
许可 证 , 是 国内 较 早 参与 核电 项 目 建 设 的 企业 之 A 
1993 年 ， 获 得 DNV (HURIA) 颁发 的 ISO9001 
质量 管 a 认证 ， 并 结合 以 往 核 电 产 品 设计 制造 
经 验 以 及 新 颁发 的 核 安全 设备 法 规 ， 建 立 了 行 之 有 





效 的 核 级 阀门 设计 和 制造 质量 保证 大 纲 及 一 整套 执 
行程 序 文件 , 并 按照 有 关 导 则 要 求 对 无 损 检验 人 员 、 
焊接 操作 工 进行 考核 取证 。 公 司 的 人 员 配 备 完全 能 
满足 核 ASA te ee | 


LRM Rw 1a a 
SHANGHAI NELES-JAMESBURY 
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== 


信人 


齐全 的 理化 和 力学 性 能 测试 设备 阀门 性 能 测试 设备 、 


球体 精度 度 测试 仪 和 阀门 寿命 试验 台 等 ， 引 进 美国 的 三 
坐标 测量 仪 ， 德 国 的 移动 光谱 分 析 仪 、 磁 粉 探伤 仪 、 


超声 on 伤 仪 等 检验 设备 ， 
确保 了 产品 质量 的 稳定 性 。 


增强 了 检测 和 加 工 能 力 ， 


公司 拥有 一 批 具 有 5 年 以 上 设计 制造 经 验 的 技术 
人 员 ， 这 些 人 员 兽 参与 过 秦山 核电 站 一 期、 pect 


巴基斯坦 恰 西 玛 P300 项 目的 设计 制造 以 及 中 石油 、 中 


石化 、 中 海 油 等 国内 重大 项 目 ， 能 熟练 应 用 ASME 和 
RCC 一 M 规范 设计 开发 核电 产品 ， 能 在 阀门 结构 设计 


中 运用 Solid works-cosmo 和 UG/I-deas 等 软件 进行 分 析 
前 的 三 维 建 模 和 装配 关系 的 确定 ,采用 ANSYS 软件 对 
阀门 进行 有 限 元 分 析 ， 编 制 了 核 级 阀门 的 设计 输入 、 设 
计 输 出 、 设 计 验 证 、 设 计 变 更 、 设 计 服务 等 控制 程序 ， 
对 核电 产品 进行 抗震 计算 、 热 循环 试验 、 冷 热 交 变 试验 、 
端 部 加 载 试验 、 抗 震 试验 、 流 体 阻 断 试 





上 海 电 气 
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公司 采用 先进 的 ERP (企业 资源 计划 ) ~ CRMA 
户 关 系 管理 )、MES (制造 执行 系统 ) 、CAD/CAM( tf 
算 机 辅助 设计 / 计算 机 辅助 制造 一 体 化 系统 )、OA( 办 
公 上 自动 化 系统 ) 和 财务 电 算 化 等 信息 技术 平台 ， 实 现 了 
从 市 场 开 拓 、 客 户 下 单 直至 产品 出 厂 全 过 程 的 现代 化 管 
理 ， 整 合 了 研发 、 营 销 、 采 购 、 人 制造、 人 力 资源 和 行政 
等 业务 活动 ， 提 升 了 企业 的 核心 竞争 力 。 

公司 所 承接 的 核电 阀门 主要 供 货 范 围 是 核 二 级 、 
核 三 级 和 非 规范 级 的 阀门 产品 。 用 于 核 岛 二 回路 和 核 
岛 其 他 部 位 的 球 降 ， 适 用 介质 为 硼 水 ， 操 作 方 式 主 要 
为 手动 和 电动 ， 口 径 小 于 150mm。 产 品 采 用 ASME. 
RCC 一 M 标准 ， 设 计 工 程 部 负责 产品 的 设计 开发 、 标 
准 化 审查 、 翻 译 、 资 料 管理 等 工作 ， 核 电 产 品 设计 和 
工程 制图 均 采 用 CAD 设计 ， 设 计 采 用 二 维 绘图 、 三 
维 造型 , 对 各 种 零件 物理 参数 (强度 计算 、 面 积 、 体 积 、 
质量 、 质 心 位 置 、 惯 性 矩 等 ) 进行 计算 。 公 司 拥 
门 试验 设备 , 能 按 设 计 要 求 进行 一 系列 功能 性 斌 
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寿命 试验 、 耐 火 试验 、 动 作 的 可 靠 性 试验 等 ) , FFB 
托 权 威 机 构 或 相关 的 设计 院 进行 抗震 分 析 。 

多 年 来 ， 公 司 设 计 、 人 制造 的 核 级 阀门 产品 已 经 
批量 投入 核电 站 实际 工 况 中 使 用 ， 产 品 运行 恨 好 。 
公司 为 秦山 核电 站 一 期 项 目 设 计 制 造 的 核 二 级 、 核 
三 级 不 锈 钢 球 鸭 ， 其 操作 方式 有 手动 、 万 向 接 和 电 
动 ， 工 作 压 力 为 1.6MPa、4.0MPa、6.4MPa， 产 品 通 
{47 25mm. 50mm. 80mm, FB a A i A = 
通 ; Ay ELSES A SK Hh P3200 工程 设计 制造 的 
核 二 级 、 核 三 级 球阀 ,工作 压力 为 1.6MPa、4.0MPa、 
10.0MPa， 产 品 通 径 为 25mm. 50mm. 80mm, Fk fa 
结构 为 二 通 和 三 通 , 操作 方式 有 手动 和 电动 。 近 年 来 ， 
公司 为 秦山 核电 站 二 期 工程 设计 制造 了 非 规范 级 球 
阀 、 蝶阀 , 同时 也 为 岭 首 核 电站 设计 制造 了 BOP ERE o 

今后 ， 公 司 将 不 断 提 高 核电 国门 产品 的 目 主 设 
为 我 国 核电 设备 国产 化 做 出 贡献 。 
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FAY Fi (DAS SSE MY AT AS RAE TP HAAR RTS EPL WAS IA. 始 建 于 1982 t RR RR NS 
的 主 营 业务 . 刷 脾 .质保 ,技术 和 管理 寺 诸 多 优势 aL a egy 计 . 制 造 .营销 . B 股份 有 限 公 司 。 

中 核 科技 不 断 追 踪 国际 先进 水 平和 采用 国际 先进 标准 ,率先 获得 API 规范 证 书 (1982 Æ), 1509001 : 2000( DNV) 国际 质量 认证 ， 欧 共 体 CE 认证 
(2001 年 ) 先后 通过 美国 ABS. 法 国 BV. 挪威 DNV 和 中国 CCS S 船 级 社 阅 | ] 制 造 资格 证 书 , 从 1995 年 起 .多 次 复审 甫 过 核 级 承 压 设备 设计 .制造 资格 许 
可 证 并 获得 特种 设备 制造 许可 证 以 及 中 石油 .中 石化 资源 市 场 供应 商 网 络 成 员 单 位 资格 证 书 . 中 国电 力 系统 阅 门 供应 成 员 人 入 网 训 

中 核 科 技 倾 力 打造 中 国内 门 民族 品牌 是 国内 网 门 制造 业 和 中 核 集团 系统 率先 上 市 的 国有 控股 公司 是 同门 主要 制造 和 
供应 基地 ,可 为 石油 . 石化 . 油气 . 化 工 等 行业 提供 国内 外 先进 标准 的 工业 山门 .公司 自 上 市 以 来 d 加 大 资金 投入 .引进 当代 先进 技术 . 设备 与 检测 
手段 . 向 核电 . 核 化 工 . 水 务 . RAUL Sew. Ba. 中 核 科 技 已 成 为 以 国内 外 高 远 高 压 ME 煤化 工 惩 密封 而 订阅 及 大 口径 系列 阅 站 
为 主导 产品 的 主要 阀门 制造 商 . 成 为 综合 实力 较 强 的 阀门 制造 企业 之 一 
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江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 是 中 国 阀 门 行业 协会 副 理事 长 单位 、 国 家 高 新 技术 企业 ,生产 
的 球阀 、 蝶 阀 、 止 回 阀 等 产品 获得 了 国家 民用 核 安 全 设备 设计 许可 证 和 制造 许可 证 ， 

公司 是 国内 冶金 、 核 电 阀 门 主要 生产 基地 之 一 ， 主 要 生产 球阀 、 蝶 阀 及 各 类 冶金 、 核 电 专 
用 阀门 共 90 个 系列 、2 000 多 个 规格 。 产 品 主要 特点 : 大 口径 、 耐 腐蚀 、 耐 高 漫 、 耐 磨损 和 机 
电 仪 一 体 化 ; 阀门 公称 尺寸 DNS ~ 5 000mm， 公 称 压力 0.01 ~ 6.4MPa。 了 驱动 方式 有 : 手动 、 
气动 、 电 动 、 液 动 及 电 液 动 。 

公司 以 “制造 一 流产 品 、 造 就 一 流 人 才 、 创 造 一 流 企 业 ”为 发 展 目 标 ， 确 立 了 “ 巩固 冶金 、 
发 展 核电 、 致 力 环保 、 扩 大 出 口 ”的 市 场 定位 , 形成 了 “ 人 靠 技术 把 企业 做 强 、 靠 管理 把 企业 做 实 、 
靠 营 销 把 企业 做 大 、 靠 人 才 求 企业 发 展 ” 的 发 展 思 路 。 

公司 是 局 本 市 在 国内 率先 上 市 的 公司 ， 证 券 简称 ;江苏 神通 ， 证 券 代码 ; 002438。 





O RRETARA A OBRERAMDRA 


江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 

地 址 : 江苏 省 启东 市 南阳 工业 区 ”邮编 : 226232 

冶金 行业 : 0513-83335938 83333938 传真 ; 0513-83335998 
核电 行业 : 0513-83620088 83620011 传真 : 0513-83620098 
E-mail : stfm668@163. com 


http: //www.stfm.cn 
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沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 


SHENYANG BLOWER WORKS GROUP CORPORATION 


沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 是 我 国 通用 机 械 行业 科技 含量 高 . 生产 规模 大 、 技术 力量 雄厚 . 工艺 装备 精良 , 设计 制作 技术 和 主要 经 
济 指标 居 国 内 同行 业 领 先 地 位 的 国有 大 型 一 类 重点 骨干 企业 。 

主要 从 事 研 发 .设计 .制造 .经 营 科技 含量 高 . 质量 优秀 的 离心 压缩 机 . 轴 流 压缩 机 .膨胀 机 .离心 鼓风机 .大 型 通风 机 等 64 个 系列 、771 
个 规格 的 风机 类 产品 ,核电 用 泵 .石化 用 穴 . 船 用 和 泵 .电站 用 和 泵 等 52 个 系列 .584 个 品种 的 泵 类 产品 ,M/D 型 .M2DZ 型 L.D6610 型 等 47 个 
系列 .800 个 规格 的 往复 式 压 缩 机 产品 ,广泛 应 用 于 石油 .化 工 .冶金 .气体 分 离 . 天然气 输 送 .制药 . 制 酸 .电力 . 煤 几 .纺织 .国防 .环保 和 科 
TSAR. meme ABH , 远 销 25 个 国家 和 地 区 。 

沈 鼓 集团 始终 坚持 产品 向 “ 宽 领 域 扩展 .单元 技术 向 “高 精 尖 “进军 的 科技 发 展 战 略 , 与 国际 先进 技术 比肩 发 展 .2000 年 , ARR 
团 被 确定 为 国家 企业 技术 中 心 ,并 先后 在 大 连理 工大 学 .西安 交通 大 学 .东北 大 学 .浙江 大 学 设立 4 个 国家 技术 分 中 心 , 从 事 沈 鼓 集团 课题 
的 研究 开发 ， 先 期 建立 了 辽宁 省 企业 博士 后 科研 工作 站 , 发 布 重点 科研 课题 和 风机 前 疝 技术 课题 ， 在 大 连理 工大 学 建立 了 沈 鼓 一 大 工 研 
究 院 。 自 前 ,已 经 形成 了 以 企业 技术 中 心 为 创新 主体 , 跨 地 区 “一 院 四 中 心 ” 的 技术 创新 战略 联盟 新 格局 ,同时 , 沈 效 集团 被 确定 为 国家 企 
业 研 究 开 发 中 心 (全 国共 118 家 )。 


1 .意大利 英 赛 250 数 控 落 
th FS St PR 

2 .德国 利 波 海尔 LC1200 
数控 滚 齿 机 

3. 美 国 易 普 森 GV6060 一 
GBARA TÆKI 

4 AE WAR Omari 
高 性 能 车 削 中 心 

5 .意大利 曼 德 里 五 坐标 
加 工 中 心 

6 .德国 那 尔 斯 ZP20 数 控 


磨 齿 机 

7 .意大利 帕 玛 160 数 控 落 
Hh $2 St 

8 .德国 申 克 20t 高 速 动 平 

衡 机 

9 .德国 科 堡 19m 数 控 龙 门 
铣床 





1 . 沈 鼓 被 授予 特 邀 院士 工作 站 揭牌 仪式 

2. 沈 鼓 一 大 工 研 究 院 运行 启动 仪式 

3. 国 家 企业 技术 分 中 心 东北 大 学 分 中 心 
成 立 仪式 

4. 沈 鼓 集团 与 西安 交通 大 学 共 建 研究 院 

5 . 轻 介 质 模型 级 试验 台 

6. 800 模型 级 试验 全 

7.30MW 世 界 级 产品 试车 台 
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风机 产品 研发 情况 概述 


四 平 鼓 风机 股份 有 限 公 司 历经 50 多 年 的 发 展 ， 
已 成 为 集 和 科研、 设计、 制造 、 检 测 、 安 装 和 服务 于 
一 体 的 现代 化 专业 风机 生产 企业 ， 建 有 省 级 技术 中 
心 和 高 温 风 机 技术 研究 所 ， 是 吉林 省 质量 管理 奖 企 
业 、 科 技 企业 、 百 强 民 营 企业 和 和 守 合 同 重信 用 企业 。 

公司 产品 曾 先后 为 葛洲坝 、 三 峡 等 国家 重点 工 
程 以 及 上 海宝 钢 、 包 钢 、 鞍 钢 、 太 钢 、 海 螺 、 亚 泰 、 
拉 法 基 等 数 十 家 大 型 集团 公司 配套 并 出 口 驳 、 亚 、 
非 三 大 洲 的 40 多 个 国家 和 地 区 。 公 司 生产 的 BB24、 
BB50 系列 高 温 风 机 被 评 为 吉林 省 名 牌 产 品 和 全 国 用 
户 满意 产品 , “四 风 ” 牌 商标 被 认定 为 中 国 驰名 商标 。 

公司 以 率先 在 国内 研制 出 高 温 风 机 而 著称 。 十 
几 年 来 ， 公 司 共 设计 制造 出 各 种 用 途 高 温 风 机 
4000 余 台 ， 其 中 为 建材 行业 生产 的 大 型 高 温 风 机 
700 余 台 ， 叶 轮 最 高 线 速度 达 208m/s， 叶 轮 最 大 直径 
4m， 最 高 介质 温度 450C 。 为 冶金 行业 生产 的 工业 
炉 用 高 温 风 机 最 高 温度 达 1 050C。 公 司 于 1985 年 引 
进 英国 豪 顿 公司 高 温 风 机 设计 、 制 造 技术 ,经 过 多 年 
消化 、 吸 收 、 改 进 ， 公 司 的 高 温 风 机 设计 制造 技术 达到 了 
国内 领先 水 平 ， 缩 短 了 与 国际 先进 水 平 的 差距 。 近 年 来 
与 西安 交通 大 学 、 吉 林 大 学 等 科研 单位 联合 大 力 开发 新 
产品 ， 使 公司 产品 市 场 占 有 率 不 断 上 升 。 

_ 1982 年 ， 公 司 完成 W4 一 80 一 11No 7D HRPA 
研制 ; 1983 年 ， 完 成 单 埃 紧 卷 单 式 退火 炉 
研制 ; waite i ils MEE 


ha 
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SIPING BLOWER LIMITED COMPANY 


RET FIERA, TARA, E 
年 中 国 国 际 流体 机 械 展 览 会 上 获得 金奖 ; 2006 F, 
成 多 级 低速 离心 玖 风机 的 技术 研发 工作 ; 2008 年 ， 
成 D900 一 31 和 D250 一 31 煤气 发 生 炉 用 加 压 机 产品 研 
制 ，2009 年 ， 完 成 烧结 余热 发 电 项 目 静 叶 可 调 轴 流风 
机 高 效 节 能 产品 研制 。 

随 着 市 场 经 济 竞争 日 益 激 烈 , 产品 的 成 本 、 种 类 、 
使 用 范围 、 性 能 的 先进 性 决定 了 企业 所 占 的 市 场 份 
额 及 苑 争 力 。 公 司 坚 持 以 科技 兴 企 , 重点 研发 节能 、 
环保 产品 ， 为 顾客 提供 更 好 的 产品 ， 创 造 更 多 的 经 


iS St le 


重点 产品 介绍 


1，AF 、SJ 系列 烧结 鼓风机 





六 系列 风机 是 专 为 1am? 94m? m 50m k 
64m? ` 75m? ` 90m’. . 120m? ` 130m? ` 180m? a 265m wi 
450m’ 等 烧结 机 相应 应 配套 的 烧结 鼓风机 。 该 系 机 | 














2. BB24, BB50 系列 水 泥 窗 尾 高 温 风 机 维护 简便 等 特点 。 


4. 煤气 鼓风机 





该 系列 水 泥 窗 尾 高 温 风 机 是 引进 国外 技术 ， 用 于 
对 水 泥 旋 窖 中 废气 进行 处 理 ， 可 为 目 产 300 ~ 10 000t 
水 泥 生 产 线 进行 配套 。 该 风机 特点 : 设计 先进 ， 结 构 MQ. Aly A 开 系列 熔 气 专 风 机 是 采用 引进 扩 术 
索 凑 ， 安 装 调试 方便 ， 易 拆 和 外 维修， 运行 安全 可 靠 ; 并 经 过 改进 ， 针 对 冶金 、 化 工 等 行业 设计 的 高 级 节能 
而 磨损 ， 耐 高 温 ， 效 率 高 ( 均 在 83% AE) ， 噪 声 低 ， cin, BAW AA ERE HHS FIA. DEB gE 
性 能 曲线 平坦 ， 流 量 调节 范围 大 ， 高 效 区 域 宽广 。 适 ERR PI RR AE BIKA A Eel as GE ZK EY 
于 在 运行 温度 高 、 含 侍 浓 度 高 、 磨 损 较 严重 的 条 件 下 BAHRA, zaiti, ETARA, AAE e 
使 用 。 通 过 对 风机 的 不 断 改进 ， 新 工艺 、 新 技术 、 新 ”更 适用 于 焊接 结构 大 型 煤气 鼓风机 密封 。 风 机 输送 介 
材料 的 应 用 ， 其 综合 性 能 在 国际 同类 产品 中 处 于 领先 ” 质 为 转炉 煤气 、 焦 炉 煤 气 、 高 炉 煤 气 及 混合 煤气 等 ， 
地 位 。 也 加 用 于 输送 其 他 无 腐蚀 性 气体 。 


3. D 系列 多 级 离心 鼓风机 5, 静 叶 可 调 轴 流风 机 


ti x 区 域 ， 保证 了 风机 在 高 效 区 长 期 | 
在 磨损 严重 的 工 况 下 ， 风 机 叶轮 及 导 叶 采用 
时 磨 - - 艺 ,使 用 寿命 是 同行 业 产品 的 15 ~~25 售 。 





Vearhagk 


China General Machinery Industry 





Tue 22011 


China Genera! Machinery Industry Yearbook 


Mae i 


£ 
~A = 
PEEL 


svat P = - tha , y ee ewer mar ae X ruan se "Oe 和 WW oan mo 
i i i n aa naa maa ma ma nun nua 
ni ; 后 | LS p suf i | ~~ 
| it 4, fi i | | 
ii | | | 
i 'id | 


| 


NDE 


. 宁波 风机 有 限 公 司 始 建 于 4958 年 ， 是 我 国 较 早 的 专业 生产 风机 
和 的 厂家 之 一 ,是 中 国 通用 机 械 工 业 协会 理事 单位 、 中国 风机 行业 协会 
”理事 单位 ,公司 通过 了 1509001 : 2008 质量 体系 认证 。 浙 江 省 机 电 产 
品质 量 检测 所 风机 检测 中 心 设 在 我 公司 ， 该 中 心 已 通过 国家 实验 室 
认可 。 
公司 位 手 杭州 湾 跨 海 大 桥 宁 波 门户 区 ， 交 通 便捷 .公司 总 资产 
3.2 亿 元 , 占 地 面积 8 Am, 厂房 面积 5 Am, 职工 500 余人 , 其 中 各 
类 技术 人 员 近 80 A. 
建 厂 50 多 年 来 ， 公 司 生产 的 高 效 节能 风机 覆盖 全 国 各 地 ， 并 出 
口 20 多 个 国家 , 人 遍及 石油 化 工 , 冶金 ,木材 加 工 、 污 水 处 理 . 电力 、 煤 
炭 , 玻 璃 ,矿山 ,化 肥 , 水 泥 , 水 产 养殖 ,气力 输送 ,烟草 和 造纸 等 行业 。 
公司 拥有 雄厚 的 风机 研发 设计 、 制造、 安装 能 力 和 强大 的 售后 服 
务 队 伍 ， 现 已 形成 年 产 各 类 风机 近 万 台 的 规模 ,产品 曾 获 “ 国家 科学 
技术 进步 奖 一 等 奖 ”等 奖项 。 
公司 始终 秉承 “诚信 ,责任 ,创新 高效” 的 服务 理念 ,勇于 创新 ， 
整合 国内 外 先进 技术 , 竭诚 为 市 场 提供 高 效 节能 的 风机 产品 , 并 与 广 
大 新 老 用 户 携 手 并 进 , 共 创 辉煌 灿烂 的 明天 ! 


vusungon 


公司 地 址 : 浙江 省 宁波 市 江北 区 海川 路 136 号 邮编 : 315032 销售 部 电话 : 0574-87522388 87577628 
办 公 室 电话 : 0574 一 87522306 tH: 0574-—87522306 http : //www.nbfan.com E-mail : sales@nbfan.com 
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上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 是 国家 大 型 骨干 企业 、 上 海 市 高 新 技术 企业 ， 
专业 生产 各 类 工业 风机 。 公 司 于 1947 年 成 立 ， 至 今 已 积累 了 60 REM 
机 设计 和 制造 经 验 ， 是 国内 制造 工业 风机 的 三 大 基地 之 一 , 在 风机 行业 
享有 较 高 的 品牌 效应 。 

公司 占 地 面积 10.9 万 m ,建筑 面积 7.6 万 Wm。 经 过 连续 的 技术 改造 ， 
企业 资产 达到 8 亿 元 。 公 司 先 后 从 德国 TLT 公司 引进 了 动 叶 可 调 轴 流风 
机 、 工 业 离 心 风机 、 子 午 加 速 轴 流 式 风机 技术 ， 从 和 丹麦 诺 文 科 公 司 引 进 
了 船用 风机 技术 ， 从 日 本 日 立 公 司 引 进 离心 压缩 机 技术 ， 从 而 全 面 更 新 
和 提高 了 企业 的 技术 等 级 和 产品 质量 。 近 年 来 , 通过 引进 技术 二 次 开发 
以 及 自主 发 展 的 科技 创新 活动 ， 不 断 开发 出 一 些 具 有 自主 知识 产权 的 新 
产品 

公司 先后 获得 国家 重大 技术 装备 特等 奖 、 国 家 重大 技术 攻关 奖 、 国 
家 质量 金奖 、 国 家 科技 进步 奖 及 中 国 具 有 市 场 竞 争 力 品牌 、 上 海 市 名 牌 
产品 和 中 国 机 械 500 强 等 荣誉 。 
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江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科技 股份 有 限 公 司 系 国家 重点 高 新 技术 企业 ， 于 2010 年 
6 月 25 日 在 深圳 证 券 交易 所 上 市 ， 股 票 代码 : 300091。 公 司 成 立 于 1993 年 4 月 ， 多 
年 来 一 直 专 注 于 离心 风机 领域 ,以 “服务 + 制造 + 服务 ”的 业务 模式 向 用 户 提 供 风 
系统 需求 分 析 、 风 系统 研发 设计 、 离 心 风机 产品 制造 、 风 系统 节能 改造 等 端 到 端 
完整 的 全 生命 周期 的 风 系统 解决 方案 。 

公司 主要 生产 大 型 工业 鼓风机 、 节 能 煤气 鼓风机 、 多 级 高 压 离心 鼓风机 、 单 
级 高 速 离心 鼓风机 、 小 型 压缩 机 等 50 多 个 系列 、400 多 种 规格 的 节能 离心 风机 产 
品 。 广 泛 应 用 于 钢铁 冶炼 、 火 力 发 电 、 新 型 干 法 水 泥 、 石油 化 工 、 污 水 处 理 、 余 
热 回收 、 煤 气 回 收 及 核电 等 领域 ， 为 上 述 领域 的 工业 生产 提供 气体 动力 、 风 系统 
节能 改造 及 环境 保护 。 

公司 将 始终 坚持 走 专业 化 的 道路 , 把“ 金 通 灵 ” 打 造成 全 球 知名 的 风机 品 
牌 ,最 终 实 现 “ 树 百年 企业 、 创 世界 一 流 ” 的 企业 长 远 发 展 战略 目标 。 
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江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科 技 股 份 有 限 公司 
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状 示 鼓风机 广 有 限 责 任 公司 是 国家 大 型 骨干 企业 ， 中国 500 家 大 型 机 械 工 业 企业 之 一 
技术 装备 配套 风机 定点 生产 厂 ， 罗 茨 鼓风机 国家 标准 起 草 单位 ， 
电力 、 治 金 等 国民 经 济 基础 产业 的 装备 配套 成 员 单 位 

“长 风 ” 牌 罗 茨 鼓 风机 (ASR) 采用 高 精度 进口 设备 制造 


告 、 加 工 ， 按 国际 标准 和 引进 技术 标准 
”制造 验收 ， 在 引进 日 本 技术 的 基础 上 ， 融 合 当 今 欧 、 美 等 国际 领先 技术 , 集 50 多 年 专业 制造 罗 荧 鼓 


, 国家 重大 
风机 协会 副 理事 长 单位 ， 石 油 、 石 化 、 


风机 的 经 验 , HIGHS RRMA (ASR) 具有 容积 效率 高 、 单 位 能 耗 低 、 维护 简便 、 使 用 可 靠 的 特点 ， 
i 已 广泛 应 用 于 石油 、 化 工 、 冶金 、 电 力 、 化肥、 建材 、 矿山 、 港口、 轻 纺 、 造纸 、 食 品 、 医 药 、 环保 、 空 分 、 


e TE: 0.63 ~ 428m?/min 
压力 : 98 ~ 196kPa 
S 系 列 高 效 节 能 型 罗 荧 鼓风机 


流量 : 2~182m*/min a 
AR 系列 标准 型 罗 蒋 鼓风机 压力 : 9 .8 二 98kPa 
wE: 0:76 ~ 1 200m3/min 


压力 : 9.8 ~ 98kPa f g SA 
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-一 访 杭 州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 董事 长 蒋 明 


HH, B, 1961 年 11 月 出 生 ， 汉 族 。1984 年 ， 上 海 同 济 
大 学 管理 工程 专业 毕业 ， 大 学 毕业 后 一 直 在 杭州 制 氧 机 集团 有 
限 公司 从 事 管 理 和 领导 工作 。 先 后 担任 过 公司 经 济 发 展 部 部 长 、 
副 总 经 济 师 、 总 经 济 师 、 董 事 长 兼 党 委 书 记 ，1997 年 被 评定 为 
高 级 经 济 师 。 多 次 被 评 为 浙江 省 、 杭 州 市 优秀 企业 管理 者 ， 当 
选 为 浙江 省 2007 年 “创业 富民 、 创 新 强 省 ”新 闻 人 物 ， 杭 州 市 
2008 FEK 2010 年 度 “ 十 大 突出 贡献 工业 企业 优秀 经 营 者 ”。 


自从 担任 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 (简称 杭 氧 ) 董事 长 兼 
党 委 书 记 以 来 ， 蒋 明 以 过 硬 的 工作 作风 和 务实 创新 的 能 力 带 
领 广大 干部 职工 锐意 进取 ， 真 抓 实 干 ， 使 公司 持续 全 面 提速 
发 展 ， 综 合 实力 显著 增强 ,开创 了 杭 氧 建立 以 来 经 济 发 展 步 
伐 最 快 、 企 业 面 貌 变化 最 大 、 职 工 得 到 实惠 最 多 的 时 期 ， 充 
分 发 挥 企业 在 空 分 行业 里 的 龙头 骨干 作用 ， 引 领 民 族 装备 制 
EIEH AZ HE o 

一 、 凝 聚合 力 ， 发 展 思路 带领 班子 前 进 

蒋 明 认为 ， 要 把 杭 氧 真正 建设 为 空 分 行业 “中 国 第 一 ， 世 
界 一 流 ” 1 el etal eminent leita AL Fe E TSC He iy 





班子 成 员 的 整体 素质 ， 只 有 班子 成 员 信念 坚定 ， 事 业 心 强 ， 
有 大 局 意识 ， 注 重 学 习 ， 作 风 过 硬 ， 才 能 保证 企业 又 快 又 好 
地 发 展 。 

蒋 明 坚持 以 共同 的 事业 和 发 展 目 标 凝 聚 班子 ， 形 成 一 心 一 
意 抓 发 展 的 合力 。 根 据 企业 发 展 的 特点 ， 他 提出 了 新 的 战略 性 
发 展 思路 一 一 “ 重 两 头 、 拓 横向 、 做 精品 ”， 即 空 分 产业 向 两 
头 延 伸 ， 向 上 重点 发 展 工程 成 套 业务 ， 向 下 重点 发 展 气体 业务 ， 
并 做 大 做 强 低温 及 石化 装备 。 在 这 个 发 展 思 路 的 指导 下 ， 在 班 
子 成 员 的 共同 努 办 下 ， 近 几 年 来 ， 杭 氧 连续 进 入 国家 制造 企业 
500. 强 和 中 国 机 械 制 造 企业 100 强行 列 ，“ 杭 氧 ” 牌 大 型 空 
成 套 设 备 分 别 荣获 “中 国名 牌 产品 ”和 “中 国 邓 名 商标 ”两 项 
称号 。 在 团结 协作 、 坚 强 有 力 的 领导 班子 带领 下 ， 杭 氧 形 成 了 
风 正 气 顺 、 管 理 严 谨 、 运 行 有 序 、 和 谐 稳定 的 良好 发 展 局 面 。 











沿 国 德国 的 82.000m /hh FE 








宝钢 60 000m?/h 空 分 设备 


二 、 技 术 创 新 ， 全 面 提升 杭 氧 竞 争 实力 
” 蒋 明 对 坚持 技术 创新 、 走 国际 化 的 道路 有 深刻 的 认识 ， 他 

根据 空 分 产品 大 型 化 、 国 际 化 、 节 能 型 的 发 展 趋势 , 提出 了 “ 国 
际 化 技术 水 准 ， 全 球 化 经 营 战略 ”的 新 构想 。 

一 方面 ， 通 过 建立 欧洲 公司 ， 紧 密 跟踪 国际 空 分 技术 的 
发 展 态 势 ， 通 过 加 强 与 国际 著名 公司 的 合作 ， 主 动 参与 国际 性 
竞争 。2004 年 12 月 ， 德 国 机 械 制造 巨头 、 世 界 著 名 的 工业 气 
体 生产 商 一 一 德国 梅 塞 尔 集团 与 杭 氧 签署 了 联合 促销 与 发 展 协 
议 。 业 内 评价 这 次 “牵手 ”的 意义 是 : 站 在 巨人 的 肩膀 上 ， 杭 
氧 实现 着 自己 的 快速 发 展 。 也 正 是 此 次 合作 ， 成 就 了 我 国 大 型 
空 分 设备 大 规模 出 口 欧洲 的 第 一 单 。2009 年 ， 杭 氧 自主 创新 的 
32 000m°/h 大 型 空 分 设备 远 销 空 分 设备 诞生 地 德国 ， 说 明 杭 氧 
的 空 分 设备 已 经 在 国际 舞台 上 担当 起 重要 角色 。 截 至 2011 年 上 
半年 ， 国 内 外 多 家 企业 已 向 杭 氧 订购 了 6 万 等 级 的 空 分 成 套 设 
备 达 17 大 套 ， 这 充分 显示 了 杭 氧 参与 国际 竞争 的 实力 。 

另 一 方面 ， 在 引进 消化 吸收 的 基础 上 ， 加 大 技术 投入 ， 
走 目 主创 新 的 道路 ， 在 激烈 的 国际 化 竞争 中 频频 胜出 。2007 
年 2 月 8 日 ， 杭 氧 与 神华 包头 煤化 工 有 限 公 司 签订 了 4 套 
60 000ms/h 空 分 设备 合同 , 这 是 迄今 为 止 国内 最 大 的 空 分 订单 。 


2008 年 9 月 25 日， 由 杭 氧 自行 设计 制造 的 60 000m3/h 空 分 设备 
在 宝钢 一 次 开车 成 功 ， 各 项 技术 指标 达到 国际 先进 水 平 ， 打 破 
了 国外 企业 垄断 6 万 等 级 以 上 空 分 市 场 的 局 面 。2011 年 伊始 ， 
杭 氧 又 与 国外 公司 签订 了 120 000 mi/h 特大 型 空 分 设备 销售 订 
单 ， 这 不 仅 是 国内 的 首 套 超过 410 页 等 级 的 空 分 设备 订单 ， 也 是 
国际 上 最 大 的 特大 型 空 分 设备 设计 制造 订单 ， 标 志 着 我 国 空 分 
设备 制造 问 着 特大 型 方向 迈 出 了 一 大 步 。 目 前 ， 杭 氧 已 经 具有 
年 设计 、 生 产 大 中 型 空 分 设备 50 套 以 上 的 能 力 ， 已 经 跻身 于 世 
界 空 PEREAT h 成 为 亚洲 最 大 的 空 分 设备 生产 
制造 企业 ， 其 大 、 中 型 空 分 设备 已 出 口 到 40 多 个 国家 (包括 欧 
洲 发 达 国家 ) ， or sens 3 分 “五 强 ” 
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大 唐国 际 3 套 58 000m /h 空 分 设备 


三 、 管 理 创新 ， 打 造 世 开 一 流 空 分 企业 

在 技术 创新 的 同时 ， 蒋 明 也 一 直 进行 着 管理 创新 。 

在 企业 分 立 式 改 制 后 ， 杭 氧 作 为 国有 资产 投资 管理 和 运营 
的 主体 〈 下 辖 控 股 公司 28 家 ， 参 股 公司 9 家 ) ， 担负 着 资产 保 
值 增 值 的 重任 。 在 发 展 过 程 中 ， 蒋 明 努 力 处 理 好 存量 和 增 量 的 
关系 ， 一 方面 注重 做 酒 做 精 存量 ， 另 一 方面 又 寻求 做 强 做 大 增 
量 的 新 途径 。 通 过 委派 代表 国有 资产 的 董事 、 监 事 和 健全 各 子 
公司 的 法 人 治理 结构 , 不 断 强化 各 控股 子 公 司 资金 、 资本、 产权、 


股权 的 管控 。 通 过 资本 管理 ， 使 集团 公司 本 级 和 各 参 控 丹 雁 王 








资产 关系 进一步 理 顺 ， 绝 大 多 数 集团 企业 实现 了 稳步 
快速 的 发 展 。 

2009 年 ， 蒋 明 以 企业 上 市 和 搬迁 为 契机 ， 对 公司 
各 部 门 、 各 企业 管理 上 存在 的 问题 进行 认真 地 梳理 ， 
按照 现代 企业 的 要 求 和 上 市 公司 的 一 系列 内 控 管理 制 
度 来 规范 企业 ， 从 行政 管理 、 项 目 管理 、 财 务 管理 、 
质量 管理 、 生 产 管 理 及 人 才 管 理 等 各 方面 进一步 完善 
了 母子 型 企业 管理 模式 。 蒋 明 特 别 注重 人 力 资源 开发 
的 最 大 化 。 通 过 加 强人 才 队 伍 的 管理 培训 ， 凸 现 投资 
管理 、 技 术 开 发 、 质 量 保证 和 制造 服务 的 优势 。 目 前 ， 
杭 氧 已 经 建立 起 3 支 一 流 的 人 才 队 伍 ， 即 一 文 技术 人 
才 队 伍 ， 一 支 会 经 营 善 管理 的 经 营 管 理 人 才 队 伍 , 一 
文 过硬 的 技术 工人 队伍 ， 并 实行 动态 管理 ， 这 是 保证 
杭 氧 稳健 并 快速 发 展 的 关键 。 

四 、 转 型 升级 ， 整 合 上 市 延伸 “产业 链 ” 

要 使 国有 资产 发 挥 更 大 的 效率 、 取 得 更 大 的 回报 ， 还 必须 
做 好 资本 经 营 这 篇 大 文章 ， 进 一 步 提 高 企业 融资 和 投资 能 
蒋 明 正 是 朝 着 这 个 方向 不 断 推 进 。 

一 是 企业 上 市 。 在 实施 分 立 式 改 制 之 初 ， 蒋 明 就 萌生 了 企业 
上 市 的 想法 ， 并 一 直 朝 着 这 个 目标 不 断 地 努力 准备 着。 将 明灯 自 
挂帅 ， 从 成 立 整合 上 市 的 工作 班子 ， 到 建立 各 部 门 通 力 合作 、 协 
调 推进 企业 上 市 的 工作 机 制 ， 在 他 的 带领 下 ， 各 项 工作 有 条 不 亲 
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4X60000Nm?/h'O.) $5884 
+) 





+, ESOS T 
Vee V 


杭 氧 神华 包头 煤 制 烯烃 项 目 4 套 60 000m /h 空 分 装置 签字 仪式 
地 开展 起 来 。 经 过 上 下 共同 努力 ，2010 年 6 月 10 日 ， 杭 州 杭 氧 
股份 有 限 公司 正式 在 深圳 证 券 交 易 所 上 市 ， 达 成 杭 氧 人 多 年 来 的 
AVR 0 

二 是 发 展 气体 产业 。 蒋 明 担任 主要 领导 后 ， 提 出 了 “进一步 
延伸 空 分 设备 的 产业 链 ， 积 极 开拓 气体 市 场 ， 形 成 设备 制造 和 气 
体 产业 两 辟 齐 飞 的 局 面 ” 的 设想 ， 并 形象 地 比喻 制造 设备 是 “ 养 
奶牛 ”， 发 展 气体 产业 就 是 “ 卖 牛奶 ”，“ 牵 着 奶牛 卖 牛奶 ”， 
即 成 为 世界 一 流 的 空 分 设备 和 气体 运营 专家 是 杭 氧 实现 企业 转型 
升级 的 战略 目标 。 发 展 气体 产业 的 关键 是 拿 到 好 的 合作 项 目 ， 为 
争取 项 目 ， 蒋 明 奔 波 于 全 国 各 地 ， 亲 目 参 与 合作 方 的 谈判 。2010 
年 以 来 ， 继 河南 、 PMA, MAA. Gr. FEN. 
晨 起 和 承德 等 多 个 重大 项 目 ， 可 以 说 杭 氧 气体 产业 成 果 丰 硕 。 

三 是 工程 成 套 。 在 空 分 行业 多 年 来 的 经 验 累 积 ， 让 蒋 明 意 
识 到 ,不 断 提 升 工程 成 套 能 力 是 装备 制造 业 的 重要 发 展 方 问 ， 
也 是 杭 氧 增强 竞争 力 的 必由之路 。2009 年 ， 杭 氧 成 立 杭州 杭 氧 
化 医 工程 有 限 公司 ， 建 立 了 能 充分 发 挥 优势 形成 以 空 分 设备 为 
主 的 研发 设计 、 设 备 制 造 、 施 工 安装 等 工程 成 套 能 力 的 平台 。 
到 “十 二 五 ”末期 ， 杭 氧化 医 工程 预计 实现 订货 合同 10 亿 元 ， 
完成 销售 收入 8.5 亿 元 。 

在 企业 上 市 、 气 体 产 业 和 工程 成 套 初 具 规 模 的 形势 下 ， 将 
明 在 制定 企业 “十 二 五 ”规划 时 提出 了 企业 的 总 体 战 略 目 标 : 








大 力 提 高 各 项 经 济 指标 ， 形 成 10 万 等 级 成 套 空 分 的 设计 制造 能 
A, 向 上 发 展 工程 成 套 , 具备 完整 的 空 分 成 套 工 程 的 “ 交 钥 匙 
能 力 ; 向 下 发 展 气体 产业 ， 形 成 完整 的 产业 链 ， 总 体 技术 工程 
能 力 达 到 国际 先进 水 平 。 这 一 发 展 思路 ， 是 企业 从 单纯 的 设备 
制造 向 制造 服务 型 企业 转型 升级 的 战略 调整 ， 为 制造 杭 氧 精 品 
奠定 了 坚实 的 基础 。 

五 、 战 略 转移 ， 有 效 提高 未 来 发 展 能 力 

杭 氧 临安 基地 的 建成 ， 是 杭 氧 发 展 史上 的 又 一 个 里 程 碑 。 
历时 两 年 多 迁 扩 建 工 程 ,体现 出 一 个 领导 人 的 决策 力 和 凝聚 力 。 
蒋 明 亲自 挂帅 ， 担 任 迁 扩建 工程 领导 小 组 组 长 ， 他 提出 了 通过 
迁 建 和 上 市 ,实现 杭 氧 二 次 创业 和 新 的 腾飞 。 在 他 的 亲自 指挥 下 ， 
杭 氧 经 受 住 了 国际 金融 危机 的 不 利 影响 ， 取 得 完成 当年 生产 经 
营 指 标 和 迁 扩建 工程 的 双 胜 利 ， 建 立 亚 洲 甚 至 世界 最 大 的 空 分 
设备 生产 制造 基地 。 杭 氧 临 安 制造 基地 总 投资 20.43 亿 元 ， 占 地 
面积 超过 61 万 m? (922.3 亩 ) , 具备 了 年 产 大 中 型 空 分 设备 ( 制 
氧 容 量 ) 1000000m3/h 以 上 、 单 机 最 大 产品 为 8 万 ~ 10 万 等 级 
空 分 设备 的 生产 能 

在 完成 杭 氧 迁 扩建 任务 的 同时 ， 蒋 明 不 仅 将 杭 氧 60 年 老 厂 
房 转 变 为 轨 新 的 制造 基地 ， 更 是 将 一 个 具有 60 年 历史 文化 的 企 
业 形 象 树立 在 人 们 面前 。 他 深 知 一 个 企业 的 长 远 发 展 离 不 开 企业 
文化 的 承载 和 依托 ， 因 此 ， 在 搬迁 建设 的 同时 ， 他 组 建 企 业 文化 
建设 小 组 ， 深 挖 历史 ， 反 复 研 讨 、 座 谈 、 总 结 ， 建 立 起 适合 杭 氧 
特点 的 企业 文化 ， 不 但 为 新 的 生产 基地 量 身 策划 了 一 套 完 整 的 企 


业 形 象 识别 系统 ， 并 照 此 系统 对 新 厂区 进行 全 面 、 科 学 的 规划 。 
团结、 创新 、 共 进 ” 的 企业 核心 理念 、 “引领 中 国 空 分 产业 发 
展 , 为 世界 提供 最 优质 的 空 分 设备 和 工业 气体 的 企业 使 命 和 成 
为 世界 一 流 的 空 分 设备 和 和 气体 运营 专家 ”的 企业 愿景 ， 准 确 地 摘 
绘 了 杭 氧 的 发 展 前 景 和 一 代 杭 氧 人 的 奋斗 目标 。 

六 、 作 风 过 人 硬 ， 树 立领 导 干 部 良好 形象 

蒋 明 把 了 解 民 情 、 倾 昕 民意 、 帮 助 基层 和 职工 解决 实际 间 
题 作为 首要 之 责 ， 持之以恒 地 为 职工 办 实事 、 办 好 事 ， 解 决 了 
很 多 事 关 职工 切身 利益 的 热点 难点 问题 : 公司 给 每 位 职工 购买 
医疗 补充 保险 ， 实 行 职工 年 度 体 检 和 制度 和 疗 休养 制度 ， 实 行 企 
业 年 金 制度 。 为 了 更 好 地 维护 职工 利益 ， 帮 扶 困难 职工 ， 在 他 
的 直接 关注 下 ， 不 断 完 善 以 职工 代表 大 会 为 基本 形式 的 民主 管 
理 制 度 、 企 务 公开 制 度 、 领导 干部 联系 所 制度 、“ 六 必 访 ”制度 、 
给 困难 职工 送 温暖 和 帮 困 制度 等 , 营造 出 上 下 沟通 、 干 群 融洽 、 
团结 协作 和 香 勇 争先 的 企业 氛围。 

蒋 明 十 分 注重 承担 社会 责任 ， 坚 持 “ 服 务 回报 社会 ， 积 
奉献 社会 "的 理念 。 多 年 来 ,积极 组 织 开展 了 春风 行动 \ 抗 震 救 灾 、 
扶贫 开发 、 结 对 帮 扶 等 活动 ， 近 5 年 共计 捐款 捐 物 金额 达 1 176 
万 元 ， 始 终 走 在 赠 球 捐 物 的 前 列 。 蒋 明 还 担任 了 浙江 省 机 械 工 
业 联 合 会 副 会 长 、 浙 江 省 法 律 顾问 协会 副 会 长 、 中 国贸 促 会 杭 
州 分 会 副 会 长 、 浙 江 省 高 级 经 济 师 评定 委员 会 委员 和 杭州 市 促 
裁 委 员 会 仲裁 员 等 社会 职务 ， 充 分 发 挥 了 管理 方面 的 业务 能 力 
和 水 平 ， 为 社会 做 出 了 较 大 页 献 。 








1950 年 8 月 1 日 , 浙江 省 工矿 厅 将 “公营 力 余 铁 工厂 ” 
和 浙江 汽车 修理 三 合并 成 立 浙 江 铁 工厂 ( 杭 氧 的 前 身 ) 。 


1956 年 1 月 3 日 ， 杭 氧 设计 制造 的 我 国 第 一 台 成 套 
空 分 设备 (30m3/h) 试车 成 功 ， 设 备 的 产量 、 纯 度 达 到 
设计 要 求 。 


1964 年 1 月 22 日 ， 朱德 委 员 长 第 3 次 视察 杭 氧 时 ， 
亲笔 写 下 了 “奋发 图 强 自力更生 艰苦 奋斗 勤俭 建国 ” 
的 题词 。 


1978 年 12 月 ， 杭 氧 引 进 林 德 公 司 10 000m3/h 空 分 设 
备 技术 。1981 年 4 月 ， 杭 氧 引 进 日 本 日 立 制 作 所 的 30kg/em? 
中 压 透 平 氧气 压缩 机 制造 技术 。 杭 氧 通过 消化 吸收 、 合 作 
生产 ,在 设计 和 工艺 上 有 了 新 的 突破 。 


1979 年 7 月 ， 杭 氧 向 林 德 公司 出 口 设计 研制 成 功 的 
包括 4 种 4 人 台 冲 床 和 5 种 6 副 模具 在 内 的 板 翅 式 换 热 需 生 
产 线 ， 并 转让 相关 的 全 部 技术 资料 和 许可 证 。 这 是 中 国 
“机械 王 业 第 一 次 向 西方 发 达 国 家 转让 专 有 技术 。 


1983 年 后 ， 杭 氧 进行 了 一 系列 改革 : 1983 年 实行 分 
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动工 资 制 ; 1984 年 提出 十 六 字 办 厂 方针 ; 1985 年 实行 厂 
内 工资 制度 改革 ， 试 行 厂 长 负责 制 ; 1992 年 将 分 厂 改制 
成 专业 三， 兼并 或 组 建成 立 了 杭 氧 实业 发 展 总 公司 等 公 
司 ， 逐 步 形 成 了 全 方位 、 多 元 化 经 营 和 “和 群 骑 ” 间 市场 
的 格局 和 以 “事业 部 制 ”为 基础 的 管理 模式 。 


1988 年 ， 杭 氧 开发 成 功 常 温 分 子 筛 吸附 增 压 膨胀 流 
程 并 采用 电子 计算 机 控制 集散 系统 的 6000m3/h 空 分 设备 ， 
标志 着 第 五 代 大 型 空 分 设备 的 诞生 。 


1993 年 ， 杭 氧 自 行 设计 制造 国产 最 大 的 采用 分 子 得 
净化 增 压 膨胀 流程 和 DCS 控制 系统 的 14 000m3/h 空 分 设 
备 在 湘潭 钢铁 公司 一 次 开车 成 功 ， 并 获得 机 械 工业 部 科 
技 进步 奖 一 等 奖 。 同 年 ， 首 次 向 印度 出 口 10000m3/h 大 
型 空 分 成 套 产 品 和 向 美国 出 口 按 ASME 规范 设计 制造 的 
铝 制 板式 换 热 器 等 。 


1993 年 9 月 29 日 ， 杭 氧 集团 和 杭州 制 氧 机 集团 公司 


正式 成 立 。 标 志 着 杭 氧 开始 从 工厂 管理 模式 向 公司 化 管 
理 模式 转换 。 


1995 年 5 月 16 日 ， 中 共 中 央 总 书记 、 国 家 主席 、 中 
央 盏 委 主 席 江泽民 视察 杭 氧 。 同 年 5 月 9 上 日， 中共 中 央 
政治 局 遂 委 国务院 副 总 理 朱 锯 基 视察 杭 氧 ， 并 召开 由 
杭州 市 可 3 家 国有 大 中 型 企业 厂 长 、 经 理 参 加 的 座谈 会 。 


1995 年 9 月 26 日 ， 杭 氧 按 现代 企业 制度 改制 为 国有 
资产 授权 经 营 的 独资 企业 ， 改 名 为 杭州 制 氧 机 集团 有 限 
公司 。 


1998 年 10 月 15 上 日， 采用 规整 填料 上 塔 与 全 精 馏 制 毛 
第 六 代 空 分 技术 的 6 000m3/h 空 分 设备 在 邢台 钢铁 公司 一 
次 开车 成 功 。 该 设备 的 设计 制造 水 平 已 达到 国际 20 世纪 


90 年 代 中 期 先进 水 平 。 
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1999 年 ， 杭 氧 被 中 国 石化 总 公司 认定 为 大 型 乙 烦 冷 
箱 国 产 化 基地 。 公 司 获得 的 第 一 份 燕山 石化 大 型 乙 炳 冷 


箱 订 单 ， 开 创 了 国内 生产 大 型 乙烯 冷 箱 的 先河 。 


2000 年 ， 杭 氧 确定 “精干 空 分 主体 ， 强 化 经 济 实体 ， 
开发 新 兴 产 业 ， 全 面 走向 市 场 ” 的 改革 思路 。 按 照 分 立 
式 方 法 进行 改制 ， 组 建成 立 26 家 具有 独立 法 人 资格 的 有 
限 公司 。 


2001 年 11 月 ， 杭 州 杭 氧 资产 经 营 有 限 公 司 成 立 ， 并 
控股 杭 氧 集团 公司 。 集 团 公司 与 各 有 限 公 司 由 行政 上 下 
级 关系 变 为 母子 公司 型 资产 纽带 关系 ， 以 资产 为 纽 市 的 

企业 集团 构架 形成 。 


2002 年 ， 杭 氧 设 计 制 造 的 上 海宝 钢 “3 万 m3/h” 特 大 
型 空 分 逆 置 一 次 开车 成 功 , 性 能 指标 全 部 达到 设计 要 求 。 
结束 了 我 国 “3 万 m3/h” 空 分 设备 依赖 进口 的 历史 。 


2003 年 12 月 4 日 ， 杭 氧 一 举 中 标 中 石化 集团 湖北 安 
庆 分 公司 2 套 48000m3/h 成 套 空 分 设备 。 这 是 当时 国内 
目 主 成 套 、 自 行 设计 制造 的 压力 最 大 、 等 级 最 高 的 化 工 
型 内 压缩 流程 空 分 设备 。 

2004 年 12 月 11 日 ， 杭 氧 股份 公司 与 德国 梅 塞 尔 集 团 
在 杭州 签署 了 联合 促销 和 发 展 协 议 。 同 年 ， 杭 氧 设计 制 
造 的 冶金 型 北 台 50000m3/h (A) 空 分 设备 顺利 投产 。 这 
Fess SA Paes ee ce 3 分 设备 。 


2005 年 8 月 ， 杭 氧 资产 公司 和 杭 氧 集团 公司 进行 合 
并 重组 ， 重 组 后 的 杭 氧 成 为 市 政府 授权 经 营 企业 ， 是 杭 
州 市 重点 扶持 的 大 企业 之 一 。 同 年 ， 杭 氧 入 围 中 国 制 造 
Mk 500 强 ， 这 是 中 国 空 分 设备 行业 和 中 国 通用 机 械 行业 
唯一 入 围 的 企业 。 


2006 年 3 月 23 日 ， 杭 氧 与 大 唐国 际 发 电 股份 有 限 公 
司 签订 3 套 58 000m3/h 空 分 设备 合同 。 同 年 9 月 1 日 ， 


杭 氧 签订 为 宝钢 股份 公司 提供 60 000m3/h 空 分 设备 的 合 
同 。 这 是 杭 氧 力 至 我 国 首 套 采 用 自主 技术 、 自 主 集成 的 6 
万 m3/h 空 分 设备 。 


2006 年 12 有 23 杭 氧 集团 公司 迁 扩建 工程 开工 典 
礼 在 临安 青山 湖 昱 隆重 举行 


2007 年 2 月 ， 杭 氧 与 神华 签订 4 套 60 000m3/h RE 
空 分 设备 合同 ， 金 额 高 达 8 亿 多 元 ， 成 为 国内 最 大 的 空 
分 设备 订单 。 同 年 9 月 ，“ 杭 氧 ” 牌 大 型 空 分 成 套 设备 

采 获 “中 国名 有 牌 产品 ”称号 。 


2007 年 7 月 28 日， 中 共 中 央 总 书记 、 国 家 主席 、 中 
央 军 委 主 席 胡 锦 涛 视察 杭 氧 


2007 年 11 月 ,河南 杭 氧 气体 有 限 公 司 举行 成 立 大 会 ， 
这 是 杭 氧 进一步 发 展 和 产业 延伸 的 一 个 重大 举措 。 


2008 年 4 月 ， 杭 氧 集团 公司 与 杭 氧 股份 公司 进行 资 
产 整合 。 杭 氧 集团 公司 持 有 的 下 属 的 各 控股 、 参 股 企业 
的 资产 全 部 转 入 杭 氧 股份 公司 。 


2008 年 5 月 16 日 ， 杭 氧 与 吉林 钢铁 公司 签署 2 套 
25 000m3/h 空 分 设备 投资 与 供 气 项 目 合作 协议 ， 这 是 杭 氧 
当时 最 大 的 投资 项 目 ， 计 划 投 资 3.3 亿 元 注册 成 立 吉 林 杭 
氧气 体 有 限 公 司 。 


2009 年 8 月 20 日 ， 杭 氧 临 安 制 造 基地 建设 基本 完成 ， 
下 属 子 公司 全 部 搬入 制造 基地 。 同 年 11 月 30 目 ， 杭 氧 举 
行 了 迁 扩 建 工程 竣工 典礼 。 

2010 年 6 月 10 日 , 杭 氧 股份 在 深圳 证 券 交 易 所 挂牌 上 市 。 


2011 年 ， 杭 氧 明 确 提 出 “十 
拓 横 向 、 做 精品 。 


二 五 ”战略 : 重 两 头 、 
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引领 中 国 空 分 产业 的 发 展 ， 为 世界 
提供 最 优质 的 空 分 设备 和 工业 
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与 祖国 共 进 、 与 行业 共 进 

与 您 共 进 


团结 协作 、 团 结 拼搏 敢于 创新 、 善 于 创新 、 
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上 海 阀 门 厂 有 限 公司 拥有 国家 相关 部 门 颁发 的 民用 核 承 压 设备 设计 、 制造 许可 证 ，2011 年 2 月 获得 了 美国 机 械 工 
程 师 协会 (ASME) 授 权 的 核 一 级 . 核 二 级 、 "on NPT 钢 印 。 多 年 来 .为 秦山 核电 站 一 期 .二 期 ,巴基斯坦 恰 希 玛 核电 站 一 期 、 
二 期 以 及 田 湾 核电 站 一 期 、 大 亚 湾 核 电站 、 岭 澳 核 电站 一 期 、 红 沿 河 核电 站 、 宁 德 核电 站 、 三 门 核电 站 、 海 阳 核电 站 等 提供 了 大 
量 核 级 及 非 核 级 阀门 。 pier aia 公司 在 核电 阀门 设计 、 制 造 方面 积累 了 丰富 的 经 验 ， HERA TAHAA RA 
门 设计 、 制 造 、 检 验 、 试 验方 面 的 专业 人 才 。 公 司 主要 产品 有 : 核 一 级 安全 壳 快 关 电 动 闸阀 . 核 二 级 主 茹 汽 安全 阀 、 核 一 级 定 压 
Zit GWM, DN500mm 先导 式 安全 阀 、 核 一 级 低压 差 开 启 止 回 阀 和 核 一 级 高 Cv 值 旋 启 式 止 回 阀 。 正 在 研发 中 的 核 级 阀门 产品 有 : 
核 一 级 稳 压 器 安全 阀 、 核 二 级 大 气 释放 阀 、 核 二 级 电动 W 形 平 行 闸阀 、 核 二 级 电动 V 形 平 行 闸阀 、 高 压 波纹 管 截 止 阀 和 
DN600mm ERZA M., 

上 海 阀门 三 有 限 公司 拥有 目前 国内 参数 高 、 容量 大 . 检测 手段 齐全 的 阀门 热 态 试验 台 架 , 实验 室 装置 主要 包括 以 蒸汽 . 空气 、 
水 等 3 种 不 同 介质 的 试验 系统 ， 可 以 对 阀门 进行 动作 性 能 、 密 封 性 能 .流量 特性 、 流 阻 特性 、 阻 断 试验 、 冷 热 交 变 及 热 态 动作 才 
命 等 各 类 验证 试验 。 尤 其 是 能 对 核 级 安全 阔 ( 含 火电 高 温 高 压 安全 阀 ) 进行 热 态 全 性 能 试验 。 


为 了 确保 核电 产品 的 质量 及 检测 能 力 ， 公 司 改建 了 无 损 探 伤 室 、 热 处 理 中 心 、 理 化 室 ， 并 购置 了 数 台 新 型 检测 设备 ,改建 了 
焊 材 库 及 核 级 阀门 专用 生产 制造 车 间 。 车 间 内 设 有 全 封闭 的 恒温 装配 间 ， 配 有 数控 车 床 、 数 控 铣 床 、 数 控 磨 床 、 数 控 铠 床 等 先进 
的 加 工 设备 。 


Fs im rir & BR a Sl 


Shanghai Valve Factory CO.,LTD. 


Hit: 上 海 市 嘉定 区 安 亭 众 百 路 111 号 邮编 201814 电话 : 021-59577580 
传真 : 021 一 59578580 http : //www.svf.com.cn E—mail : svf@svf.com.cn 











LAR RAAT A RA AIGA IL PALER XK, 是 泰兴 人 引 以 为 宜 的 国家 大 型 企业 ,公司 在 全 国 优秀 企业 家 、 江 苏 省 
劳动 模范 掺 根 章 董事 长 的 领导 下 , 经 过 20 多 年 的 悉心 经 营 , 昂首 迈进 了 中 国 机械 工 业 500 强 , 成 为 全 国 减 变速 机 行业 排头 兵 企业 。 近 几 年 , 从 
美国 德国 ,日 本 ,俄罗斯 ,奥地利 等 国家 引进 的 大 型 数控 磨 齿 机 、 大 型 数控 镑 铣床 、 蜗 杆 磨床 、 加 工 中 心 和 碳 氮 共 渗 炉 等 一 批 高 精 尖 的 生产 和 
检测 设备 在 总 设备 中 点 48%。 建 立 了 全 国 同行 业 中 检测 功能 齐全 ,技术 水 平 先 进 的 2 000kW 测试 中 心 , 创建 了 省 级 工程 技术 中 心 , 建立 了 博士 
后 科研 工作 站 。 公 司 的 主打 产品 减速 机 在 原 有 十 几 个 系列 、 几 十 万 种 规格 的 基础 上 , 采用 先进 的 模块 化 点 线路 合 等 技术 开发 出 了 TL 模块 化 
齿轮 减速 电动 机 、TXP 行星 模块 化 减速 右 、 重 载 模块 化 齿轮 减速 器 、 点 线 岩 合 减速 器 、 立 式 磨 机 及 边缘 传动 磨 机 齿轮 箱 ,、 铝 冶金 行业 的 联合 开 
卷 卷 取 齿轮 箱 、 三 环 减速 器 . 星 轮 减速 器 .风电 齿轮 箱 ,水 力 发 电 变速 装置 和 核电 齿轮 箱 等 高 新 技术 产品 , 以 及 各 类 特殊 非 标 齿轮 箱 。 泰 隆 工 业 
园区 已 经 成 为 国内 较 大 的 钢 帘 线 设备 生产 基地 , 双 叶 ,三 叶 罗 茨 风 机 及 高 温 风 机 批量 出 口 东南 亚 及 欧美 地 区 。 

公司 现 为 全 国 减速 机 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 单位 ， 泰隆 ” 牌 商标 被 认定 为 中 国 驰 名 商标 ， 泰隆 “ 牌 减速 机 被 评 为 中 国名 牌 产品 。 








调 质 生产 线 
该 生产 线 为 奥地利 爱 协 林 公司 制造 , 数 


电话 : 0523-87668018 87668028 


传真 


大 型 磨 齿 机 
该 机 是 德国 纳 尔 斯 公司 制造 ,可 加 工 3 000mm 齿轮 的 内 外 齿 ,精度 达 
到 DIN3 级 ,为 国内 稀有 设备 


质量 管理 体系 认证 证 书 
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职业 健康 安全 管理 体系 
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企业 , 德 方 持 股 54.38% , 其 En es 家 和 磁力 泵 ,德国 海 密 梯 克 泵 业 公 司 创建 于 1866 年 
是 全 > 球 领先 从 无 泄漏 泵 制造 商 。 海 密 梯 克 公 司 的 产品 代表 着 化 工 \ 石油 化 工 HAE 14% TW OB SE Fe SF 的 质 


最 以 及 很 高 的 安全 性 。 大 连 海 A by coe a 先进 的 设计 、 制 ERA, 拥有 完善 的 质量 保证 和 优质 的 
客户 服务 体系 ,为 用 户 提供 安全 、 高效、 环保 a 0 节能 的 流体 输送 方案 .大 连 海 密 梯 克 产品 已 广泛 应 用 于 化 
TL 石油 人 化工、 医药、 纺织 .核电 和 制冷 等 领域 ,是 中 石化 .中 石油 .中 国 化 工 集 团 . PMA. FA Dei e 
> 


地 址 : 中 国 . 大 连 市 双 D 港 辽河 东 路 86 号 
大 连 海 密 梯 克 泵 业 有 限 公 zA] 电话 : 0086-411-87581188 0086-411-87581186 


Dalian HERMETIC Pump Co., Ltd. 传真 : 0086-411-87581198 http://www.hermetic.com.cn 
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